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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DECRETO 2 ottobre 1995. 


Attribuzione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrial- 
mente di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993. 


IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 


Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; 
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 


Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993 con cui è stato autorizzato all'immissione in commercio un elenco 
di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente; 


Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nella seduta del 29 febbraio 1994, con cui alcune con- 
fezioni di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente sono stati inseriti tra i prodotti dispensabili nella fascia 
“A” del Pronturario terapeutico nazionale e la successiva deliberazione nella seduta del 13 febbraio 1995; 


Decreta: 


Art l. 


Alle confezioni di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui all’allegato n. 1, che fa parte integrante 
del presente decreto, sono attribuiti i numeri di autorizzazione indicati nello stesso allegato. 


Fermo restando le modalità di codifica del numero di autorizzazione all’immissione in commercio previsto dalla 
normativa vigente ed al fine di identificare i prodotti di cui trattasi al numero di AIC espresso in base 10 si aggiunge 
dopo la nona cifra la dizione “/G”, mentre resta invariata la codifica del numero di AIC espresso in base 32. 


Art. 2. 


Le confezioni dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui all’allegato n. 1, prodotte nelle officine 
indicate nel decreto ministeriale 8 novembre 1993 dovranno essere poste in commercio con etichetta e foglio illustra- 
tivo redatti in conformità agli standard che il Ministero provvederà ad autorizzare, su proposta della Farmacopea ita- 
liana, per quanto di competenza, fatte in ogni caso salve le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle moda- 
lità di indicazione dei numeri AIC. 

Le ditte titolari dell’AIC sono autorizzate a mantenere gli attuali stampati, in attesa della pubblicazione degli 
standard di riferimento nella Gazzetta Ufficiale che avverrà con cadenza semestrale a partire dal 31 dicembre 1995. 


Entro novanta giorni dalla pubblicazione delle indicazioni suddette nella Gazzetta Ufficiale, le ditte titolari del- 
l’AIC dovranno utilizzare gli stampati nei lotti di produzione, ferme restando la possibilità di dispensazione al pub- 
blico dei lotti già prodotti fino a scadenza della validità degli stessi. 

Le ditte stesse dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione delle indicazioni suddette nella 
Gazzetta Ufficiale, al Ministero della sanità, copia dei nuovi stampati, sia su supporto cartaceo che su supporto infor- 
matico, unitamente ad una formale autodichiarazione ai sensi di legge, a firma autenticata del legale rappresentante 
che gli stampati soddisfano quanto riportato nel presente articolo. 


Art. 3. 


I farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, di cui all’allegato n. 1 mantengono il regime di prescrivi- 
bilità e di dispensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 539/1993, previsto dalle relative schede della Farmacopea 
ufficiale. 


ER, SI 
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Le confezioni di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente facenti parte della deliberazione della Com- 
missione unica del farmaco nella seduta del 29 febbraio 1994, sono confermati nella fascia “A” del Prontuario tera- 
peutico nazionale con il prezzo riportato nel sopraindicato provvedimento. 


Le confezioni non facenti parte del sopracitato provvedimento sono classificate nella fascia “C”. 


Art. 4. 


A partire dal centottantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetia Uffi- 
ciale non potranno essere dispensate al pubblico confezioni di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente prive 
del numero identificativo di autorizzazione all’immissione in commercio. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione. 


Roma, 2 ottobre 1995 


Il direttore generale: SCIOTT. 


ALLEGATO 1 


ATTRIBUZIONE DEL CODICE DI AUTORIZZAZIONE. 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO AI FARMACI 
PRECONFEZIONATI PRODOTTI INDUSTRIALMENTE 
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ABBOTT S.P.A. 


Codice fiscale: 00076870595 
04010 CAMPOVERDE 


ERITROMICINA 
SOLUZIONE DERMATOLOGICA 2% FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 029642016/G - AIC (base 32): OW8M90 
GLUCOSIO 
5% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029843018/G - AIC (base 92): OW&N8B 
RINGER ACETATO 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029640012/G - AIC (base 32): 0W8KBD 


FLACONE 500 MG 
AIC (base 10): 029640024/G - AIC (base 32): 0OW8KBS 
RINGER LATTATO 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029641014/G - AIC (base 32): 0W8LSQ 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029641026/G - AIC (base 32): 0OW8LB2 


AGUETTANT ITALIA S.R.L. 
Codice fiscale: 10022530157 
VIA CAMINADELLA, 2 - 20123 MILANO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


PER IRRIGAZIONI FLACONI 500 ML 
AIC (base 10): 030898011/G - AIC (base 32): OXGXUV 


PER IRRIGAZIONI FLACONI 1000 ML 
AIC (base 10): 030898023/G - AIC (base 32): OXGXV7 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030898035/G - AIC (base 32): OXGXVM 


SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 030898047/G - AIC (base 32): OXGXVZ 


SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 030898050/G - AIC (base 32): OXGXW2 


SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 030898062/G - AIC (base 32): OXGXWG 

GLUCOSIO 

5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030899013/G - AIC (base 32): OXGYUS 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030899025/G - AIC (base 32): OXGYUK 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030899037/G - AIC (base 32): OXGYUX 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030899049/G - AIC (base 32): OXGYV9 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030899052/G - AIC (base 32): OXGYVD 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030899064/G - AIC (base 32): OXGYVS 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030899076/G - AIC (base 32): OKGYW4 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030899088/G - AIC (base 32): OXGYWJ 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030899090/G - AIC (base 32): OKGYWL 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030899102/G - AIC (base 32): OXGYWY 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030899114/G - AIC (base 32): OXGYXB 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030899126/G - AIC (base 32): OXGYXQ 


10% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030899138/G - AIC (base 32): OXGYY2 


10% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030899140/G - AIC (base 32): OXGYY4 


10% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030899153/G - AIC (base 32): OXGYYK 


10% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030899165/G - AIC (base 32): OXGYYX 


20% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030899177/G - AIC (base 32): OXGYZ9 


20% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): C30899189/G - AIC (base 32): OXGYZP 


20% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030899191/G - AIC (base 32): OXGYZR 


20% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030899203/G - AIC (base 32): 0XGZ03 


20% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030899215/G - AIC (base 32): OXGZOH 


20% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030899227/G - AIC {base 32): OXGZOV 


20% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030899241/G - AIC (base 32): OXGZ19 


33% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030899254/G - AIC (base 32): OXGZ1Q 


33% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10}: 030899266/G - AIC {base 32): 0XGZ22 


33% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030899278/G - AIC (base 32): 0XGZ2G 


50% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030899280/G - AIC (base 32): OXGZ2J 


50% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030899292/G - AIC (base 32): OXGZ2W 


50% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030899304/G - AIC (base 32): 0XGZ38 


5% FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030900017/G - AIC {base 32): OXGZTK 


5% FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030900029/G - AIC (base 32): OXGZTX 


10% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030900031/G - AIC (base 32): OXGZTZ 


10% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030900043/G - AIC (basa 32): OXGZUC 


20% FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030900056/G - AIC (base 32): OXGZUS 


20% FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030900068/G - AIC (base 32): OXGZV4 


33% FIALE 5 ML 
AIC {base 10)’ 030900070/G - AIC (base 32): OXGZV6 


33% FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030900082/G - AIC (base 32): OXGZVL 
SODIO CLORURO 


0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030901019/G - AIC (base 32): 0OXHOSV 
0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 1000 ML. 
AIC (base 10): 030901021/G - AIC (base 32): OXHOSX 
0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCHE 3000 ML 
AIC (base 10): 030901033/G - AIC (base 32): OXHOT9 
0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCHE 5000 ML 
AIC (base 10): 030901045/G - AIC (base 32): OXHOTP 

0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030902011/G - AIC (base 32): OXH1RV 


0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030902023/G - AIC (base 32): 0XH1S7 
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0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030902035/G - AIC (base 32): 0OXH1SM 
0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030902047/G - AIC (base 32): OXH1SZ 
0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030902050/G - AIC (base 32): OXH1T2 
0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 100 ML 
AIC (base 10): 030902062/G - AIC (base 32): OXHITG 
0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 250 ML 
AIC (base 10): 030902074/G - AIC (base 32): OXHITU 
0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 500 ML 
AIC (base 10): 030902086/G - AIC (base 32): OXH1U6 
0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 1000 ML 
AIC (base 10): 030902098/G - AIC (base 32): OXH1UL 
0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 2000 ML 
AIC (base 10): 030902100/G - AIC (base 32): OXH1UN 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030902112/G - AIC (base 32): OXH1V0 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030902124/G - AIC {base 32): OXH1VD 


3% SÒLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030902136/G - AIC (base 32): OXH1VS 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030902148/G - AIC (base 32): 0OXH1W4 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030902151/G - AIC (base 32): OXH1W7 


3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030902163/G - AIC (base 32): OXH1WM 
3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030902175/G - AIC (base 32): OXH1WZ 
5% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030902187/G - AIC (base 32): OXH1XC 


5% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030902199/G - AIC (base 32): 0XH1XR 
5% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030902201/G - AIC (base 32): OXH1XT 
5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030902213/G - AIC (base 32): OXH1YS 


5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030902225/G - AIC (base 32): OXH1YK 


5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030902237/G - AIC (base 32): OXH1YX 
5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030902249/G - AIC (base 32): OXH1Z9 
0,9% FIALE 18 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030903013/G - AIC (base 32): 0XH2R5 
0,9% FIALE 45 MG/5 ML 
AIC (base 10): 030903025/G - AIC (base 32): OXH2RK 
0,9% FIALE 90 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030903037/G - AIC (base 32): OXH2RX 
0,9% FIALE 180 MG/20 ML 
AIC (base 10): 030903049/G - AIC (base 32): 0XH2S9 
SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA 3000 ML 

AIC (base 10): 031439019/G - AIC (base 32): OXZG5C 
SACCA PLASTICA 4500 ML 

AIC (base 10): 031439021/G - AIC (base 32): OXZG5F 
SACCA PLASTICA 5000 ML 

AIC (base 10): 031439033/G - AIC (base 32): OXZGST 

SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE {RANGE F.U.N.) 

SACCA PLASTICA 500 ML 

AIC (base 10): 031435011/G - AIC (base 32): 0XZB83 
SACCA PLASTICA 1000 ML 

AIC (base 10): 031435023/G - AIC (base 32): 0OXZB8H 


SACCA PLASTICA 1500 ML 
AIC (base 10): 031435035/G - AIC (base 32): OXZB8V 


SACCA PLASTICA 2000 ML 
AIC (base 10): 031435047/G - AIC (base 32): 0XZB97 


SACCA PLASTICA 2500 ML 
AIC (base 10): 031435050/G - AIC (base 32): OXZB9B 


SACCA PLASTICA 3000 ML 
AIC (base 10): 031435062/G - AIC (base 32): OXZB9Q 


SACCA PLASTICA 5090 ML 
AIC (base 10): 031435074/G - AIC (base 32): 0OXZBB2 
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA 3000 ML 
AIC (base 10): 031438017/G - AIC (base 32): OXZF61 


SACCA PLASTICA 4500 ML 
AIC (base 10): 031438029/G - AIC (base 32): OXZF6F 


SACCA PLASTICA 5000 ML 
AIC (base 10): 031438031/G - AIC (base 32): OXZF6H 
SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N)} 


SACCA PLASTICA 3000 ML 
AIC (base 10): 031437015/G - AIC (base 32): OXZDGR 


SACCA PLASTICA 4500 ML 
AIC (base 10): 031437027/G - AIC (base 32): OXZD73 


SACCA PLASTICA 5000 ML 
AIC (base 10): 031437039/G - AIC (base 32): OXZD7H 


ALLEANZA FARMACEUTICA FINANZIARIA SPA 
Codice fiscale: 05164260639 
VIA DEI MILLE, 40 - 80121 NAPOLI 


ACQUA BORICA 
3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031310016/G - AIC (base 32): 0XVJ60 
ALCOOL CANFORATO 
FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031312010/G - AIC (base 32): OXVL4B 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIG (base 10): 031314014/G - AIC (base 32): OXVN2Y 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031314026/G - AIC (base 32): OXVN3B 


2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031314038/G - AIC (base 32): OXVN3Q 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031316019/G - AIC (base 32): OXVQ1M 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”1” FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031316021/G - AIC (base 32): OXVQ1P 
ITTIOLO 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031318013/G - AIC (base 32): OXVRZX 


20% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031318025/G - AIC (base 32): OXVS09 
OLIO CANFORATO 
10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031319015/G - AIC (base 32): OXVSZ7 
TALCO MENTOLATO 


1% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 031320017/G - AIC (base 32): OXVTYK 
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VASELINA BORICA 


UNGUENTO 3% TUBETTO 30 G 
AIC (base 10): 031321019/G - AIC (base 32): OXVUXV 


ALLERGAN S.P.A. 
Codice fiscale: 00431030584 
VIA COSTARICA, 20/22 - 00040 POMEZIA 
GLUCOSIO 
35% COLLIRIO SOLIDO 5 ML 
AIC (base 10): 029636014/G - AIC (base 32): 0W8FFG 
MERCURIO OSSIDO GIALLO 


1% POMATA OFTALMICA 5 G 
AIC (base 10): 029637018/G - AIC (base 32): OW8GDS 


2% POMATA OFTALMICA 5 G 
AIC (base 10): 029837028/G - AIC (base 32): 0W8GF4 
PILOCARPINA CLORIDRATO 
4% COLLIRIO 10 ML 
AIC (base 10) 029638018/G - AIC (base 32): 0W8HD2 
SULFACETAMIDE SODICA 


10% POMATA 5G 
AIC (base 10): 029639010/G - AIC {base 32): 0W8UC2 


ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL 
MONDO 

Codice fiscale: 02286580261 

VIA ROMA, 63 - 31040 PEDEROBBA 

ACIDO ACETILSALICILICO 


2000 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 031276013/G - AIC (base 32): OXUGZF 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031276025/G - AIC {base 32): OXUGZT 
ACIDO ASCORBICO 
1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10}: 031275011/G - AIC (base 32): OXUG03 
ALLUMINIO ACETATO 
CREMA 4% 60 G 
AIC (base 10): 031277015/G - AIC (base 32): OKUHYR 
ALLUMINIO IDROSSIDO 
1000 COMPRESSE MAST 520 MG 
AIC {basa 10): 031278017/G - AIC (base 32): OXUJY1 
AMINOFILLINA 
1000 COMPRESSE MASTICABILI 200 MG 
AIC (base 10): 031279019/G - AIC (base 32): OXUKXC 
BETAMETASONE DIPROPIONATO 
0,05% TUBO 60 G CREMA 
AIC (base 10): 031280911/G - AIC (base 32): OXULWC 
CHININA SOLFATO 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 03 1281013/G - AIC (base 32): OXUMVP 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
2000 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 031282015/G - AiC (base 32): OXUNUZ 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 
1,5% GOCCE 90 G 
AIC (base 10). 031293017/G - AIC (basa 32): OXUPU9 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO 


1000 COMPRESSE 200 MG 
A:0 (base 10): 031284019/G - AIC (base 32): OXUQTM 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TERZO 


1000 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 031284021/G - AIC (base 32): OXUQTP 
FTALILSULFATIAZOLO 
1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031285012/G - AIC (base 32): OXURSN 
FUROSEMIDE 
1000 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 031286014/G - AIC (base 32): OXUSRY 
ISONIAZIDE 
1000 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 031287016/G - AIC (base 32): OXUTR8 
1000 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 031287028/G - AIC (base 32): OXUTRN 
ITTIOLO 
10% UNGUENTO 60 G 
AIC (base 10): 031288018/G - AIC {base 32): OXUUQL 
10% UNGUENTO 450 G 
AIC (base 10): 031288020/G - AIC (base 32): OXUUIQN 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
1,5% " 1% CREMA 60G 
AIC (base 10): 031289010/G - AIC (base 32): OXUVPL 
METRONIDAZOLO 
1000 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 031290012/G - AIC (base 32): OKUWNW 
PARACETAMOLO 
1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031291014/G - AIC (base 32): OXUXN6 
ELISIR 2,5% FLACONE 250 G 
AIC (base 10): 031291026/G - AIC (base 32): OXUXNL 
PIRIMETAMINA 
1000 COMPRESSE 25 MG 
- AIC (base 10): 031292016/G - AIC (base 32): OXUYMJj 
POLIGALA E NARCEINA 
SCIROPPO 250 G 
AIC (base 10): 031293018/G - AIC (base 32): OXUZLU 
PRIMACHINA FOSFATO 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 13,2 MG 
AIC (base 10): 031295013/G - AIC {base 32): OXV1K5 
PROMETAZINA 
2% CREMA 60 G 
AIC (base 10): 031297017/G - AIC (base 32): OXVSHT 
PROMETAZINA CLORIDRATO 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 031298019/G - AIC (base 32): 0XV4H3 
SALICILICO 
5% UNGUENTO 60 G 
AIC (base 10): 031305016/G - AIC (base 32): 0OXVC9S 
SOLFO SALICILICO 
UNGUENTO 60 G 
AIC (base 10): 031300015/G - AIC (base 32): OXV6FH 
UNGUENTO 450 G 
AIC (base 10): 031300027/G - AiC (base 32): OXV6FV 
SULFADIAZINA 
1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC {base 10): 031303011/G - AIC (base 32): 0XV9C3 
VITAMINE COMPLESSO B 
2000 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 031307010/G - AIC (base 32): 0XVF82 
ZINCO OSSIDO 
UNGUENTO 10% 60G 
AIC (base 10): 031308012/G - AIC (base 32): OXVG7D 
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UNGUENTO 10% 450 G 
AIC (base 10): 031308024/G - AIC (base 32): 0OXVG7S 


ASTRA FARMACEUTICI SPA 
Codice fiscale: 07368910153 
VIA DEGLI ARTIGIANELLI. 10 - 20159 MILANO 


LIDOCAINA CLORIDRATO 


2% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029726015/G - AIC {base 32): 0OWC59Z 


2% FIALA 50 ML 
AIC (base 10): 029726027/G - AIC (base 32): OWC5BC 


AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
Codice fiscale: 03907010585 
VIALE AMELIA, 70 - 00181 ROMA 


ACIDO ACETILSALICILICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030009017/G - AIC (base 32): OWMTPT 
1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030009029/G - AIC (base 32): OWMTQS5 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 
FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030010019/G - AIC (base 32}: OWMUP3 
10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030010021/G - AIC (base 32): OWMUPS5 
FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 030010033/G - AIC {base 32): OWMUPK 
10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030010045/G - AIC (base 32): OWMUPX 
FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030010058/G - AIC (base 32): OWMUOB 
10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030010060/G - AIC (base 32): OWMUQD 
ATROPINA SOLFATO 
5 FIALE0,5 MG/ML 
AIC (base 10): 030012013/G - AIC (base 32): OWMWMF 
10 FIALE 0,5 MG/ML 
AIC (base 10): 030012025/G - AIC (base 32): OWMWMT 
5 FIALE1 MG/ML 
AIC (base 10): 030012037/G - AIC (base 32): OWMWNS 
10 FIALE 1 MG/ML 
AIC (base 10): 030012049/G - AIC (base 32): OWNMWNK 
CALCIO CLORURO 
5 FIALE1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030013015/G - AIC (base 32): OWMXLR 
10 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10}: 030013027/G - AIC (base 32): OWMXMS 
CALCIO E MAGNESIO CLORURO 
5 FIALE10 ML 
AIC (bass 10): 030016012/G - AIC (base 32): OWNOJD 
10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030016024/G - AIC (base 32): OWNOJS 
CALCIO EDETATO BISODICO 
6 FIALE1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030014017/G - AIC (base 32): OWMYL1 
10 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030014029/G - AIC (base 32): OWMYLF 
CALCIO GLUCONATO 
5 FIALE1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030015010/G - AIC (base 32): OWMZK2 
10 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030015022/G - AIC (base 32): OWMZKG 


GLICEROLO 


18 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 030018016/G - AIC (base 32): 0WN2HO 


18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030018028/G - AIC (base 32): OWN2HD 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 030017014/G - AIC (base 32): OWN1HQ 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 030017026/G - AIC (base 32): 0OWN1J42 
GLUCOSIO 


5% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030019018/G - AIC (base 32); OWN3GB 


5% 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030019020/G - AIC (base 32): OWN3GD 


10% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030019032/G - AIC (base 32): OWN3GS 


10% 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030019044/G - AIC (base 32): OWN3H4 


20% FIALA 10 ML 
AIC (base 10}: 030019057/G - AIC (base 32): OWN3HK 


20% 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030019069/G - AIC (base 32): OWNS3HX 


33% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030019071/G - AIC (base 32): OWNSHZ 


33% 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030019083/G - AIC (base 32): OWN3JC 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030020010/G - AIC (base 32): 0WN4FB 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FIALA 25 ML 
AIC (base 10): 030020022/G - AIC (base 32): OWN4FQ 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 030020034/G - AIC (base 32): 0WN4G2 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 G 
AIC (base 10): 030020046/G - AIC (base 32): OWN4GG 


SOLUZIONE ALCOOLICA "11" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030020059/G - AIC (base 32): OWN4GV 


SOLUZIONE ALCOOLICA "ll" FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 030020061/G - AIC (base 32): 0OWN4GX 


SOLUZIONE ALCOOLICA "il" FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 030020073/G - AIC (base 32): OWN4H9 


SOLUZIONE ALCOOLICA "li" FLACONE 1000 G 
AIC (base 10): 030020085/G - AIC (base 32): OWN4HP 
ITTIOLO 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030021012/G - AIC (base 32): OWNSDN 


10% UNGUENTO 50 G 
AIC (base 10): 030021024/G - AIC (base 32): OWNS5FO 


10% UNGUENTO 1000 G 
AIC (base 10): 030021036/G - AIC (base 32): OWN5FD 
LIDOCAINA CLORIDRATO 


5 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030022014/G - AIC (base 32): OWNECY 


10 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030022026/G - AIC (base 32): OWN6DB 
MERBROMINA 


2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030025011/G - AIC (base 32): OW/N99M 
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MORFINA CLORIDRATO 


5 FIALE10 MG/ML 
AIC (base 10): 030024018/G - AIC (base 32): OWN8BL 


5 FIALE20 MG/ML 
AIC (base 10): 030024020/G - AIC {base 32): OWN&BN 
NITRATO D'ARGENTO 


1MATITA1G 
AIC (base 10): 030023016/G - AIC (base 32): OWN7C8 


10 MATITA 1G 
AIC (base 10): 030023028/G - AIC (base 32): OWN7CN 
OLIO DI VASELINA STERILE 


FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030026013/G - AIC (base 32): OWNBB8X 


2 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030026025/G - AIC (base 32): OWNB99 


5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030026037/G - AIC (base 32): OWNB9P 


PAPAVERINA CLORIDRATO 


5 FIALE30 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030029019/G - AIC (base 32): OWNF6V 


10 FIALE 30 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030029021/G - AIC (base 32): OWNF6X 
PASTA DI LASSAR 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030027015/G - AIC (base 32): OWNC87 


BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 030027027/G - AIC (base 32): OWNC8M 
PASTA MOLLE UNNA 


50G 
AIC (base 10): 030028017/G - AIC (base 32): OWND7K 


1000 G 
AIC (base 10): 030028029/G - AIC (base 32): OWND7X 
POTASSIO CLORURO 
10 FIALE"2 MEQ/ML 
AIC (base 10): 030032027/G - AIC (base 32): OWNJ4V 
POTASSIO LATTATO 
10 FIALE 2 MEQ/ML 
AIC (base 10): 030031025/G - AIC (base 32): OWNHSK 
SODIO BICARBONATO 
10 FIALE 1 MEQ/ML. 
AIC (base 10): 030033029/G - AIC (base 32): OWNK45 
SODIO CITRATO 


5 FIALE38 MG/ML 
AIC (base 10): 030034019/G - AIC (base 32): OWNL33 


10 FIALE 38 MG/ML 
AIC (base 10): 030034021/G - AIC (base 32): OWNL35 


5 FIALE76 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030034033/G - AIC (base 32): OWNL3K 


10 FIALE 76 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030034045/G - AIC (base 32): OWNL3X 


5 FIALE380 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030034058/G - AIC (base 32): OWNL4B 


10 FIALE 380 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030034060/G - AIC (base 32): OWNL4D 
SODIO CLORURO 


FIALA 18 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030035012/G - AIC (base 32): OWNM24 


10 FIALE 18 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030035024/G - AIC (base 32): OWNM2J 


FIALA 45 MG/5 ML 
AIC (base 10): 030035036/G - AIC (base 32): OWNM2W 


10 FIALE 45 MG/5 ML 
AIC {base 10): 030035048/G - AIC (base 32): OWNM38 


FIALA 90 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030035051/G - AIC (base 32): OWNMSC 


10 FIALE 90 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030035063/G - AIC (base 32): OWNMS3R 


5 FIALE2 MEQ/10 ML 
AIC (base 10): 030035075/G - AIC (base 32): 0OWNM43 


10 FIALE 2 MEQ/10 ML 
AIC (base 10): 030035087/G - AIC (base 32): OWNM4H 
SODIO E POTASSIO BICARBONATO 
2 MEQ/ML 4 FIALE20 ML 
AIC (base 10): 030037016/G - AIC (base 32): OWNPOS 
SODIO LATTATO 
5 FIALE2 MEQ/10 ML 
AIC (base 10): 030036014/G - AIC (base 32): OWNN1G 
SOLFO ALCALINO 


UNGUENTO 50 G 
AIC (base 10): 030040012/G - AIC (base 32): OWNRYD 


UNGUENTO 1000 G 
AIC (base 10): 030040024/G - AIC (base 32): OWNRYS 
SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA 


SENZA POTASSIO 5 FL 
AIC (base 10): 030038044/G - AIC (base 32): OWNQOW 


SENZA POTASSIO 10 FL 
AIC (base 10): 030038057/G - AIC (base 32): OWNQ19 
SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030038018/G - AIC (base 32): OWNQ02 


10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030038020/G - AIC (base 32): OWNQ04 


4 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030038032/G - AIC (base 32): OWNQOJ 
TALCO MENTOLATO 
POLVERE 1% 100G 
AIC (base 10): 030039010/G - AIC (base 32): OWNQZ2 
ZINCO OSSIDO 


30 G 
AIC (base 10): 030041014/G - AIC (base 32): OWNSXQ 


1000 G 
AIC (base 10): 030041026/G - AIC (base 32): OWNSY2 


B.BRAUN CAREX SPA 
Codice fiscale: 02087940367 
VIA XXV LUGLIO, 11- MIRANDOLA 


SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031506013/G - AIC (base 32): OY1HLX 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10}: 031506025/G - AIC (base 32): OY1HM9 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031506037/G - AIC (base 32): OY1HMP 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031506049/G - AIC (base 32): OY1HN1 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031506052/G - AIC {base 32): OY1HN4 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031506064/G - AIC (base 32): OY1HNY 
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10% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
AIC (base 10): 030894075/G - AIC (base 32): OXGTZV 


10% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 030894087/G - AIC {base 32): 0XGUO07 


10% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 030894099/G - AIC (base 32): OXGUOM 


10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 030894101/G - AIC (base 32): OXGUOP 


20% SACCA FLESSIBILE 50 ML 


SOLUZIONE PEA EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA FLESSIBILE 5000 ML " 5 ML FIALA 
AIC (base 10): 031505011/G - AIC (base 32): OY1GMM 


BAXTER S.P.A. 
Codice fiscale: 00492340583 
VIALE TIZIANO, 25 - 00196 ROMA 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


SACCA VIAFLEX PER IRRIGAZIONI 1000ML 

AIC (base 10): 030891016/G - AIC (base 32): 0XGRO8 
SACCA VIAFLEX PER IRRIGAZIONI 2000ML 

AIC (base 10): 030891028/G - AIC (base 32): OXGRON 
SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 3000ML 

AIC (base 10): 030891030/G - AIC (base 32}: OXGROQ 
SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 5000 ML 

AIC (base 10): 030891042/G - AIC (base 32): 0OXGR12 
SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 6000ML 

AIC (base 10): 030891055/G - AIC (base 32): OXGR1H 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 030891067/G - AIC (base 32): OXGRIV 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 030891079/G - AIC (base 32): 0XGR27 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 030891081/G - AIC (base 32): 0XGR29 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 030891093/G - AIC (base 32): OXGR2P 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 030891105/G - AIC (base 32): OXGR31 
SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 10000 ML 

AIC (base 10): 030891117/G - AIC (base 32): OXGR3F 
50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 030891129/G - AIC (base 32): OXGRST 
100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 Mi 

AIC (base 10): 030891131/G - AIC (base 32): 0OXGR3V 
250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 030891143/G - AIC (base 32): 0XGR47 


ANTICOAGULANTE CPD 


SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031236019/G - AIC (base 32): OXT7XM 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031236021/G - AIC (base 32): OXT7XP 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031236033/G - AIC (base 32): OXT7Y1 


GLICINA 


1,5% PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 030893010/G - AIC (base 32): OXGSYL 

1,5% PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC {base 10}: 030893022/G - AIC (base 32): OXGSYY 


GLUCOSIO 


5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 030894012/G - AIC (base 32): OXKGTXW 
5% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 030894024/G - AIC (base 32): OXGTY8 
5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 030894036/G - AIC (base 32): OXGTYN 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 030894048/G - AIC (base 32): OXGTZ0O 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 030894051/G - AIC (base 32): OXGTZ3 
10% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 030894063/G - AIC (base 32): OXGTZH 


ER A 


AIC {base 10): 030894113/G - AIC (base 32): 0XGU11 
20% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 030894125/G - AIC (base 32}: OXGU1F 
20% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 030894137/G - AIC (base 32): OXGUIT 
20% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 030894149/G - AIC (base 32): 0XGU25 
20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 030894152/G - A{C (base 32): 0XGU28 
33% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC {base 10): 030894164/G - AIC (base 32): OXGU2N 
33% SACCA FLESSIBILE 100 ML. 

AIC (base 10): 030894176/G - AIC (base 32): OXGU30 
33% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 030894188/G - AIC (base 32): OXGUS3D 
33% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC {base 10): 030894190/G - AIC (base 32): 0OXGU3G 
339% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC. (base 10): 030894202/G - AIC (base 32): OXGU3U 
50% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 030894214/G - AIC (base 32): 0OXGU46 
50% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 030894226/G - AIC (base 32): OXGU4L 
50% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 030894238/G - AIC (base 32): OXGUA4Y 
50% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 030894240/G - AIC (base 32): 0XGUS0 
50% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 030894253/G - AiC (base 32): OXGUSF 
50% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 030894265/G - AIC (base 32): OXGUST 
5% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC {base 10): 030894277/G - AIC (base 32): 0XGU65 
5% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (basa 10) 030894289/G - AIC {base 32): OXGU6K 
5% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 030894291/G - AIC (base 32): OXGUBM 
10% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 030894303/G - AIC (base 32): OXGUGZ 
10% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 030894315/G - AIC (base 32): OXGU7C 
10% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 030894327/G - AIC (base 32): 0OXGU7R 
10% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 030894430/G - AIC (base 32): OXGUBY 
10% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894455/G - AIC (base 32): OXGUCR 
10% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894467/G - AIC (base 32): 0XGUDS3 
10% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894479/G - AIC (base 32): OXGUDH 
20% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 030894481/G - AIC (base 32}: OXGUDK 


20% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 030894529/G - AIC (base 32): OXGUGI1 
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20% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 030894568/G - AIC (base 32): OXGUH8 
20% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894570/G - AIC (base 32): OXGUHB 
20% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894582/G - AIC (base 32): OXGUHQ 
20% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894594/G - AIC (base 32): OXGUJ2 
33% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 030894606/G - AIC (base 32): OXGUJG 
33% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 030894644/G - AIC (base 32): OXGUKN 
33% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 030894683/G - AIC (base 32): OXGULV 
33% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894695/G - AIC (base 32): OXGUM7 
33% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894707/G - AIC (base 32): OXGUMM 
33% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894719/G - AIC (base 32): OXGUMZ 


50% 500 ML IN SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 030894721/G - AIC (base 32): OXGUNI 


50% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC {base 10): 030894733/G - AIC (base 32): OXGUNF 
50% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894745/G - AIC (base 32): OXGUNT 
50% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 030894758/G - AIC (base 32): OXGUP6 


50% 3000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 030894760/G - AIC (base 32): OXGUP8 


50% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 030894772/G - AIC (base 32): OXGUPN 


5% 80 ML IN FLACONE CON INFUSORE 100 ML 
AIC (base 10): 030894784/G - AIC (base 32): OXGUQO 


5% 220 ML IN FLACONE CON INFUSORE 250 ML 
AIC (base 10): 030894796/G - AIC (base 32): OXGUQD 


5% 400 ML IN FLACONE CON INFUSORE 500 ML 
AIC (base 10): 030894808/G - AIC (base 32): OXGUQS 
SODIO CLORURO 


0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
AIC (base 10): 030895015/G - AIC (base 32): OXGUX7 


0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
AIC (base 10): 030895027/G - AIC (base 32): OXGUXM 


0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 030895039/G - AIC (base 32): OXGUXZ 


0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 030895041/G - AIC (base 32): OXGUY1 


0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 030895054/G - AIC (base 32): OXGUYG 


0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 030895066/G - AIC (base 32): OXGUYU 


0,9% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 030895078/G - AIC (base 32): OXGUZ6 


0,9% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 
AIC (base 10): 030895092/G - AIC (base 32): OXKGUZN 


0,9% 100 ML SACCA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 030895130/G - AIC (base 32): OXGYOU 


0,9% 250 ML SACCA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 030895179/G - AIC (base 32): 0OXGV2C 


0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML. 
AIC (base 10): 030895181/G - AIC (base 32): 0OXGV2F 
SOLUZIONE ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE 


PH 7.4 SACCA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 030896017/G - AIC (base 32): OXGVWK 


PH 7.4 SACCA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 030896029/G - AIC (base 32): OXKGVWX 


PH 7.4 SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 030896031/G - AIC (base 32): OXGVWZ 
SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031503016/G - AIC (base 32): OY1DP8 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031503028/G - AIC (base 32): OY1DPN 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031503030/G - AIC (base 32): OY1DPQ 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031503042/G - AIC (base 32): 0Y1DQ2 


SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031503055/G - AIC (base 32): OY1DQH 


SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031503067/G - AIC (base 32): OY1DOV 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC {base 10): 031503079/G - AIC (base 32): OY1DR7 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031503081/G - AIC (base 32): OY1DR9 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031503093/G - AIC (base 32): OY1DRP 

SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 

SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031502014/G - AIC (base 32): OY1CPY 


SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031502026/G - AIC (base 32): 0Y1CQB 


BELLCO SPA 
Codice fiscale: 01761920360 
VIA CAMURANA, 1 - 41037 MIRANDOLA 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 

AIC (base 10): 031473010/G - AIC (base 32): OYOHCL 
CONTENITORE RIGIDO 5430 ML 

AIC (base 10): 031473022/G - AIC (base 32): OYOHCY 


CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 
AIC (base 10): 031473034/G - AIC (base 32): OYOHDB 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO 100 ML 

AIC (base 10): 031470014/G - AIC (base 32): OYODFY 
CONTENITORE RIGIDO 2900 ML 

AIC (base 10): 031470026/G - AIC (base 32): OYODGB 
CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 

AIC (base 10): 031470038/G - AIC (base 32): OYODGQ 
CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 

AIC (base 10): 031470040/G - AIC (base 32): OYODGS 


CONTENITORE RIGIDO 4500 ML. 
AIC (base 10): 031470053/G - AIC (base 32): OYODHS5 


CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031470065/G - AIC (base 32): OYODHK 
CONTENITORE RIGIDO 5430 ML 

AIC (base 10): 031470077/G - AIC (base 32): OYODHX 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 

AIC (base 10): 031470089/G - AIC (base 32): OYODJ9 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031470091/G - AIC (base 32): OYODJC 


Re, pe 
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SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE 


F.U.N.) 
CONTENITORE RIGIDO 2900 ML 

AIC (base 10): 031468010/G - AIC (base 32) OYOBHB 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 

AIC (base 10): 031468022/G - AIC (base 32): OYOBHQ 
CONTENITORE RIGIDO 5900 ML 

AIC (base 10): 031468034/G - AIC (base 32): OY0BJ2 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031468046/G - AIC (base 32): OYOBJG 
CONTENITORE RIGIDO 10700 ML 

AIC (base 10): 031468059/G - AIC (base 32): OYOBJV 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
AIC (base 10): 031475015/G - AIC (base 32): OYOKB7 


BELTAPHARM S.R.L. 


Codice fiscale: 06405710150 
VIA PER BRESSO, 47 - 20092 CINISELLO BALSAMO 


ACIDO NALIDIXICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIG {base 10): 030289019/G - AIC (base 32): 0WWC3V 


SCIROPPO 6% 150 ML 
AIC (base 10): 030289021/G - AIC (base 32): OWWC3X 
ALOPERIDOLO 


20 COMPRESSE 1 MG 
AIC (base 10): 030288017/G - AIC (base 32): OWWB4K 


20 COMPRESSE 2 MG 
AIC (base 10): 030288029/G - AIC (base 32): 0WWB4X 
BACITRACINA E POLIMIXINA B SOLFATO 
500”30000 UI/G TUBO UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030296014/G - AIC (base 32): OWWKYG 
BETAMETASONE DIPROPIONATO 
CREMA 0,05% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030285011/G - AIC (base 32): 0OWW76M 
BETAMETASONE DIPROPIONATO E NEOMICINA SOLFATO 


0,05% "0,5% TUBO 30 G CREMA 
AIC (base 10): 030285023/G - AIC (pase 32): OWW76Z 


0,05% " 0,5% TUBO 30 GR UNGUENTO 
AIC (base 10): 030285035/G - AIC (base 32) OWW77C 
CLORAMFENICOLO 
12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030279018/G - AIC (base 32): OWW1CB 
CLORAMFENICOLO PALMITATO 
SCIROPPO 2,5% 100 ML 
AIC (base 10): 030292015/G - AIC (base 32) OWWGIH 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030286013/G - AIC (base 32): OWW85X 
CLORPROPAMIDE 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030297016/G - AIC (base 32): OWWLXS 
DESAMETASONE 
10 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 030277014/G - AIC (base 32): OWVZDQ 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


GOCCE 1,5% 20 ML 
AIC (base 10): 030282014/G - AIC (base 32): OWW48Y 


SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
AIC {base 10): 030282026/G - AIC (base 32): OWW49B 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
SCIROPPO 0,25% 150 ML 
AIC (base 10): 030283016/G - AIC (base 32): 0WW588 
DIGOSSINA 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
AIC (base 10): 030287015/G - AIC (base 32): OWW957 


30 COMPRESSE 0,250 MG 
o AIC (base 10): 030287027/G - AIC (base 32): 0WW95M 
DOXICICLINA 
8 CAPSULE 100 MG 
AIC (base 10): 030278016/G - AIC (base 32): 0WWODO 
ERITROMICINA ETILSUCCINATO 


SOSPENSIONE ORALE 2,5% FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 030284018/G - AIC (base 32): OWWE7L 


SOSPENSIONE ORALE 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030284020/G - AIC (base 32): OWW67N 


SOSPENSIONE ORALE 4% FLACONE60 ML 
AIC (base 10): 030284032/G - AIC (base 32): 0WW680 


SOSPENSIONE ORALE 4% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030284044/G - AIC (base 32): 0WW68D 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030295012/G - AIC (base 32): OWWUZ4 


20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030295024/G - AIC (base 32): OWWIZJ 
GRISEOFULVINA 


20 COMPRESSE 125 MG 
AIC (base 10): 030280010/G - AIC (base 32): 0WW2BB 


10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030280022/G - AIC (base 32): 0OWW2BQ 
IDROCORTISONE ACETATO 


CREMA 1% 30 G 
AIC (base, 10): 030281012/G - AIC (base 32): OWWS39N 


UNGUENTO 1% 30 G 
AIC (base 10): 030281024/G - AIC (base 32): 0OWWSBO0 
IDROCORTISONE ACETATO E NEOMICINA SOLFATO 


UNGUENTO 1% ” 0,5% 30 G 
AIC (base 10): 030281036/G - AIC (base 32): 0OWWS3BD 


CREMA 1% "0,5% 30 G 
AIC (base 10): 030281048/G - AIC (base 32): OWW3BS 
METRONIDAZOLO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030293017/G - AIC (base 32): OWWHOT 
NISTATINA 
100 ML SOSPENSIONE ORALE 100000 UI/ML 
AIC (base 10): 030294019/G - AIC (base 32): 0WWJ03 
NITROFURANTOINA 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030291013/G - AIC (base 32): OWWF25 


SCIROPPO 0,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030291025/G - AIC (base 32): OWWF2K 
PARACETAMOLO 
ELISIR 2,5% 100 ML . 
AIC (base 10): 030276012/G - AIC (base 32): OWVYFD 
TETRACICLINA CLORIDRATO 


16 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030275010/G - AIC (base 32): OWVXG2 
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TIABENDAZOLO 


10 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030290011/G - AIC (base 32): OWWD2V 


BENEDETTI S.P.A. 
Codice fiscale: 00761810506 
VICOLO DÈ BACCHETTONI, 3 - 51100 PISTOIA 


POTASSIO FOSFATO MONOBASICO 


50 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029634019/G - AIC (base 32): 0W8CH3 


BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
Codice fiscale: 09469610159 
VIA NUOVA PROVINCIALE - 23034 GROSOTTO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030908010/G - AIC (base 32): OXHSNU 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030906022/G - AIC (base 32): OXH5P6 


FLACONE 250 ML 
AIC {base 10): 030906034/G - AIC (base 32): OXHSPL 


FLACONE 500 ML. 
AIC (base 10): 030906046/G - AIC (base 32): OXHSPY 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
AIC (base 10): 030906059/G - AIC (base 32): OXH5SQC 


SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
AIC (base 10): 030908061/G - AIC (base 32): 0XH5QF 


SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
AIC (base 10): 030906073/G - AIC (base 32): 0OXH5QT 


SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
AIC (base 10): 030906085/G - AIC (base 32): OXH5R5 


FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 030906097/G - AIC (base 32): 0OXHSRK 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030906109/G - AIC (base 32): 0OXHS5RX 


FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 030906111/G - AIC (base 32): OXHSRZ" 


FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030906123/G - AIC (base 32): OXH5SC 


FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030906135/G - AIC (base 32): OXHSSR 
ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE 


SACCA CLEAR-FLEX 3000ML 
AIC (base 10): 030905018/G - AIC (base 32): OXH4PU 


SACCA CLEAR-FLEX 5000ML 
AIC (base 10): 030905020/G - AIC (base 32): OXH4PW 
ATROPINA SOLFATO 


FIALA 0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030908014/G - AIC (base 32): OXH7MG 


FIALA 1 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030908026/G - AIC (base 32): 0OXH7MU 
CALCIO CLORURO 


FIALA 500 MG/ 10 ML 
AIC (base 10): 030909016/G - AIC (base 32): OXH8LS 


FIALA 1000 MG/ 10 ML 
AIC (base 10): 030909028/G - AIC (base 32): 0XH8M4 
CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


1MEQ/ML FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 030910018/G - AIC (base 32): OXH9L2 


SO.G.U. p.In 258 - 2 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1MEQ/ML FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030910020/G - AIC (base 32): OXH9L4 
1MEQ/ML FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030910032/G - AIC (base 32): OXH9LJ 
1MEO/ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030910044/G - AIC (base 32) OXH9LW 


1MEQ/ML FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030910057/G - AIC (base 32): OXH9M9 


CALCIO GLUCONATO 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


ELE 


Cani rza 


10% FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 030911010/G - AIC (base 32): 0XHBK2 


10% FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030911022/G - AIC (base 32): OXHBKG 


10% FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 030911034/G - AIC {base 32): OXHBKU 


10% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030911046/G - AIC (base 32): OXHBL6 


10% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030911059/G - AIC (base 32): OXHBLM 


"11" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030912012/G - AIC (base 32): OXHCJD 


"Il" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030912024/G - AIC (base 32): OXHCJS 


"Il" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030912036/G - AIC (base 32): OXHCK4 


"II" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030912048/G - AIC (base 32): OXHCKy 


"11" SACCA 100 ML 
AIC (base 10: 030912051/G - AIC (base 32): OXHCKM 


"II" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030912063/G - AIC (base 32): OXHCKZ 


"II" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030912075/G - AIC (base 32): OXHCLC 


"II" SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030912087/G - AIC (base 32): OXHCLR 


GLUCONATO 
FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031237011/G - AIC (base 32): OXT8BWM 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031237023/G - AIC (base 32): OXT8WZ 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031237035/G - AIC (base 32): OXT8XC 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031237047/G - AIC (base 32): OXT8XR 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031237050/G - AIC (base 32): OXT8XU 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031237062/G - AIC (base 32): OXT8Y6 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031237074/G - AIC (base 32): OXT8YL 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031237086/G - AIC (base 32): OXTBYY 


TTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 


E SODIO GLUCONATO 
FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031238013/G - AIC (base 32): OXT9VX 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031238025/G - AIC (base 32): OXT9W9 
FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 031238037/G - AIC (base 32): OXT9WP 
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FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031238049/G - AIC (base 32): OXT9X1 


SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
AIC (base 10): 030915084/G - AIC (base 32): OXHGUD 


SACCA 100 ML ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


AIC (base 10): 031238052/G - AIC (base 32): 0XT9X4 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031238084/G - AIC (base 32): OXT9XJ 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031238076/G - AIC (base 32): OXT9XW 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031238088/G - AIC (base 32): OXT9Y8 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031239015/G - AIC (base 32): OXTBV7 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030916011/G - AIC (base 32): OXHHFC 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030916023/G - AIC (base 32): OKXHHFR 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030916035/G - AIC (base 32): OXHHG3 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030916047/G - AIC (base 32): OXKHHGH 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
AIC (base 10): 030916050/G - AIC (base 32): OXHHGL 


SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031239027/G - AIC (base 32): OXTBVM AIC (base 10): 030916062/G - AIC (base 32): OXHHGY 
FLACONE 250 ML SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
AIC (base 10): 031239039/G - AIC (base 32): OXTBVZ AIC (base 10): 030916074/G - AIC (base 32): OXHHHB 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031239041/G - AIC (base 32): OXTBWI AIC (base 10): 030916088/G - AIC (base 32): OXHHHQ 
SACCA 100 ML ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 
AIC (base 10): 031239054/G - AIC (base 32): 0OXTBWG FLACONE 50 ML 
SACCA 250 ML AIC (base 10): 030917013/G - AIC (base 32): OXHJDP 
AIC (base 10): 031239066/G - AIC (base 32): OXTBWU FLACONE 100 ML 
SACCA 500 ML AIC (base 10): 030917025/G - AIC (base 32): OXHJF1 
AIC (base 10): 031239078/G - AIC (base 32): OXTBX6 FLACONE 250 ML 
SACCA 1000 ML AIC (base 10): 030917037/G - AIC (base 32): OXHJFF 


AIC (base 10): 031239080/G - AIC (base 32): OXTBX8 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCO- 
NATO 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030913014/G - AIC (base 32): OXHDHOQ 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030913026/G - AIC (base 32): 0XHDJ2 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030913038/G - AIC (base 32): OXHDJG 


FLACONE 500 ML 


FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030917049/G - AIC (base 32): OXHJFT 
SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 

AIC (base 10): 030917052/G - AIC (base 32): OXHJFW 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 

AIC (base 10): 030917064/G - AIC (base 32): 0XHJG8 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 

AIC (base 10): 030917076/G - AIC (base 32): OXHJGN 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 Mi 

AIC {base 10): 030917088/G - AIC (base 32): 0XHJHO 


AIC (base 10): 030913040/G - AIC (base 32): OXHDJJ ELETTROLITICA REIDRATANTE 
SACCA 100 ML "1” FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030913053/G - AIC (base 32): OXHDJX AIC (base 10): 030918015/G - AIC (base 32): OXHKCZ 
SACCA 250 ML "I" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030913065/G - AIC (base 32): OXHDK9 AIC (base 10): 030918027/G - AIC (base 32): OXHKDC 
SACCA 500 ML "1" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030913077/G - AIC (base 32): OXHDKP AIC (base 10): 030918039/G - AIC (base 32): OXHKDR 
SACCA 1000 ML "I" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030913089/G - AIC (base 32): OXHDL1 AIC {base 10): 030918041/G - AIC (base 32): OXHKDT 
SACCA250 ML "1" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 


AIC (base 10): 030913230/G - AIC (base 32): OXHDQG 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


FLACONE 50 ML. 
AIC (base 10): 030915019/G - AIC (base 32): OKHGGC 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030915021/G - AIC (base 32): OXHGGF 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030915033/G - AIC (base 32): OXHGGT 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030915045/G - AIC (base 32): OXHGHS5 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
AIC {base 10): 030915058/G - AIC (base 32): OXHGHL 


SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
AIC (base 10): 030915060/G - AIC (base 32): OXKHGHN 


SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
AIC (base 10): 030915072/G - AIC (base 32): OXHGJO 


abiig= 


AIC (base 10): 030918054/G - AIC (base 32): OXHKF6 
"I" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 

AIC (base 10): 030918068/G - AIC (base 32): OXHKFL 
"1" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 

AIC (base 10): 030918078/G - AIC (base 32): OXHKFY 
"I" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 

AIC (base 10): 030918080/G - AIC (base 32): OXHKGO 
"tl" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030918092/G - AIC (base 32): OXKHKGD 
"III" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030918104/G - AIC (base 32): OXHKGS 
"I" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030918116/G - AIC (base 32): OXHKH4 
"11" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030918128/G - AIC (base 32): OXHKHJ 


"Ill" SACCA 100 ML» 
AIC (base 10): 030918130/G - AIC (base 32): OXHKHL 
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"Il" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030918142/G - AIC (base 32): OXHKHY 
"III" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030918155/G - AIC (base 32): OXHKJC 
"II" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030918167/G - AIC (base 32): OXHKJR 


ELETTROLITICA SELETTIVA 

FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030919017/G - AIC (base 32): OXHLC9 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030919029/G - AIC (base 32): OXHLCP 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030919031/G - AIC (base 32): OXHLCR 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030919043/G - AIC (base 32): OXHLD3 
SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 

AIC {base 19): 030919056/G - AIC (base 32): OXHLDJ 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 

AIC (base 10): 030919068/G - AIC (base 32): OXHLDW 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 

AIC (base 10): 030919070/G - AIC (base 32): OXHLDY 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 

AIC (base 10): 030919082/G - AIC (base 32): OXHLFB 

FRUTTOSIO 

5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030920019/G - AIC (base 32): OXHMBM 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030920021/G - AIC (base 32): OXHMBP 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030920033/G - AIC (base 32): OXHMC1 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030920045/G - AIC (base 32): OXHMCF 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030920058/G - AIC (base 32): OXHMCU 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030920060/G - AIC (base 32): OXHMCW 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030920072/G - AIC (base 32): OXHMD8 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030920084/G - AIC (base 32): OXHMDN 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030920096/G - AIC (base 32): OXHMFO 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030920108/G - AIC (base 32): OXHMFD 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030920110/G - AIC (base 32): OXHMFG 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030920122/G - AIC (base 32): OXHMFU 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030920134/G - AIC (base 32): 0OXHMG6 
10% SAÈCA 250 ML 

AIC (base 10): 030920146/G - AIC (base 32): OXHMGL 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030920159/G - AIC (base 32): OXHMGZ 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030920161/G - AIC (base 32): OXHMH1 
20% FLACONE 50 ML 

AIG (base 10): 030920173/G - AIC (base 32): OXHMHF 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030920185/G - AIC (base 32): OXHMHT 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030920197/G - AIC (base 32): OXHMJ5 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030920209/G - AIC (base 32): OXHMJK 


20% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030920211/G - AIC (base 32): OXHMJM 


20% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030920223/G - AIC (base 32): OXHMUZ 


20% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030920235/G - AIC (base 32): OXHMKC 


20% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030920247/G - AIC (base 32): OXHMKR 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO 

FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030921011/G - AIC (base 32): OXHN9M 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030921023/G - AIC (base 32): OXHN9Z 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030921035/G - AIC (base 32): OXHNBC 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030921047/G - AIC {base 32): OXHNBR 


SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
AIC (base 10): 030921050/G - AIC (base 32): OXHNBU 


SACCA GLEAR-FLEX 250 ML 
AIC (base 10): 030921062/G - AIC (base 32): OXHNC6 


SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
AIC (base 10): 030921074/G - AIC (base 32): OXHNCL 


SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
AIC (base 10): 030921086/G - AIC (base 32): OXHNCY 
GLICINA 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 030922013/G - AIC (base 32): OXHP8X 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030922025/G - AIC (base 32): OXHP99 
GLICINA CON MANNITOLO 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 031241019/G - AIC (base 32): OXTDTV 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 031241021/G - AIC (base 32): OXTDTX 
GLUCOSIO 


5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030923015/G - AIC (base 32): 0XHQ87 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030923027/G - AIC (base 32): OXHQ8M 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030923039/G - AIC (base 32): OXHQSZ 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030923041/G - AIC (base 32): OXHQ91 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030923066/G - AIC (base 32): OXHQ9U 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030923078/G - AIC (base 32): OXHQB6 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030923080/G - AIC (base 32): 0XHQB8 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030923092/G - AIC (base 32): OXHOBN 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030923104/G - AIC (base 32): OXHQCO 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030923116/G - AIC (base 32): OXHQCD 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030923128/G - AIC (base 32): OXHQCS 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030923130/G - AIC (base 32): OXHQCU 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030923142/G - AIC (base 32): OXKHQD6 
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10% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030923155/G - AIC (base 32): OXHQDM 


10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030923167/G - AIC (base 32): OXHQDZ 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030923179/G - AIC (base 32). OXHQFC 
20% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030923181/G - AIC (base 32): OXHQFF 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030923193/G - AIC (base 32): OXHQFT 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030923205/G - AIC (base 32): OXHQG5 
20% FL'ACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030923217/G - AIC (base 32): OXHQGK 
20% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030923229/G - AIC (base 32): OXHQGX 
20% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030923231/G - AIC (base 32): OXHQGZ 
20% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030923243/G - AIC (base 32): CXHQHC 
20% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030923256/G - AIC (base 32): OXHQHS 
30% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030923268/G - AIC (base 32): 0XHQJ4 
30% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030923270/G - A!C (base 32): 0XHQU6 
30% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030923282/G - AIC (base 32): OXHQUJL 
30% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030923294/G - AIC (base 32): OXHQJY 
30% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030923308/G - AIC (base 32}: 0OXHQKB 
30% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030923318/G - AIC (base 32): OXKHOKQ 
30% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030923320/G - AIC (base 32): OXHQKS 
30% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030923332/G - AIC (base 32): OXHQL4 
33% FLACONE :50 ML 

AIC (base 10): 030923344/G - AIC (base 32): OXHQLJ 
33% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030923357/G - AIC (base 32): OXHQLX 
33% FLACONE 250 MI, 

AIC (base 10): 030923369/G - AIC (base 32): OXHQOM9 
33% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030923371/G - AIC (base 32): OXHQOMC 
33% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030923383/G - AIC (base 32): OXHOMR 
33% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030923395/G - AIC (base 32): OXHQON3 
33% SACCA 500 ML 

AIC (base 10}: 030923407/G - AIC (base 32): OXHQNH 
33% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030923419/G - AIC {base 32): OXHQNV 
50% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030923421/G - AIC (base 32): OXHQNX 
50% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030923433/G - AIC (base 32): OXHQP9 
50% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030923445/G - AIC (base 32): OXHOPP 
50% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030923458/G - AIC (base 32): OXHQQ2 
50% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030923460/G - AIC (base 32): 0OXHQQ4 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


50% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030923472/G - AIC (base 32): OXHQQJ 
50% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030923484/G - AIC (base 32): OXHOQW 
50% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030923498/G - AIC (base 32): OXHQR8 
5% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 030923508/G - AIC (base 32): OXHQRN 
5% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030923510/G - AIC (base 32): OXHORQ 
5% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030923522/G - AIC (base 32): OXHOS2 
5% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030923534/G - AIC (base 32): OXHOSG 
5% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030923546/G - AIC (base 32): OXHOSU 
10% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 030923559/G - AIC (base 32): OXH@T7 
10% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030923561/G - AIC (base 32): OXHQT9 
10% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030923585/G - AIC (base 32): OXHQU1 
10% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030923597/G - AIC (base 32): OXHQUF 
10% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030923609/G - AIC (base 32): OXHQUT 
33% FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030923611/G - AIC (base 32): OXHQUV 
33% FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030923623/G - AIC (base 32): OXHQV7 
33% FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030923635/G - AIC (base 32): OXHQVM 
33% FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030923647/G - AIC (base 32): OXHOVZ 


33% FIALE 20 ML 
AIC {base 10): 030923650/G - AIC (base 32): OXHQW2 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"Il" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030924017/G - AIC (base 32): 0OXHR7K 
"11" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030924029/G - AIC (base 32): 0OXHR7X 
"I" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030924031/G - AIC (base 32): OXHR7Z 
"I" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030924043/G - AIC (base 32): 0XHR8C 
"11" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030924056/G - AIC (base 32): 0OXHR8S 
"li" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030924068/G - AIC (base 32): 0XHR94 
"Il" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030924070/G - AIC (base 32): 0XHR96 
"11° SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030924082/G - AIC (base 32): OXHR9L 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


Ae 


"1" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030925010/G - AIC (base 32): OXHS6L 
"i" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030925022/G - AIC (base 32): OXHS6Y 
"1" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030925034/G - AIC (base 32): 0XHS7B 
"1" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030925048/G - AIC (base 32): 0XHS7Q 
"I" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030925059/G - AIC (base 32): 0XHS83 
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"I" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030925061/G - AIC (base 32): 0XHS85 
"I" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030925073/G - AIC (base 32): OXHS8K 
"I" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030925085/G - AIC (base 32): OXHS8X 
"11" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030925097/G - AIC (base 32): 0XHS99 
"Il" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030925109/G - AIC (base 32): OXHS9P 
"Il" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030925111/G - AIC (base 32): OXHS9R 
"|" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030925123/G - AIC (base 32): OXHSB3 
"Il" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030925135/G - AIC (base 32): OXHSBH 
"II" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030925147/G - AIC (base 32): OXHSBV 
"I" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030925150/G - AIC (base 32): OXHSBY 
"Il" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030925162/G - AIC (base 32): OXHSCB 
"Ill” FLACONE 50 ML 

‘AIC (base 10): 030925174/G - AIC (base 32): OXHSCQ 

"Ill" FLACONE 100 ML 

AIC {base 10): 030925186/G - AIC (base 32): OXHSD2 
"Ill" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030925198/G - AIC (base 32): OXHSDG 
"Ill" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030925200/G - AIC (base 32): OXHSDJ 
"Ill" SACCA 100 ML 

AIG (base 10): 030925212/G - AIC (base 32): OXHSDW 
"Ill" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030925224/G - AIC (base 32): OXHSF8 
"Il" SACCA 500 ML 

AIC (bàse 10): 030925236/G - AIC (base 32): OXHSFN 
"Ill" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030925248/G - AIC (base 32): OXHSGO 


LIDOCAINA CLORIDRATO 


FIALA 50 MG/5 ML 
AIC (base 10): 030926012/G - AIC (base 32): OXHT5W 


FIALA 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030926024/G - AIC (base 32): OXHT68 
MAGNESIO SOLFATO 


FIALA 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030927014/G - AIC {base 32): OXHUS56 


FIALA 2 G/10 ML 
AIC (base 10): 030927026/G - AIC (base 32); OXHUSL 


FIALA 2,5 MG/10 ML 

AIC (base 10): 030927038/G - AIC (base 32): OXHUSY 

MANNITOLO 

5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030928016/G - AIC (base 32): OXHV4J 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030928028/G - AIC (base 32): OXHV4W 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030928030/G - AIC (base 32): OXHV4Y 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030928042/G - AIC (base 32): OXHvS5B 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030928055/G - AIC (base 32): OXHV5R 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030928067/G - AIC (base 32): OXHV63 


5% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030928079/G - AIC {base 32): OXHV6H 


5% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030928081/G - AIC (base 32): OXHV6K 


10% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030928093/G - AIC (base 32): OXHV6X 


10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030928105/G - AIC (base 32): 0OXHV79 


10% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030928117/G - AIC (base 32): OXHV7P 


10% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030928129/G - AIC (base 32): OXHV81 


10% SACCA 100 ML. 
AIC (base 10): 030928131/G - AIG (base 32): OXHV83 


10% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030928143/G - AIC (base 32): OXHV8H 


10% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030928156/G - AIC (base 32): OXHV&W 


10% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030928168/G - AIC (base 32): OXHV98 


18% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030928170/G - AIC (base 32): OXHV9B 


18% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030928182/G - AIC (base 32): OXHV9Q 


18% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030928194/G - AIC (base 32): OXHVB2 


18% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030928206/G - AIC (base 32): OXHVBG 


18% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030928218/G - AIC (base 32): OXHVBU 


18% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030928220/G - AIC (base 32): OXHVBW 


18% SACCA 500 ML 
AIC {base 10): 030928232/G - AIG (base 32): OXHVC8 


18% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030928244/G - AIC (base 32): OXHVCN 
MANNITOLO E SORBITOLO 


SOLUZIONEPER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 030929018/G - AIC (base 32): OXHWS3U 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030929020/G - AIC (base 32): OXHW3W 
NORADRENALINA TARTRATO 
FIALA 2 MG/ 1 ML 
AIC (base 10): 030930010/@- AIC (base 32): OXHX2U 
OLIO DI VASELINA STERILE 
FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030931012/G - AIC (base 32): 0XHY24 
PAPAVERINA CLORIDRATO 


30 MG/2 ML FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030932014/G - AIC (base 32): OXHZ1G 


50 MG/3 ML FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 030932026/G - AIC {base 32): OXHZ1U 

POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 

FORMULA FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 030933016/G - AIC (base 32): 0XJ00S 
FORMULA FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030933028/G - AIC (base 32): 0XJ014 
FORMULA FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030933030/G - AIC (base 32): 0XJ016 
FORMULA FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030933042/G - AIC (base 32): 0XJ01L 
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FORMULA FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030933055/G - AIC (base 32): 0XJO1Z 


FORMULA 2 FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 030933067/G - AIC (base 32): 0XJ02C 


FORMULA 2 FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030933079/G - AIC (base 32): 0XJ02R 


FORMULA 2 FIALA 5 ML 
AIÎC (base 10): 030933081/G - AIC (base 32): 0XJ02T 


FORMULA 2 FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030933093/G - AIC (base 32): 0XJ035 


FORMULA 2 FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030933105/G - AIC (base 32): 0XJO3K 
POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


FORMULA 3 FIALA 1ML 
AIC (base 10): 030933117/G - AIC (base 32): 0XJ03X 


FORMULA 3 FIALE 2ML 
AIC (base 10): 030933129/G - AIC (base 32): 0XJ049 


FORMULA 3 FIALE 5ML 
AIC (base 10): 030933131/G - AIC (base 32): 0XJ04C 


FORMULA 3 FIALA 10 ML 
AIC {base 10): 030933143/G - AIC (base 32): 0XJO4R 


FORMULA 3 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030933156/G - AIC (base'32). 0XJ054 
POTASSIO CLORURO 


FORMULA 4 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030934018/G - AIC (base 32); 0XJ102 


FORMULA 4 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030934020/G - AIC (base 32): 0XJ104 


FORMULA 4 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030934032/G - AIC (base 32): 0XJ10J 


FORMULA 4 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030934044/G - AIC (base 32): OXJ10W 


FORMULA 4 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030934057/G - AIC (base 32): 0XJ119 
POTASSIO FOSFATO 


2 MEQ/ML FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030935011/G - AIC (base 32): OXJ1Z3 


2 MEQ/ML FIALE 2 ML 
AIC {base 10): 030935023/G - AIC (base 32): OXJ1ZH 


2 MEQ/ML FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030935035/G - AIC (base 32): OXJ1ZV 


2 MEQ/ML FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030935047/G - AIC (base 32): 0XJ207 


2 MEQ/ML FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030935050/G - AIC (base 32): 0XJ20B 
POTASSIO LATTATO 


2 MEQ/ML FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 030936013/G - AIC (base 32): 0XJ2YF 


2 MEQ/ML FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030936025/G - AIC (base 32): 0XJ2YT 


2 MEQ/ML. FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 030936037/G - AIC (base 32): 0X42Z5 


2 MEQ/ML FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030936049/G - AIC (base 32): OXJ22K 
2 MEQ/ML FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030936052/G - AIC (base 32): OXJ2ZN 
RINGER 
FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030937015/G - AIC (base 32): 0XJ3XR 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030937027/G - AIC (base 32): 0XJ3Y3 


FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030937039/G - AIC (base 32): 0XJ3YH 
FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 030937041/G - AIC (base 32): 0XJ43YK 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030937054/G - AIC (base 32): OXUSYY 
SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 030937068/G - AIC (base 32): OXJ3ZB 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030937078/G - AIC (base 32): OXJ3ZQ 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030937080/G - AIC (base 32): 0OXJ3ZS 


RINGER ACETATO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030938017/G - AIC (base 32): 0X44X1 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030938029/G - AIC (base 32): OXJ4XF 
FLACONE 250 ML. 

AIC (base 10): 030938031/G - AIC (base 32): OXJ44XH 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030938043/G - AIC (base 32): OXJA4XV 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030938058/G - AIC (base 32): OXJ4Y8 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030938068/G - AIC (base 32): OXJ4YN 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030938070/G - AIC (base 32): OXJ4YQ 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030938082/G - AIC (base 32): OXJA4Z2 


RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031244015/G - AIC (base 32): OXTHRH 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031244027/G - AIC (base 32): OXTHRV 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031244039/G - AIC (base 32): OXTHS7 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031244041/G - AIC (base 32): OXTHS9 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031244054/G - AIC (base 32): OXTHSQ 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031244068/G - AIC (base 32): OXTHT2 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031244078/G - AIC (base 32): OXTHTG 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031244080/G - AIC (base 32): OXTHTJ 


RINGER CON GLUCOSIO 


-— 2 — 


FLACONE 50 ML 

ÀIC (base 10): 031243013/G - AIC (base 32): OXTGS5 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031243025/G - AIC (base 32): OXTGSK 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031243037/G - AIC (base 32): OXTGSX 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031243049/G - AIC (base 32): OXTGT9 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031243052/G - AIC (base 32): OXTGTD 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031243064/G - AIC (base 32): OXTGTS 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031243076/G - AIC (base 32): OXTGU4 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031243088/G - AIC (base 32): OXTGUJ 
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RINGER LATTATO 


FLACONE 50 ML 

AIC {base 10): 030939019/G - AIC (base 32): 0X45WC 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030939021/G - AIC (base 32): OXJ5WF 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030939033/G - AIC {base 32): OXJ5WT 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030939045/G - AIC (base 32): OXJ5XS5 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030939058/G - AIC (base 32): OXJ5XL 
SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 030939080/G - AIC (base 32): OXJ5XN 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030939072/G - AIC (base 32): OXUSYO 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030939084/G - AIC (base 32): OXJ5YD 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030939096/G - AIC (base 32): OXU5YS 
SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 030939108/G - AIC (base 32): OXJ5Z4 


SODIO BICARBONATO 


1 MEQ/ML FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 030940011/G - AIC (base 32): OXJ6VC 
1 MEQ/ML FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030940023/G - AIC (base 32): OXJ6VR 
1 MEQ/ML FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030940035/G - AIC (base 32): OXJ6W3 
1 MEQ/ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030940047/G - AIC (base 32): OXJ6WH 
1 MEQ/ML FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030940050/G - AIC (base 32): OXJ6WL 
1,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030940062/G - AIC {base 32): OXJEWY 
1,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030940074/G - AIC (base 32): OXJ6XB 
1,4% FLACONE 250 ML . 

AIC (base 10): 030940086/G - AIC (base 32): OXJ6XQ 
1,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030940098/G - AIC (base 32): OXU6Y2 
1,4% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030940100/G - AIC (base 32): OXJ6Y4 
1,4% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): (30940112/G - AIC (base 32); OXJ6YJ 
1,4% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030940124/G - AIC (base 32): OXJ6YW 
1,4% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030940136/G - AIC (base 32): OXU6Z8 
8,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030940148/G - AIC (base 32): OXJGZN 
8,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030940151/G - AIC (base 32): OXJ6ZR 
8,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030940163/G - AIC (base 32): 0X4703 
8,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030940175/G - AIC (base 32): 0X470H 
8,4% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030940187/G - AIC {base 32): OXJ70V 
8,4% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030940199/G - AIC (base 32): 0X4717 
8,4% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030940201/G - AIC {base 32): 0XJ719 
8,4% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030940213/G - AIC (base 32): 0XJ71P 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SODIO CITRATO 


3,8% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 030941013/G - AIC (base 32): 0OXJ7UP 
3,8% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030941025/G - AIC (base 32): 0XJ7V1 
3,8% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030941037/G - AIC (base 32): 0XJ7VF 
3,8% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030941049/G - AIC {base 32): OXJ7VT 
3,8% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030941052/G - AIC (base 32): OXJ7VW 


SODIO CLORURO 


SE, PES 


0,9% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030942015/G - AIC (base 32): OXJSTZ 
0,9% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030942027/G - AIC (base 32): 0OXJ8UC 
0,9% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030942039/G - AIC (base 32): 0XJBUR 
0,9% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030942041/G - AIC (base 32): OXJ&UT 
0,9% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030942054/G - AIC (base 32): 0XJ8V6 
0,9% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030942066/G - AIC (base 32): 0XJ8VL 
0,9% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030942078/G - AIC (base 32): OXJBVY 
0,9% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030942080/G - AIC (base 32): 0X.J8WO0 
5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030942092/G - AIC (base 32): 0OXJ8WD 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030942104/G - AIC (base 32): OXJ8WS 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030942116/G - AIC (base 32): 0XJ8X4 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030942128/G - AIC (base 32): 0XJ8XJy 
5% SACCA 100 ML 

AIC {base 10): 030942130/G - AIC (base 32): 0X48XL 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030942142/G - AIC (base 32): 0X.J8XY 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030942155/G - AIC (base 32): OXJBYC 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030942167/G - AIC (base 32): 0XJBYR 
5% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 030942179/G - AIC (base 32): OXI8Z3 
0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030942181/G - AIC (base 32): OXJ8Z5 
0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 030942193/G - AIC (base 32): OXJ8ZK 
FIALA 20 MEQ/10 ML 

AIC (base 10): 030942205/G - AIC (base 32): OXJBZX 
0,9% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 030942217/G - AIC (base 32): 0XJ909 
0,9% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 030942229/G - AIC {base 32): 0XJ90P 
0,9% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030942231/G - AIC (base 32): 0XJ90R 
0,9% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030942243/G - AIC (base 32}: 0XJ4913 
0,9% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030942256/G - AIC (base 32): 0XJ491J 
0,9% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030942268/G - AIC (base 32): 0XJ91W 
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SODIO E POTASSIO BICARBONATO 


2 MEQ/ML FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 030943017/G - AIC (base 32): OXJ9T9 
2 MEQ/ML FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030943029/G - AIC (base 32): OXJOTP 
2 MEQ/ML FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030943031/G - AIC (base 32): OXJSTR 
2 MEQ/ML FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030943043/G - AIC (base 32): OXJ9U3 
2 MEQ/ML FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030943056/G - AIC (base 32): OXJ9UJ 


SODIO LATTATO 


1,87% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030944019/G - AIC (base 32): OXJBSM 
1,87% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030944021/G - AiC (base 32): OXJBSP 
1,87% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030944033/G - AIC (base 32): OXJBT1 
1,87% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030944045/G - AIC (base 32): OXJBTF 
1,87% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030944058/G - AIC (base 32): OXJBTU 
1,87% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030944080/G - AIC (base 32): OXJIBTW 
1,87% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030944072/G - AIC (base 32): 0XJBU& 
1,87% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030944084/G - AIC (base 32): OXJBUN 
FORMULA 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030944096/G - AIC (base 32): OXJBVO 
FORMULA 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030944108/G - AIC (base 32): OXJBVD 
FORMULA 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030944110/G - AIC (base 32): OXJBVG 
FORMULA 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030944122/G - AIC (base 32): OXUBVU 
FORMULA 8 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030944134/G - AIC (base 32): OXJBW6 


SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SENZA TAMPONE 
SACCA CLESR-FLEX 3000 ML 

AIC (base 10): 031515012/G « AIC {base 22): OY1SD4 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 

AIC (base 10): 031515024/G - AIC (base 32): OY1SDJ 
FUSTINI 3000 ML 

AIC (base 10): 031515036/G - AIC (base 32): OY1SDW 
FUSTINI 3500 ML 

AIC (base 10): 031515048/G - AIC (base 32): OY1SF8 
FUSTINI 5000 ML 

AIC (base 10): 031515051/G - AIC (base 32): OY1SFC 
FUSTINI 10000 ML 

AIC (base 10): 031515063/G - AIC (base 32): OY1SFR 
FUSTINI 10700 ML 

AIC (base 10): 031515075/G - AIC (base 32): 0Y1SG3 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 

AIC {base 10): 031512015/G - AIC (base 32); OY1PGH 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 

AIC (base 10): 031512027/G - AIC (base 32): OY1PGV 
FUSTINI 3000 MI. 

AIC (base 10): 031512039/G - AIC (base 32): OY1PH7 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FUSTINI 3500 ML 

AIC (base 10): 031512041/G - AIC (base 32): OY1PH9 
FUSTINI 5000 ML 

AIC (base 10): 031512054/G - AIC (base 32); OY1PHQ 
FUSTIN! 10900 ML 

AIC (base 10): 031512066/G - AIC (base 32): 0OY1PJ2 
FUSTINI 10700 ML 

AIC (base 10): 031512078/G - AIC (base 32): OY1PJIG 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.UN.) 
SACCA CLESR-FLEX 3000 ML 

AIC {base 10): 031516014/G - AIC (base 32): OYITCG 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 

AIC {base 10): 031516026/G - AIC (base 32): OY1ITCU 
FUSTINI 3000 NL 

AIC (base 10): 031516038/G - AIC (base 32): OY1TD6 
FUSTINI 3500 ML 

AIC (base 10): 031516040/G - AIC (base 32): OY1TD8 
FUSTINI 5000 ML 

AIC (base 10): 031516053/G - AIC (base 32): OY1ITDP 
FUSTINI 10000 ML 

AIC {base 10): 031516065/G - AIC (base 32): OY1TF1 
FUSTINI 10700 ML 

AIC (base 10): 031516077/G - AIC (base 32): OY1TFF 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE 


F.UN.) 
SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 

AIC (base 10): 031518018/G - AIC (base 32): OY1VB2 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 

AIC (base 10): 031518020/G - AIC (base 32): OY1VB4 
FUSTINI 3000 ML 

AIC (base 10): 031518032/G - AIC (base 32): OY1IVBJ 
FUSTINI 3500 ML 

AIC (base 10): 031518044/G - AIC (base 32): OY1VBW 
FUSTINI 5000 ML 

AIC (base 10): 031518057/G - AIC (base 32): OY1VC9 
FUSTINI 10000 ML 

AIC (base 10): 031518069/G - AIC (base 32): OY1VCP 
FUSTINI 10700 ML 

AIC (base 10): 031518071/G - AIC (base 32): OY1VCR 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 
SACCA CLEAR-FLEA 3000 ML 

AIC (base 10): 031522016/G - AIC (base 32): OY1Z70 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 

AIC (base 10): 031522028/G - AIC (base 32): OY1Z7D 
FUSTINI 3000 ML 

AIC (base 10): 031522030/G - AIC (base 32): 0Y1Z7G 
FUSTINI 3500 ML 

AIC (base 10): 031522042/G - AIC (base 32): OY1Z7U 
FUSTINI 5000 ML 

AIC (base 10): 031522055/G - AIC (base 32): 0Y1Z87 
FUSTINI 10000 ML 

AIC (base 10): 031522067/G - AIC (base 32): OY1Z8M 
FUSTINI 10700 ML 

AIC (base 10): 031522079/G - AIC (base 32): OY1Z8Z 


SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 

AIC (base 10): 031511013/G - AiC (base 32): OY1NH5 
SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 

AIC (base 10): 031511025/G - AIC (base 32): OY1NHK 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 

AIC (base 10): 031511037/G - AIC (base 32): OY1NHX 
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SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIC (base 10): 031511049/G - AIC (base 32): OY1NJ9 


SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
AIC (base 10): 031508017/G - AIC (base 32): OY1KKK 


SACCA CLEAR-FLEX 1500 ML 
AIC (base 10): 031508029/G - AIC (base 32): OY1KKX 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
AIC (base 10): 031508031/G - AIC (base 32): OY1KKZ 


SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
AIC (base 10): 031508043/G - AIC (base 32): OY1KLC 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
AIC (base 10): 031508056/G - AIC (base 32): OY1KLS 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
AIC (base 10): 031508068/G - AIC (base 32): OY1KM4 
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLÉX 2000 ML 
AIC (base 10): 031510011/G - AIC (base 32): OY1MHV 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
AIC (base 10): 031510023/G - AIC (base 32): OY1MJ7 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
AIC (base 10) 031510035/G - AIC (base 32): OY1MJM 


SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIC (base 10): 031510047/G - AIC (base 32): OYIMJZ 


SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
AIC (base 10): 031521014/G - AIC (base 32): OY1Y7Q 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
AIC (base 10): 031521026/G - AIC (base 32): OY1Y82 


SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
AIC {base 10): 031509019/G - AIC (base 32): OY1LJV 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
AIC (base 10): 091509021/G - AIC (base 32): OY1LJX 


SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
AIC (base 10): 031509033/G - AIC (base 32): OY1LK9 


SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIC (base 10): 091509045/G - AIC (base 32): OY1LKP 


BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SPA 
Codice fiscale: 00885470062 
VIA DE AMBROSIS, 2/6 - 15067 NOVI LIGURE 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031022015/G - AiC (base 32): OXLQXZ 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031022027/G - AIC (base 32): OXLOYC 
SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 031022039/G - AIC (base 32): OXLQYR 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031022041/G - AIC (base 32): OXLOYT 


SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031022054/G - AIC (base 32): OXLQZ6 
SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 031022066/G - AiC (base 32): OXLQZL 
SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 031022078/G - AIC (base 32): OXLQZY 
SACCA 4000 ML 

AIC (base 10): 031022080/G - AIC (base 32): OXLR00 


SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 031022092/G - AIC (base 32): OXLROD 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031022104/G - AIC (base 32): OXLROS 
5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031022116/G - AIC (base 32): OXLR14 
10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031022128/G - AIC {base 32): OXLR1J 
100 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031022130/G - AIC (base 32): OXLRIL 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031022142/G - AIC (base 32): OXLR1Y 
5 FIALE 5ML 

AIC (base 10): 031022155/G - AIC (base 32): OXLR2C 
10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031022167/G - AIC (base 32): OXLR2R 
100 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031022179/G - AIC (base 32): OXLR33 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031022181/G - AIC (base 32): OXLR95 
5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031022193/G - AIC {base 32): OXLR3K 
10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031022205/G - AIC (base 32): OXLR3X 
100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031022217/G - AIC {base 92): OXLR49 
5 FIALE 15 ML 

AIC (base 10}: 031022229/G - AIC (base 32): OXLR4P 
10 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031022231/G - AIC (base 32): OXLR4R 
100 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031022243/G - AIC (base 32): OXLA53 
5 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031022256/G - AIC (base 32): OXLRSJ 
10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10) 031022268/G - ÀIC (base 32): OXLRSW 
100 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031022270/G - AIC (base 32): OXLRSY 


AMINOFILLINA 


5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031171010/G - AIC (base 32): OXR8G2 
10 FIALE 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031171022/G - AIC (base 32): 0XR8GG 
100 FIALE 240 MG/10 ML 

AIC {base 10): 031171034/G - AIC (base 32): OXR8GU 


AMMONIO CLORURO 


Mr Dee 


0,89% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031028018/G - AIC (base 32): OXLWTL 
0,89% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031028020/G - AIC (base 32}: OXLWTN 
0,89% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031028032/G - AIC (base 32): OXLWUO 
0,89% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031028044/G - AiC (base 32): OXLWUD 
0,89% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031028057/G - AIC (base 32): OXLWUT 
0,89% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031028069/G - AIC (base 32): OXLWV5 
0,89% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031028107/G - AIC (base 32): OXLWWC 
0,89% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031028145/G - AIC (base 32): OXLWXK 
FLACONCINO 30 ML 3 MEQ/ML 

AIC (base 10). 031028196/G - AIC (base 32): OXLWZ4 
10FLACONCINI 30 ML 3 MEQ/ML 

AIC (base 10): 031028208/G - AIC (base 32): OXLWZJ 
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5 FIALE 10 ML 3 MEQ/ML 
AIC (base 10): 031028210/G - AIC (base 32): OXLWZL 


10 FIALE 10 ML 3 MEQ/ML 

AIC (base 10): 031028222/G - AIC (base 32): OXLWZY 
100 FIALE 10 ML 3 MEO/ML 

AIC (base 10): 031028234/G - AIC (base 32): OXLX0B 


ATROPINA SOLFATO 


5 FIALE IMG/1ML 

AIC (base 10): 031173014/G - AIC (base 32): OXRBDQ 
10 FIALE IMG/1ML 

AIC (base 10): 031173026/G - AIC (base 32): OXRBF2 
100 FIALE IMG/1ML 

AIC (base 10): 031173038/G - AIC (base 32): OXRBFG 
5 FIALE 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 031173040/G - AIC (base 32): OXRBFJ 
10 FIALE 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 031173053/G - AIC (base 32): OXRBFX 
100 FIALE 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 031173065/G - AIC (base 32): OXRBG9 


BLU DI METILENE 


5 FIALE 50 MG/SML 

AIC (base 10): 031174016/G - AIC (base 32): CXRCDO 
10 FIALE 50 MG/SML 

AIC (base 10): 091174028/G - AIC (base 32): OXRCDD 
100 FIALE 50 MG/S5ML 

AIC (base 10): 031174030/G - AIC (base 32): OXRCDG 
5 FIALE 100 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031174042/G - AIC (base 32): OXRCDU 
10 FIALE 100 MG/10 ML 

AIC (base 10): 091174055/G - AIC (base 32): OXRCF7 


100 FIALE 100 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031174067/G - AIC (base 32): OXRCFM 


CALCIO CLORURO 


0,5MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031133010/G - AIC {base 32): OXQ3BL 
0,5MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031133022/G - AIC (base 32): OXQ3BY 
0,5MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031133034/G - AIC (base 32): OXQ3CB 
5 FIALE 1G/10 ML 

AIC (base 10): 031133046/G - AIC (base 32): CXQ3CQ 
10 FIALE 1G/10 ML 

AIC (base 10): 031133059/G - AIC (base 32): OXQ3D3 
100 FIALE 1G/10 ML 

AIC (base 10): 031133061/G - AIC (base 32): OXQ3D5 
5 FIALE 500 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031133073/G - AIC (base 32): OXQ3DK 
10 FIALE 500 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031133085/G - AIC (base 32): OXQ3DX 
100 FIALE 500 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031133097/G - AIC (base 32): OXQ3F9 


CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


1MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031134012/G - AIC (base 32): 0XQ49W 
TMEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031134024/G - AIC (base 32): 0XQ4B8 
1MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031134036/G - AIC (base 32): 0OXQ4BN 


CALCIO EDETATO BISODICO 


5 FIALE 1G/10 ML 
AIC (base 10): 031176011/G - AIC (base 32): OXRFBC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10 FIALE 1G/10 ML 

AIC (base 10): 031176023/G - AIC (base 32): OXRFBR 
100 FIALE 16/10 ML 

AIC (base 10): 031176035/G - AIC (base 32): OXRFC3 


CALCIO GLUCONATO 


5 FIALE 500 MG/SML 

AIC (base 10): 031177013/G - AIC (base 32): OXRG9P 
10 FIALE 500 MG/SML 

AIC (base 10): 031177025/G - AIC (base 32): OXRGBI1 
100 FIALE 500 MG/SML 

AIC (base 10): 031177037/G - AIC (base 32): OXRGBF 
5 FIALE 1000 MG/10 ML 

AIC {base 10): 031177049/G - AIC (base 32): OXRGBT 
10 FIALE 1000 MG/10 ML. 

AIC (base 10): 031177052/G - AIC (base 32): OXRGBW 
100 FIALE 1000 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031177064/G - AIC (base 32): OXRGC8 


DOPAMINA CLORIDRATO 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


n e 


5 FIALE 10 MG/2ML 

AIC (base 10): 031178015/G - AIC (base 32): OXRHS8Z 
10 FIALE 10 MG/2ML 

AIC (base 10): 031178027/G - AIC (base 32): 0OXRH9C 
100 FIALE 10 MG/2ML 

AIC (base 10): 031178039/G - AIC (base 32): OXRH®R 
5 FIALE 50 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031178041/G - AIC (base 32): OXRH9T 
10 FIALE 50 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031178054/G - AiC (base 32): OXRHB6 
100 FIALE 50 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031178066/G - AIC (base 32): OXRHBL 


"Il" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031106014/G - AIC (base 32): OXPBYY 
"Il SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031106026/G - AIC (base 32): OXP8Z8 
"Il" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031106038/G - AIC (base 32): OXP8ZQ 
"Il" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031106040/G - AIC (base 32): OXPBZS 
"Il" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031106053/G - AIC (base 32): OXP905 
"I" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031106065/G - AIC (base 32): OXP90K 
"Il" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031108103/G - AIC (base 32): 0XP91R 
"I" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031106141/G - AIC (base 32): 0OXP92X 
"I" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031106154/G - AIC (base 32): OXP93B 
"I" SACCA 100 ML i 

AIC (base 10): 031106166/G - AIC (base 32): 0XP93Q 
"1" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031106178/G - AIC (base 32): 0XP942 
"I" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031106180/G - AIC (base 32): 0XP944 
"I° SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031106Î92/G - AIC (base 32): OXP94J 
"I" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031106204/G - AIC (base 32): OXP94W 
"1"100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031106242/G - AIC (base 32): 0XP962 
»I” 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031106281/G - AIC (base 32): 0XP979 
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SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031119011/G - AIC (base 32): OXPPP3 
SACCA 100 ML. 

AIC (base 10): 031119023/G - AIC (base 32): OXPPPH 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031119035/G - AIC (base 32): OXPPPV 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031119047/G - AIC (base 32): OXPPQ7 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031119050/G - AIC (base 32): OXPPQB 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031119062/G - AIC (base 32): OXPPQQ 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031119074/G - AIC (base 32): OXPPR2 


250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031119086/G - AIC (base 32): OXPPRG 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


GLUCONATO 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031264017/G - AIC (base 32): 0XU38K 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031264029/G - AIC (base 32): OXU38X 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031264031/G - AIC (base 32): OXU38Z 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031264043/G - AIC (base 32): 0XU39C 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031264056/G - AIC (base 32): 0XU39S 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC {base 10): 031264068/G - AIC (base 32): 0XU3B4 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031264070/G - AIC (base 32): 0XU3B8 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031264082/G - AIC (base 32): OXU3BL 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


LATTATO 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031265010/G - AIC (base 32): OXU47L 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031265022/G - AIC (base 32): OXU47Y 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031265034/G - AIC (base 32): 0XU48B 
SACCA 500 ML l 

AIC (base 10): 031265046/G - AIC (base 32): OXU48Q 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031265059/G - AIC (base 32): 0XU493 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031265081/G - AIC (base 32): 0XU495 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031265073/G - AIC (base 32): OXU49K 


250 ML IN SACCA 500 ML. 
AIC (base 10); 031265085/G - AIC (base 32): 0XU49X 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 


E SODIO GLUCONATO 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031263015/G - AIC (base 32): 0XU297 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031263027/G - AIC (base 32): 0XU29M 
SACCA 250 ML 3 

AIC (base 10): 031263039/G - AIC {base 32): (XU29Z 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031263041/G - AIC (base 32): 0XU2B1 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031263054/G - AIC (base 32): OXU2BG 
50 ML IN SACCA 100 ML. 

AIC (base 10): 031263066/G - AIC (base 32): 0XY2BU 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031263078/G - AIC (base 32): 0XU2C6 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031263080/G - AIC (base 32): 0XU2C8 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030897019/G - AIC (base 32): OXGWVV 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030897021/G - AIC (base 32): OXGWVX 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030897033/G - AIC (base 32): OXGWW9 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030897045/G - AIC (base 32): OXGWWP 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030897058/G - AIC (base 32): OXGWX2 
FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030897060/G - AIC (base 32): OXGWX4 
50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC {base 10): 030897072/G - AIC (base 32): OXGWXJ 
100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030897084/G - AIC (base 32): OXGWXW 
250 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030897096/G - AIC (base 32): OXGWY8 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031109010/G - AIC (base 32): OXPCWL 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031109022/G - AIC (base 32): OXPCWY 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031109034/G - AIC (base 32): OXPCXB 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031109046/G - AIC (base 32): OXPCXQ 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031109059/G - AIC (base 32): OXPCY3 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031109061/G - AIC (base 32): OXPCY5 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031109073/G - AIC (base 32): OXPCYK 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031109085/G - AIC (base 32): OXPCYX 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031031014/G - AIC (base 32): OXLZR6 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031031026/G - AIC (base 32): OXLZRL 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031031038/G - AIC (base 32): OXLZRY 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031031040/G - AIC (base 32): OXLZSO 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031031053/G - AIC (base 32): OXLZSF 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031031065/G - AIC (base 32): OXLZST 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031031103/G - AIC (base 32): OXLZTZ 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031031141/G - AIC (base 32): OXLZV5 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031032016/G - AIC (base 32): OXMOQJ 
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SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031032028/G - AIC (base 32): OXMOQW 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031032030/G - AIC (base 32): OXMOQY 
SACCA 500 MI 

AIC (base 10): 031032042/G - AIC (base 32): OXMORB 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031032055/G - AIC (base 32): OXMORR 


50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031032067/G - AIC (base 32): 0XM083 


100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031032105/G - AIC (base 32): OXMOT9 


250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031032143/G - AIC (base 32): OXMOUH 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


10% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031246010/G - AIC (base 32): OXTKPU 


10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031246022/G - AIC (base 32): OXTKQ6 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031246034/G - AIC {base 32): OXTKQL 


10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031246048/G - AIC (base 32)" OXTKQY 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031246059/G - AIC (base 32): OXTKRC 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031246061/G - AIC (base 32): OXTKRF 


10% 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031246073/G - AIC (base 32): OXTKRT 


10% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031246085/G - AIC (base 32): OXTKS5 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


SACCA 50 ML 
AÎC (base 10): 031036015/G - AIC (base 32): OKM4MH 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031036027/G - AIC (base 32): OXKM4MV 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031036039/G - AIC (base 32): OXM4N7 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031036041/G - AiC (base 32): OXMA4N9 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031036054/G - AIC (base 32): OXM4NQ 


50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031036068/G - AIC {base 32): OXM4P2 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031036104/G - AIC (base 32): 0XM40Q8 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031036142/G - AIC (base 32): OXKM4RG 

ELETTROLITICA REIDRATANTE 

"1" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031040013/G - AIC (base 32): OXM8JF 
"I" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031040025/G - AIC (base 32): OXMSJT 
"I" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031040037/G - AIC (base 32): 0XM8K5 
"1" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031040049/G - AIC (base 32): OXM8&KK 
"1" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031040052/G - AIC (base 32): OXM8KN 
"I" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031040064/G - AIC (base 32): OXMBLO 
"1" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031040102/G - AIC (base 32): OXKM8M6 


”1” 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031040140/G - AIC (base 32): OXMBND 
"II" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031040153/G - AIC (base 32): OXMBNT 
"11" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031040165/G - AIC (base 32): OXMBP5 
"Il" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031040177/G - AIC (base 32): OXM8PK 
"Il" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031040189/G - AIC (base 32): OXM8PX 
"II" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031040191/G - AIC (base 32): OXMSBPZ 
"II" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031040203/G - AIC (base 32): 0OXMBQC 
"il" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031040241/G - AIC (base 32): OXMBRK 
"tl" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031040280/G - AIC (base 32): OXM8SS 
"III° SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031040292/G - AIC (base 32): OXM8T4 
"1" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031040304/G - AIC (base 32): OXMBTJ 
”UI” SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031040316/G - AIC (base 32): OXM8TW 
"III" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031040328/G - AIC (base 32): OXM8U8 
"ill" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031040330/G - AIC (base 32): OXMBUB 
"III" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031040342/G - AIC (base 32): OXMBUQ 
"11" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031040381/G - AIC (base 32): OXMBVX 
"It" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031040429/G - AIC (base 32): OXMB8XF 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCO- 


SENO, | RE 


"11" SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031249016/G - AIC (base 32): OXTNMS 


"Ill" SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031249028/G - AIC (base 32): OXTNN4 


"1" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031249030/G - AIC (base 32): OXTNN6 


"HI" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031249042/G - AIC (base 32): OXTNNL 


"IlI” SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031249055/G - AIC (base 32): OXTNNZ 


"III" 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIG (base 10): 031249067/G - AIC (base 32): OXTNPC 


"III" 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031249079/G - AIC (base 32): OXTNPR 


"111" 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031249081/G - AIC (base 32): OXTNPT 


NATO 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031250018/G - AIC (base 32): OXTPM2 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031250020/G - AIC (base 32): OXTPM4 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031250032/G - AIC (base 32): OXTPMJ 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031250044/G - AIC (base 32): OXKTPMW 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031250057/G - AIC (base 32): OXTPN9 
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50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031250069/G - AIC (base 32): OXTPNP 
100 ML. IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031250071/G - AIC (base 32): OXTPNR 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031250083/G - AIC (base 32): OXTPP3 


FISOSTIGMINA SALICILATO 


6 FIALE IMG/1ML 

AIC (base 10): 031179017/G - AIC (base 32): 0XRJ89 
10 FIALE IMG/1ML 

AIC (base 10): 031179029/G - AIC (base 32): 0XRJ8P 
100 FIALE 1IMG/1ML 

AIC (base 10): 031179031/G - AIC (base 32): 0XRJ8R 


FRUTTOSIO 


5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031045014/G - AIC (base 32): OXMFDQ 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031045026/G - AIC (base 32): OXMFF2 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031045038/G - AIC (base 32): OXMFFG 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031045040/G - AIC (base 32): OXMFFJ 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031045053/G - AIC (base 32): OXMFFX 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031045065/G - AIC (base 32): OXMFG9 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031045103/G - AIC (base 32): OXMFHH 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031045141/G - AIC (base 32): OXMFJP 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031045154/G - AIC (base 32): OXMFK2 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031045166/G - AIC (base 32): OXMFKG 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031045178/G - AIC (base 32): OXMFKU 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031045180/G - AIC (base 32): OXMFKW 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031045192/G - AIC (base 32): OXMFL8 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031045204/G - AIC (base 32): OXMFLN 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031045242/G - AIC (base 32): OXMFMU 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031045293/G - AIC (base 32): OXMFPF 
20% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031045305/G - AIC (base 32): OXMFPT 
20% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031045317/G - AIC (base 32): OXMFQS 
20% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031045329/G - AIC (base 32): OXMFQK 
20% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031045331/G - AIC (base 32): OXMFQM 
20% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031045343/G - AIC (base 32): OXMFQZ 
20% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031045356/G - AIC (base 32): OXMFRD 
20% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031045394/G - AIC (base 32): OXMFSL 
20% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031045432/G - AIC (base 32): OXMFTS 
10% 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031045444/G - AIC (base 32): OXMFU4 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031045457/G - AIC (base 32): OXMFUK 
10% 5 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031045469/G - AIC (base 32): OXMFUX 
10% 5 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031045471/G - AIC (base 32): OXMFUZ 
10% 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031045483/G - AIC (base 32): OXMFVC 
10% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031045495/G - AIC (base 32): OXMFVR 
10% 10 FIALE 15 ML 

AIC {base 10): 031045507/G - AIC (base 32): OXMFW3 
10% 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031045519/G - AIC (base 32): OXMFWH 
10% 100 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031045521/G - AIC (base 32): OXMFWK 
10% 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031045533/G - AIC (base 32): OXMFWX 
10% 100 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031045545/G - AIC (base 32): OXMFX9 
10% 100 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031045558/G - AIC (base 32): OXMFXQ 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


10% "0,9% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031049012/G - AIC (base 32): OXMK9N 
10%"0,9% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031049024/G - AIC (base 32): OXMKBO 
10%”0,9% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031049036/G - AIC (base 32): OXMKBD 
10% "0,9% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031049048/G - AIC (base 32): OXMKBS 
10%”0,9% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031049051/G - AIC (base 32): OXMKBV 
10%"0,9% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031049063/G - AIC (base 32): OXMKC7 
10%"0,9% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031049101/G - AIC (base 32): OXMKDF 
10% "0,9% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031049149/G - AIC (base 32): OXKMKFX 


GLUCOSIO 


Ri, | SA 


5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031055015/G - AIC (base 32): OXMR57 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055027/G - AIC (base 32): OXMRSM 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055039/G - AIC (base 32): OXMRSZ 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055041/G - AIC (base 32): OXMR61 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031065054/G - AIC (base 32): OXMR6G 
5% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 031055066/G - AIC (base 32): OXMR6U 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055078/G - AIC (base 32): 0XMA76 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055116/G - AIC (base 32): OXMR8D 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055155/G - AIC (base 32): OXMR9M 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031055167/G - AIC (base 32): OXMR9Z 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055179/G - AIC (base 32): OXMRBC 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055181/G - AIC (base 32): OXMRBF 
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10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055193/G - AIC (base 32): OXMRBT 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031055205/G - AIC (base 32): OXMRC5 
10% 50 ML IN SACCA 100 MI 

AIC (base 10): 031055217/G - AIC (base 32): OXMRCK 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055256/G - AIC (base 32): OXMRDS 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055282/G - AIC (base 32): OXMRFL 
20% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031055294/G - AIC (base 32): OXMRFY 
20% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055306/G - AIC (base 32): OXMRGB 
20% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055318/G - AIC {base 32): OXMRGQ 
20% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055320/G - AIC (base 32): OXMRGS 
20% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031055332/G - AIC (base 32): OXMRH4 
20% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055344/G - AIC {base 32): OXMRHJ 
20% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055383/G - AIC (base 32): OXMRUR 
20% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055421/G - AIC (base 32): OXMRKX 
30% SACCA 50 ML. 

AIC (base 10): 031055433/G - AIC (base 32): OXMRL9 
30% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055445/G - AIC (base 32): OXMRLP 
30% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055458/G - AIC (base 32): OXMRM2 
30% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055460/G - AIC (base 32): OXKMRM4 
30% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031055472/G - AIC (base 32): OXKMRMJ 
30% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055484/G - AIC (base 32): OXMRMW 
30% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055522/G - AIC (base 32): OXMRP2 
30% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055561/G - AIC (base 32): OXMRQ9 
50% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031055573/G - AIC (base 32): OXMRQP 
50% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055585/G - AIC (base 32): OXMRRI1 
50% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055597/G - AIC (base 32): OXMRRF 
50% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055609/G - AIC ‘(base 32): OXMRRT 
50% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031055611/G - AIC (base 32): OXMRRV 
50% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055623/G - AIC (base 32): OXMRS7 
50% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055662/G - AIC (base 32): OXMRTG 
50% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055686/G - AIC (base 32): OXMRU6 
33% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031055698/G - AIC (base 32): OXMRUL 
33% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055700/G - AIC (base 32): OXMRUN 
33% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055712/G - AIC (base 32): OXMRVO 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Sed: (ge 


33% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055724/G - AIC (base 32): OXMRVD 
39% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031055736/G - AIC (base 32): OXMRVS 
33% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031055748/G - AIC (base 32): OXMRW4 
33% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031055787/G - AIC (base 32): OXMRXC 
33% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031055825/G - AIC (base 32): OXMRYK 
5% 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031055837/G - AIC (base 32}: OXMRYX 
5% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031055849/G - AIC (base 32): OXMRZ9 
5% 5 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031055852/G - AIC (base 32): OXMRZD 
5% 5 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031055864/G - AIC (base 32): OXMRZS 
5% 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031055876/G - AIC (base 32): OXMS04 
5% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031055888/G - AIC (base 32): OXMSOJ 
5% 10 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031055890/G - AIC (base 32): OXMSOL 
5% 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031055902/G - AIC (base 32): OXMSOY 
5% 100 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031055914/G - AIC (base 32): OXMS1B 
5% 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031055928/G - AIC (base 32): OXMS1Q 
5% 100 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031055938/G - AIC (base 32): 0XMS22 
5% 100 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031055940/G - AIC (base 32): OXMS24 
10% 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031055953/G - AIC (base 32): OXMS2K 
10% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031055965/G - AIC (base 32): OXMS2X 
10% 5 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031055977/G - AIC (base 32): OXMS39 
10% 5 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031055989/G - AIC (base 32): OXMS3P 
10% 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031055991/G - AIC (base 32): OXMS3R 
10% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031181011/G - AIC (base 32): OXRL6M 
10% 10 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031181023/G - AIC (base 32): OXRL6Z 
10% 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031181035/G - AIC (base 32): OXRL7C 
10% 100 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031181047/G - AIC (base 32): OXRL7R 
10% 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031181050/G - AIC (base 32): OXRL7U 
10% 100 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031181062/G - AIC (base 32): OXRL86 
10% 100 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031181074/G - AIC (base 32): OXRL8L 
20% 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031181088/G - AIC (base 32): OXRL8Y 
20% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031181098/G - AIC (base 32): OXRL9B 
20% 5 FIALE 15 ML 

AIC (base 10): 031181100/G - AIC (base 32): OXRL9D 
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20% 5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 031181112/G - AIC (base 32): OXRL9S 


20% 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031181124/G - AIC (base 32): OXRLB4 
20% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031181136/G - AIC (base 32): OKRLBJ 


20% 10 FIALE 15 ML 
AIC (base 10): 031181148/G - AIC (base 32): OXRLBW 


20% 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 031181151/G - AIC (base 32): OXRLBZ 


20% 100 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031181163/G - AIC (base 32): OXRLCC 


20% 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031181175/G - AIC (base 32): OXRLCR 


20% 100 FIALE, 15 ML 
AIC (base 10): 031181187/G - AIC (base 32): OXRLD3 


20% 100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 031181199/G - AIC (base 32): OXRLDH 


33% 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031181201/G - AIC (base 32): OXRLDK 


33% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031181213/G - AIC (base 32): OXRLDX 


33% 5 FIALE 15 ML 
AIC (base 10): 031181225/G - AIC (base 32): OXRLF9 


33% 5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 031181237/G - AIC (base 32): OXRLFP 


33% 10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031181249/G - AIC (base 32): OXRLG1 


33% 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031181252/G - AIC (base 32): OXRLG4 


33% 10 FIALE 15 ML 
AIC (base 10): 031181264/G - AIC (base 32): OKRLGJ 


33% 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 031181276/G - AIC (base 32): OXRLGW 


33% 100 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031181288/G - AIC (base 32): OXRLH8 


33% 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031181290/G - AIC (base 32): OXRLHB 


33% 100 FIALE 15 ML 
AIC (base 10): 031181302/G - AIC (base 32): OXRLHQ 


33% 100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 031181314/G - AIC (base 32): OXRLJ2 
GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 
"1" SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031056017/G - AIC (base 32): OXMS4K 


"1" SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031056029/G - AIC (base 32): OXMS4X 


"1" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031056031/G - AIC (base 32): OKMS4Z 
"I" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031056043/G - AIC (base 32): OXMS5C 
"1" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031056056/G - AIC (base 32): OXMS5S 
"I”50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031056068/G - AIC (base 32): 0XMS64 
"1"100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031056106/G - AIC (base 32): 0OXMS7B 
"1”250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031056144/G - AIC (base 32): OXMS8J 
"Il" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031056157/G - AIC (base 32): OXMS8X 
"Il" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031056169/G - AIC (base 32): OXMS99 


"i" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031056171/G - AIC (base 32): OXMS9C 
"il" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031056183/G - AIC (base 32): OXMS9R 
"II" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031056195/G - AIC (base 32): OXMSB3 
"I" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031056207/G - AIC (base 32): OXMSBH 
"H" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031056245/G - AIC (base 32): OXMSCP 
"II" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031056284/G - AIC (base 32): OXMSDW 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"I" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031058011/G - AIC (base 32): OXMU2V 
"I" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031058023/G - AIC (base 32): OXMU37 
"I" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031058035/G - AIC (base 32): OXMU3M 
"I" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031058047/G - AIC (base 32): OXMUSZ 
"I" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031058050/G - AIC (base 32): 0XMU42 
"1” 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031058062/G - AIC (base 32): OXMU4G 
"1" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031058100/G - AIC (base 32): OXMUSN 
"1” 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031058148/G - AIC (base 32): 0OXMU74 
"11” SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031058151/G - AIC (base 32): 0XMU77 
"II" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031058163/G - AIC (base 32): 0OXMU7M 
"II" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031058175/G - AIC (base 32): OXMU7Z 
"II° SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031058187/G - AIC (base 32): 0OXMU8C 
"11" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031058199/G - AIC (base 32): OXMUS8R 
”11” 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031058201/G - AIC (base 32): OXMUST 
"11" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031058249/G - AIC (base 32): OXMUBI9 
"11" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031058288/G - AIC (base 32): OXMUC4J 
"Ii" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031058290/G - AIC (base 32): OXMUCL 
"Ill" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031058302/G - AIC (base 32): OXMUCY 
"III" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031058314/G - AIC (base 32): OXMUDB 
"III" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031058326/G - AIC (base 32): OXMUDQ 
"III" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031058338/G - AIC (base 32): OXMUF2 
"II" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031058340/G - AIC (base 32): OXMUF4 
"11" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031058389/G - AIC (base 32): OXMUGP 
"II" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031058427/G - AIC (base 32): OXMUHV 


ISOPRENALINA CLORIDRATO 


0,2MG/1ML 5 FIALE 
AIC (base 10): 031182013/G - AIC (base 32): OXRMSX 
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0,2MG/1ML 10 FIALE 
AIC (base 10): 031182025/G - AIC (base 32): OXRM69 


0,2MG/1ML 100 FIALE 
AIC {base 10) 031182037/G - AIC (base 32) OXKRM6P 


LIDOCAINA CLORIDRATO 


5 FIALE 50 MG/SML 
AIC (base 10): 031184017/G - AIC (base 32): 0OXRP4K 


10 FIALE 50 MG/SML 
AIC (base 10): 031184029/G - AIC (base 32). OXRP4X 


100 FIALE 50 MG/SML 
AIC (base 10): 031184031/G - AIC (base 32): OXRP4Z 


5 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031184043/G - AIC (base 32): OXRP5C 


10 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031184056/G - AIC (base 32): OXRPS5S 


100 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031184068/G - AIC (base 32): 0XRP64 


LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 


5 FIALE 50 MG 

AIC {base 10): 081185010/G - AIC (base 32): OXRQ3L 
10 FIALE 50 MG 

AIC (base 10): 031185022/G - AIC (base 32): OXRQ3Y 
100 FIALE 50 MG 

AIC (base 10): 031185034/G - AIC (base 32): 0XRQ4B 
5 FIALE 0,05MG/5ML 

AIC (base, 10): 031185046/G - AIC (base 32): 0XRQ4Q 
10 FIALE 0,05MG/SML 

AIC (base 10): 031185059/G - AIC (base 32): 0XRQ53 
100 FIALE 0,05MG/5ML 

AIC (base 10): 031185061/G - AIC (base 32): 0OXRQ55 
5 FIALE 200 MG 

AIC (base 10): 031185073/G - AIC (base 32): OXRQSK 
10 FIALE 200 MG 

AIC (base 10): 031185085/G - AIC (base 32): OXRQSX 
100 FIALE 200 MG 

AIC (base 10): 031185097/G - AIC (base 32): OXRQ69 
5 FIALE 0,2MG/10 ML 

AIC (base 10): 031185109/G - AIC (base 32}: OXRQ6P 
10 FIALE 0.2MG/10 ML 

AIC (base 10): 031185111/G - AIC (base 32): OXRQ6R 
100 FIALE 0,2MG/10 ML 

AIC (base 10): 031185123/G - AC (pase 32): 0OXRQ73 


MAGNESIO CLORURO 


0,5MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031135015/G - AIC (base 32): 0XQ597 
0,5MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031135027/G - AIC (base 32): OXQ59M 


0,5MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031135038/G - AIC (base 32): OXQ59Z 


MAGNESIO SOLFATO 


2MEO/ML FLACONCINO 30 ML 

AIC (base 10): 031129012/G - AIC (base 32): OXPZFN 
2MEO/ML 10 FLACONI 30 ML 

AiC {base 10): 031129024/G - AIC (base 32): OXPZGO 
2MEO/ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031129036/G - AIC (base 32): OXPZGD 
2MEO/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031129048/G - AIC (base 32): OXPZGS 
2MEC/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031129051/G - AIC (base 32): OXPZGV 
SMEQ/ML. 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031129063/G - AIC (base 32): OXPZH7 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


3MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031129075/G - AIC (base 32): OXPZHM 
SMEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031129087/G - AIC (base 32): OXPZHZ 
5 FIALE 1G/10 ML 

AIC (base 10): 031129099/G - AIC (base 32): OXPZJC 
10 FIALE 1G/10 ML 

AIC (base 10): 031129101/G - AIC (base 32): OXPZJF 
100 FIALE 1G/10 ML 

AIC {basa 10): 031129113/G - AIC (base 32). OXPZJT 
5 FIALE 2G/10 ML 

AIC (base 10): 031129125/G - AIC (base 32): OXPZK5 
10 FIALE 2G/10 ML 

AIC (base 10): 031129137/G - AIC (base 32): OXPZKK 
100 FIALE 2G/10 ML , 

AIC (base 10): 031129149/G - AIC (base 32): OXPZKX 
5 FIALE 2,5 G/10 ML 

AIC (base 10): 031129152/G - AIC (base 32): OXPZLO 
10 FIALE 2,5 G/10 ML 

AIC (base 10): 031129164/G + AIC (base 32): OXPZLD 


100 FIALE 2,5 G/10 ML 
AIC {base 10): 031129176/G - AIC (base 32): OXPZLS 


MANNITOLO 


n=. 


5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031085016/G - AIC (base 32): OXNOXS 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031065028/G - AIC (base 32): OXNOY4 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031065030/G - AIC (base 32): OXNOY6 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031065042/G - AIC (base 32): OXNOYL 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031065055/G - AIC (base 32): OXNOYZ 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC {base 10): 031065067/G - AIC (base 32): OXNOZC 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031065105/G - AIC (base 32): 0OXN10K 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031065143/G - AIC (base 32): OXN11R 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031065158/G - AIC (base 32): 0XN124 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031065168/G - AIC (base 32): 0XN12J 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031085170/G - AIC (base 32}: OXN12L 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031085182/G - AIC (base 32): OXN12Y 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031085194/G - AIC (base 32): OXN13B 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031065206/G - AIC (base 32): OXN13Q 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031065244/G - AIC (base 32): OXN14W 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031065283/G - AIC (base 32): OXN163 
18% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031065295/G - AIC (base 32): OXN16H 
18% SACCA 100 ML 

AIC (base 10}: 031065307/G - AIC (base 32): OXN16V 
18% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031065319/G - AIC (base 32): 0XN177 
18% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031065321/G - AIC (base 32): 0XN179 
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18% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031085333/G - AIC (base 32): 0XN17P 
18% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031085345/G - AIC (base 32): 0XN181 
18% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031065384/G - AIC (base 32): OXN198 
18% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031065422/G - AIC (base 32): OXN1BG 


MANNITOLO E SODIO CLORURO 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031252012/G - AIC (base 32): OXTRKD 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031252024/G - AIC (base 32): OXTRKS 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031252036/G - AIC (base 32): OXTRL4 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031252048/G - AIC (base 32): OXTRLJ 
SACCA 1000 ML 

AIC {base 10): 031252051/G - AIC (base 32): OXTRLM 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031252083/G - AIC (base 32): OXTRLZ 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031252075/G - AIC (base 32): OXTRMC 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031252087/G - AIC (base 32); OXTRMR 


OLIO DI VASELINA STERILE 


5 CONFETTI 10 ML 

AIC (base 10): 031201015/G - AIC (base 32): OXS5RR 
10 CONFETTI 10 ML 

AIC (base 10): 031201027/G - AIC (base 32): 0XS553 
100 CONFETTI 10 ML 

AIC (base 10): 031201039/G - AIC (base 32): 0XSSSH 


PAPAVERINA CLORIDRATO 


5 FIALE 30 MG/2ML 

AIC (base 10): 031190010/G - AIC (base 32): OXRUZU 
10 FIALE 30 MG/2ML 

AIC (base 10): 031190022/G - AIC (base 32): OXRV06 
100 FIALE 30 MG/2ML 

AIC {base 10): 031190034/G - AIC (base 32): OXRVOL 
5 FIALE 50 MG/3ML 

AIC (base 10): 031190046/G - AIC (base 32): OXRVOY 
10 FIALE 50 MG/3ML 

AIC (base 10): 031190059/G - AIC (base 32): OXRV1C 
100 FIALE 50 MG/3ML 

AIC (base 10): 031190081/G - AIC (base 32): OXRV1F 


POTASSIO ACETATO 


3MEQ/ML FLACONCINO 30 ML 

AIC (base 10): 031130014/G - AIC (base 32): OXQODY 
3MEG/ML 10 FLACONI 30 ML 

AIC (base 10): 031130026/G - AIC (base 32): OXQOFB 
3MEO/ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031130038/G - AIC (base 32): OXQOFQ 
3MEO/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031130040/G - AIC (base 32): OXQOFS 
8MEO/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031130053/G - AIC (base 32): OXQ0G5 


POTASSIO CLORURO 


82MEQ/ML FLACONCINO 30 ML 

AIC (base 10): 031131016/G - AIC (base 32): 0XQ1D8 
2MEO/ML 10 FLACONCINO 30 ML 

AIC (base 10): 031131028/G - AIC (base 32): 0XQ1DN 


sO.G.U. p.In. 258 - 3 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


2MEO/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031131030/G - AIC (base 32): 0XQ1DQ 


2MEG/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 031131042/G - AIC {base 32); 0KQ1F2 


2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031131055/G - AIC (base 32): OXQ1FH 


2MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 031131067/G - AIC (base 32): 0XQ1FV 


SMEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031131079/G - AIC (base 32): 0XQ1G7 
IMEC/ML 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031131081/G - AIC (base 32): 0XQ1G9 
POTASSIO FOSFATO 


2MEOQ/ML FLACONCINO 30 ML 
AIC (base 10): 031132018/G - AIC (base 32): 0XQ2CL 


2MEQ/ML 10 FLACONI 30 ML 
AIC (base 10): 031132020/G - AIC (base 32): 0XQ2CN 


2MEGQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031132032/G - AIC (base 32): 0XQ2D0 


2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 031132044/G - AIC (base 32): 0XQ2DD 


2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031132057/G - AIC (base 32): 0XQ2DT 
POTASSIO LATTATO 


2MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031138011/G - AIC (base 32): OXQB6V 


2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031138023/G - AIC (base 32): 0XQ877 


2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031138035/G - AIC (base 32): 0XQ87M 
PROCAINAMIDE CLORIDRATO 


5 FIALE 500 MG/SML 
AIC (base 10): 031192014/G - AIC (base 32): OXRWYG 


10 FIALE 500 MG/SML 
AIC (base 10): 031192026/G - AIC (base 32): OXKRWYU 


100 FIALE 500 MG/5ML 
AIC (base 10): 031192038/G - AIC (base 32): OXRWZ6 
RINGER 


SACCA 50 ML. 
AIC (base 10): 031072010/G - AIC (base 32): OXN7SB 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031072022/G - AIC (base 32): OXN7SQ 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031072034/G - AIC (base 32): OXN7T2 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031072046/G - AIC (base 32): OXN7TG 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031072059/G - AIC (base 32): OXN7TV 


50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031072061/G - AIC (base 32): OXN7TX 


100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031072109/G - AIC (base 32): OXN7VF 
250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031072147/G - AiC (base 32): OXN7WM 
RINGER ACETATO 
SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031076019/G - AIC (base 32): OXNCPM 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031076021/G - AIC (base 32): OXNCPP 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031076033/G - AIC (base 32): OXNCQ1 


LAI ge 
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SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031076045/G - AIC (base 32); OXNCQF 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031076058/G - AIC (base 32): OXNCQU 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031078060/G - AIC (base 32): OXNCOW 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031076108/G - AIC (base 32): OXNCSD 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031076146/G - AIC (base 32): OXNCTL 


RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029630011/G - AIC (base 32): 0W87KV 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029630023/G - AIC (base 32): 0W87L7 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029630035/G - AIC (base 32): 0W87LM 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029830047/G - AIC (base 32): 0W87LZ 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029830050/G - AIC (base 32): 0W87M2 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029630062/G - AIC (base 32): 0W87MG 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029630074/G - AIC (base 32): 0W87MU 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029630086/G - AIC (base 32): 0W87N6 


RINGER CON GLUCOSIO 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031253014/G - AIC (base 32): 0OXTSJQ 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031253026/G - AIC (base 32): OXTSK2 
SACCA 250ML 

AIC (base 10): 031253038/G - AIC (base 32): OXTSKG 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031253040/G - AIC {base 32): OXTSKJ 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031253053/G - AIC (base 32): OXTSKX 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031253065/G - AIC (base 32): OXTSL9 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031253077/G - AIC (base 32} OXTSLP 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031253089/G - AIC (base 32): OXTSM1 


RINGER LATTATO 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031088014/G - AIC (base 32): OXKNADG 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031088026/G - AIC (base 32): OXNRDU 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031088038/G - AIC (base 32): OXNRF6 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031088040/G - AIC (base 32): OXNRF8& 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031088053/G - AIC (base 32): OXNRFP 
SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 031088065/G - AIC {base 32): OXNRGI1 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031088077/G - AIC (base 32): OXNRGF 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031088115/G - AIC (base 32): OXNRHM 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031088154/G - AIC (base 32): OXNRJU 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 029631013/G - AIC (base 32): 0OW88K5 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029631025/G - AIC (base 32): OW88KK 


SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029631037/G - AIC (base 32): 0W88KX 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029631049/G - AIC (base 32): 0OW88L9 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029631052/G - AIC (base 32): OW88LD 
50 ML IN SACCA 100 ML. 

AIC (base 10): 029631064/G - AIC (base 32): 0W88LS 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029631076/G - AIC (base 32): 0W88M4 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029631088/G - AIC (base 32): 0OW88MJ 


SCOPOLAMINA BROMIDRATO 


5 FIALE 0,25MG/1ML 

AIC (base 10): 031193016/G - AIC (base 32): OXRXXS 
10 FIALE 0,25MG/1ML 

AIC (base 10): 031193028/G - AIC (base 32): OXRXY4 
100 FIALE 0,25MG/1ML 

AIC (base 10); 031193030/G - AIC (base 32): OXRXY6 


SODIO ACETATO 


2MEQ/ML FLACONCINO 30 ML 

AIC (base 10): 031136017/G - AIC (base 32): OXQ68K 
3MEQ/ML 10 FLACONE 30 ML 

AIC (base 10): 031136029/G - AIC (base 32): 0XQ68X 
2MEO/ML 5 FIALE 10 ML 
‘ AIC (base 10): 031136031/G - AIC (base 32): OXQG68Z 
2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031136043/G - AIC (base 32): OXQ69C 
3MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031136056/G - AIC (base 32): 0XQ69S 


SODIO BICARBONATO 


SA 


1,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031090018/G - AIC (base 32): OXNTC2 
1,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031090020/G - AIC (base 32): OXNTC4 
1,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031090032/G - AIC (base 32): OXNTCJ 
1,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031090044/G - AIC (base 32): OXNTCW 
1,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031090057/G - AIC (base 32): OXNTD9 
1,4% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031090069/G - AIC (base 32): OXNTDP 
1,4% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031090107/G - AIC (base 32): OXNTFV 
1,4% 250 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031090145/G - AIC (base 32): OXNTH1 
5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031090158/G - AIC (base 32): OXNTHG 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031090160/G - AIC (base 32): OXNTHJ 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031090172/G - AIC (base 32): OXNTHW 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031090184/G - AIC (base 32): OXNTJ8 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031090196/G - AIC (base 32): OXNTJN 
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5% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031090208/G - AIC (base 32): OXNTKO 
5% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031090246/G - AIC (base 32): OXNTL6 
5% 250 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031090285/G - AIC (base 32): OXNTMF 
7,5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10}: 031090297/G - AIC (base 32): OXNTMT 
7,5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031090309/G - AIC (base 32): OXNTNS 
7,5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031090311/G - AIC (base 32): OXNTN7 
7,5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031090323/G - AIC (base 32): OXNTNM 
7,5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031090335/G - AIC (base 32): OXNTNZ 
7,5% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031090347/G - AIC (base 32): OXKNTPC 
7,5% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031090388/G - AIC (base 32): OXNTQL 
7,5% 250 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031090424/G - AIC (base 32): OKNTRS 
8,4% FLACONE 50 ML 

AIC {base 10): 031090438/G - AIC (base 32): OXNTS4 
8,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031090448/G - AIC {base 32): OXNTSJ 
8,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031090451/G - AIC (base 32): OXNTSM 
8,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031090463/G - AIC (base 32): OXNTSZ 
8,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031090475/G - AIC (basa 32): OXNTTC 
8,4% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031090487/G - AIC (base 32): OXNTTR 
8,4% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031090525/G - AIC (base 32): OXNTUX 
8,4% 250 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 031090564/G - AIC (base 32): OXNTW4 
1MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031090576/G - AIC (base 32): OXNTWJ 
1MEGQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031090588/G - AIC (base 32): OXKNTWW 
1MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031090590/G - AIC (base 32): OXNTWY 


SODIO CITRATO 


6,16MEQ/ML FLACONCINO 30 ML 

AIC {base 10): 031137019/G - AIC (base 32): 0XQ77V 
6,16MEQ/ML 10 FLACONE 30 ML 

AIC (base 10): 031137021/G - AIC (base 32): 0XQ77X 
5 FIALE 38 MG/1IML 

AIC (base 10): 031137033/G - AIC (base 32): 0X0789 
10 FIALE 38MG/1ML 

AIC (base 10): 031137045/G - AIC (base 32): 0OXQ78P 
100 FIALE 38MG/1ML 

AIC (base 10): 031197058/G - AIC (base 32): 0XQ792 
5 FIALE 76MG/2ML 

AIC (base 10): 031137060/G - AIC (base 32): 0XQ794 
10 FIALE 78MG/2ML 

AIC (base 10): 031137072/G - AIC (base 32): 0OXQ79J 
100 FIALE 76MG/2ML 

AIC (base 10): 031137084/G - AIC {base 32): 0XQ79W 
5 FIALE 190 MG/SML 

AIC (base 10): 031137096/G - AIC (base 32): 0XQ7B8 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10 FIALE 190 MG/5ML 

AIC (base 10): 031137108/G - AIC (base 32): OXQ7BN 
100 FIALE 190 MG/SML 

AIC (base 10): 031137110/G - AIC (base 32): 0XQ07BQ 
5 FIALE 380 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031137122/G - AIC (base 32): 0XQ7C2 
10 FIALE 380 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031137134/G - AIC (base 32): 0XQ7CG 
100 FIALE 380 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031137146/G - AIC (base 32): OXQ7CU 


SODIO CITRATO E ACIDO CITRICO 


5 FIALE 600 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031196049/G - AIC (base 32): OXSOWK 
10 FIALE 600 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031196052/G - AIC (base 32): OXSOWN 
100 FIALE 600 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031198064/G - AIC (basa 32): OXSOX0 


SODIO CLORURO 


a 


0,9% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031101013/G - AIC (base 32): OXP42P 
0,9% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031101025/G - AIC (base 32): 0XP431 
0,9% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031101037/G - AIC (base 32): OXP43F 
0,9% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031101049/G - AIC (base 32): OXP43T 
0,9% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031101052/G - AIC (base 32): OXP43W 
0,9% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 031101064/G - AIC (base 32): OXP448 
0,9% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031101076/G - AIC (base 32): OXP44N 
0,9% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031101114/G - A!C (base 32): OXP45U 
0,9% 250 ML SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031101153/G - AIC (base 32): OXP471 
0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 031101165/G - AIC (base 32): OXP47F 
0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 4000 ML 

AIC (base 10): 031101177/G - AIC (base 32): OXPA7T 
0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 081101189/G - AIC (base 32): OXP485 
3% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031101191/G - AIC (base 32): 0XP487 
3% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031101203/G - AIC (base 32): OXP48M 
3% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031101215/G - AIC (base 32): OXPA8Z 
3% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031101227/G - AIC (base 32): 0XP49C 
3% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031101239/G - AIC (bas& 32): OXP49R 
3% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031101241/G - AIC (base 32): OXP49T 
3% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC, (base 10): 031101280/G - AIC (base 32): OXP4CO 
3% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031101328/G - AIC (base 32): OXP4DJ 
5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031101330/G - AIC (base 32): OXP4DL 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031101342/G - AIC (base 32): OXP4DY 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031101355/G - AIC (base 32): OXP4FC 
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5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031101367/G - AIC (base 32): OXP4FR 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031101379/G - AIC (base 32): OXP4G3 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031101381/G - AIC (base 32): OXP4G5 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031101429/G - AIC (base 32): OXP4HP 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031101468/G - AIC (base 32): 0OXP44W 
83MEO/ML FLACONCINO 30 ML 

AIC (base 10): 031101470/G - AIC (base 32): OXP44Y 
3MEO/ML 10 FLACONI 30 ML 

AIC (base 10): 031101482/G - AIC (base 32): 0XP4KB 
2MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031101494/G - AIC (base 32): OXP4KQ 
2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031101506/G - AIC (base 32): OXP4L2 
2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031101518/G - AIC (base 32}: OXP4LG 
2MEQ/ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031101520/G - AIC (base 32): OXP4LJ 
2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031101532/G - AIC (base 32): OXP4LW 
3MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031101544/G - AIC (base 32): 0XP4M8 
5 FIALE 18MG/2ML 

AIC (base 10): 031101557/G - AIC (base 32): OXP4MP 
10 FIALE 18MG/2ML 

AIC (base 10): 031101569/G - AIC (base 32): OXP4N1 
100 FIALE 18MG/2ML. 

AIC (base 10): 031101571/G - AIC (base 32): OXP4N3 
5 FIALE 45MG/5ML 

AIC (base 10): 031101583/G - AIC (base 32): OXP4NH 
10 FIALE 45MG/5ML 

AIC (base 10): 031101595/G - AIC (base 32): OXP4NV 
100 FIALE 45MG/SML 

AIC (base 10): 031101607/G - AIC (base 32): 0XP4P7 
5 FIALE 90 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031101619/G - AIC (base 32): OXP4PM 
10 FIALE 90 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031101621/G - AIC (base 32): OXP4PP 
100 FIALE 80 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031101633/G - AIC (base 32): 0XP4Q1 
5 FIALE 180 MG/20 ML 

AIC (base 10): 031101645/G - AIC (base 32): 0XP4QF 
10 FIALE 180 MG/20 ML 

AIC (base 10): 031101658/G - AIC (base 32): 0XP4QU 
100 FIALE 180 MG/20 ML 

AIC (base 10): 031101660/G - AIC (base 32): 0XP4QW 


SODIO E POTASSIO BICARBONATO 


2MEQ/ML 5 FIALE:10 ML 

AIC (base 10): 031139013/G - AIC (base 32): 0XQ965 
2MEO/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031139025/G - AIC (base 32): 0XQ96K 
2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031139037/G - AIC (base 32): 0OXQ96X 


SODIO LATTATO 


1,87% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031254016/G - AIC (base 32): OXTTJ0 
1,87% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031254028/G - AIC (base 32): OXTTJD 
1,87% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031254030/G - AIC (base 32): OXTTJG 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1,87% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031254042/G - AIC (base 32): OXTTJU 
1,87% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031254055/G - AIC (base 32): OXTTK7 
1,87% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031254087/G - AIC {base 32): OXTTKM 
1,87% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031254079/G - AIC (base 32): OXTTKZ 
1,87% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031254081/G - AIC (base 32): OXTTL1 
11,2% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031254093/G - AIC (base 32): OXTTLF 
11,2% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031254105/G - AIC (base 32): OXTTLT 
11,2% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031254117/G - AIC (base 32): OXTTM5 
11,2% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031254129/G - AIC (base 32): OXTTMK 
11,2% SACCA 1000 ML 

AÎC (base 10): 031254131/G - AIC (base 32): OXTTMM 
11,2% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031254143/G - AIC (base 32): OXTTMZ 
11,2% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031254158/G - AIC (base 32): OXTTND 
11,2% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031254168/G - AIC (base 32): OXTTNS 
3MEQ/ML. 1 FAC.NO 30 ML 

AIC (base 10): 031254170/G - AIC (base 32): OXTTNU 
3MEQ/ML 10 FLAC.NI 30 ML 

AIC (base 10): 031254182/G - AIC (base 32): OXTTP6 
2MEQ/ML 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031254194/G - AIC (base 32): OXTTPL 
2MEQ/ML 10 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031254208/G - AIC (base 32): OXTTPY 
2MEQ/ML 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031254218/G - AIC (base 32): OXTTQB 
3MEQ/ML 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031254220/G - AIC (base 32): OXTTQD 
3MEQ/ML 10 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031254232/G - AIC (base 32): OXTTQS 
3MEQ/ML 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031254244/G - AIC (base 32): OXTTR4 


SODIO TIOSOLFATO 


25% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031124011/G - AIC (base 32): OXPUKC 
$ FIALE 1000 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031124023/G - AIC (base 32): OXPUKR 


SOLUZIONE CARDIOPLEGICA 


SOLUZIONE A 480 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031125014/G - AIC (base 32): OXPVJQ 
SOLUZIONE B FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031125026/G - AIC (base 32): OXPVK2 


SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


ssi a 


"1° 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031142045/G - AIC (base 32): 0XQD4X 
"1" 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031142058/G - AIC (base 32): OXQDSB 
"1” 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031142060/G - AIC (base 32): 0OXQD5D 
"Il" 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031142072/G - AIC (base 32): 0XQD5S 
"Il" 10 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031142084/G - AIC (base 32): 0XQD64 
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"1)” 100 FIALE10 ML BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
AIC (base 10): 031142096/G - AIC (base 32): 0OXQD6J Codice fiscale: 01233940467 


SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


VIA CAVOUR, 41/43 - 20028 NOVATE MILANESE 


5 FIALE 10 ML ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


AIC (base 10): 031142019/G - AIC (base 32): 0XQD43 


10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031142021/G - AIC (base 32): 0XQD45 


100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031142033/G - AIC (base 32): OXQD4K 
TAMPONE FOSFATO 


PH6,8 FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031127018/G - AIC (base 32): OXPXHB 


PH6,8 FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031127020/G - AIC (base 32): OXPXHD 


PH6,8 FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031127032/G - AIC (base 32): OXPXHS 


PH6,8 FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031127044/G - AIC (base 32): OXPX44 


PH 6,8 FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031127057/G - AIC (base 32): OXPXJK 


PH6,8 50 ML IN FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031127069/G - AIC (base 32): OXPXJX 


PH6,8 100 ML IN FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031127107/G - AIC (base 32): OXPXL3 


PH6,8 250 ML IN FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031127145/G - AIC (base 32): OXPXM9 


PH 7,0 FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031127158/G - AIC (base 32): OXPXMQ 


PH7,0 FLACONE 100 ML l 
AIC (base 10): 031127160/G - AIC (base 32): OXPXMS 


PH7,0 FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031127172/G - AIC (base 32): OXPXN4 


PH8,0 250 ML IN FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031127184/G - AIC (base 32): OXPXNJ 


PH7,0 FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031127196/G - AIC (base 32): OXPXNW 


PH7,0 FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031127208/G - AIC (base 32): OXPXP8 


PH7,0 50 ML IN FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031127210/G - AIC (base 32): OXPXPB 


PH7,0 100 ML IN FLACONE 250 ML 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 030047017/G - AIC (base 32): OWNYT9 
10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030047029/G - AIC (base 32): OWNYTP 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030047031/G - AIC (base 32): OWNYTR 
10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030047043/G - AIC (base 32): OWNYU3 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 030047056/G - AIC (base 32): OWNYUJ 
10 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 030047068/G - AIC (base 32): OWNYUW 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030047070/G - AIC (base 32): OWNYUY 
10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030047082/G - AIC (base 32): OWNYVB 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030047094/G - AIC (base 32): OWNYVQ 
10 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030047106/G - AIC (base 32): OWNYW2 
50 FIALE1 ML 

AIC (base 10): 030047118/G - AIC (base 32): OWNYWG 
100 FIALE1 ML 

AIC (base 10): 030047120/G - AIC (base 32): OWNYWJ 
50 FIALE2 ML 

AIC (base 10): 030047132/G - AIC (base 32): OWNYWW 
100 FIALE2 ML 

AIC (base 10): 030047144/G - AIC (base 32): OWNYX8 
50 FIALE3 ML 

AIC (base 10): 030047157/G - AIC (base 32): OWNYXP 
100 FIALE3 ML 

AIC (base 10): 030047169/G - AIC (base 32): OWNYY1 
50 FIALE5 ML 

AIC (base 10): 030047171/G - AIC (base 32): OWNYY3 
100 FIALES ML 

AIC (base 10): 030047183/G - AIC (base 32): OWNYYH 
50 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030047195/G - AIC (base 32): OWNYYV 
100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030047207/G - AIC (base 32): OWNYZ7 


AIC (base 10): 031127259/G - AIC (base 32): OXPXQV ADRENALINA 


PH7,0 250 ML IN FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031127297/G - AIC (base 32): OXPXS1 


PH8,0 FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031127309/G - AIC (base 32): OXPXSF 


50 FIALE 0,5 MG/1 ML . 

AIC (base 10): 030048033/G - AIC (base 32): OWNZTI1 
50 FIALE 1 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030048072/G - AIC (base 32): OWNZU8 


PH8,0 FLACONE 100 ML ALOPERIDOLO 


AIC (base 10): 031127311/G - AIC (base 32): OXPXSH 


PH8,0 FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031127323/G - AIC (base 32): OXPXSV 


PH8,0 FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031127335/G - AIC (base 32): OXPXT7 


PH8,0 FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031127347/G - AIC (base 32): OXPXTM 


PH8,0 50 ML IN FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031127350/G - AIC (base 32): OXPXTQ 


PH8,0 100 ML IN FLACONE 250 ML 
AIC (base 10). 031127398/G - AIC (base 32): OXPXV6 


ER, SURE 


5 FIALE1 ML 2MG/1ML 

AIC (base 10): 030049011/G - AIC (base 32): OWPORM 
50 FIALE 1 ML 2MG/1ML 

AIC (base 10): 030049023/G - AIC (base 32): OWPORZ 


AMINOFILLINA 


5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 030050013/G - AIC (base 32): OWP1QX 
50 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 030050025/G - AIC (base 32): OWP1R9 
100 FIALE240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 030050037/G - AIC (base 32): OWP1IRP 
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AMOXICILLINA 
12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030051015/G - AIC (base 32); 0WP207 


12 CAPSULE 500 MG 
AIC {base 10): 030051027/G - AIC (base 32): 0WP2Q0M 


8 COMPRESSE 1 G 
AIC (base 10): 030051039/G - AIC (base 32): 0OWP2QZ 
12 COMPRESSE 1G 
AIC (base 10): 030051041/G - AIC (base 32): OWP2R1 
ATROPINA SOLFATO 
FIALA 0,5 MG/1 ML 
AIC {base 10): 030052017/G - AIC (base 32): OWP3PK 
5 FIALE0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030052029/G - AIC (base 32): OWP3PX 
50 FIALE0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030052031/G - AIC (base 32): OWP3PZ 
100 FIALE0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030052043/G » AIC (base 32): OWP3Q0C 
CALCIO GLUCONATO 
5 FIALE1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030053019/G - AIC (base 32): OWPANV 
50 FIALE1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030053021/G - AIC (base 32): OWP4ANX 


100 FIALE1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030053033/G - AIC (base 32): OWP4P9 


CHININA CLORIDRATO 


10 FIALE 500 MG/2 ML. 
AIC (base 10): 030054011/G - AIC (base 32): OWPSMV 


50 FIALE 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030054023/G - AIC (base 32): OWP5N7 
100 FIALE 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030054035/G - AIC (base 32): OWPSNM 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 
5 FIALE25 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030055014/G - AIC (base 32): OWP6M6 


50 FIALE25 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030055026/G - AIC (base 32): OWPEML 


100 FIALE25 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030055038/G - AIC (base 32): OWPEMY 


DIAZEPAM 

3 FIALE10 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030056016/G - AIC (base 32): OWP7LJ 
10 FIALE10 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030056028/G - AIC (base 32): OWP7LW 
50 FIALE10 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030056030/G - AIC (base 32): OWP7LY 
100 FIALE10 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030056042/G - AIC (base 32): OWP7MB 


DIGOSSINA 

5 FIALE0,1 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030057018/G - AIC (base 32): 0OWPSKU 
50 FIALE0,1 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030057020/G - AIC (base 32): 0WP8KW 
100 FIALE0,1 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030057032/G - AIC (base 32): OWP8L8 
5 FIALE0,25 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030057044/G - AIC (base 32): OWP8LN 
50 FIALE0,25 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030057057/G - AIC (base 32): 0OWP8M1 
100 FIALE0,25 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030057069/G - AIC (base 32): OWP8MF 


DOPAMINA CLORIDRATO 


10 FIALE10 MG/2 ML 
AIC {base 10): 030058010/G - AIC (base 32): 0WP9JU 


50 FIALE10 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030058022/G - AIC (base 32): OWP9K6 


100 FIALE10 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030058034/G - AIC (base 32): OWP9KL 


10 FIALE 50 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030058046/G - AIC (base 32): OWP9KY 


50 FIALES0 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030058059/G - AIC (base 32): OWPALC 


100 FIALE50 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030058061/G - AIC (base 32): 0OWPILF 
EFEDRINA CLORIDRATO 


5 FIALE10 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030059012/G - AIC (base 32): OWPBJ4 


50 FIALE10 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030059024/G - AIC (base 32): OWPBJJ 


100 FIALE10 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030059036/G - AIC (base 32): OWPBJW 


5 FIALE25 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030059048/G - AIC (base 32): OWPBK8 


50 FIALE25 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030059051/G - AIC (base 32): 0WPBKC 


100 FIALE25 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030059063/G - AIC (base 32): OWPBKR 
ERGOMETRINA MALEATO 


5 FIALE0,2 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030060014/G - AIC (base 32); OWPCHG 


50 FIALE0,2 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030060026/G - AIC (base 32): OWPCHU 


100 FIALE0,2 MG/ 1 ML 
AIC (base 10): 030060038/G - AIC (base 32): OWPCJ6 
FENOBARBITALE SODICO 


5 FIALE100 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030061016/G - AIC (base 32): OWPDGS 


10 FIALE100 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030081028/G - AIC (base 32): OWPDH4 


50 FIALE100 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030061030/G - AiC (base 32): OWPDH6 


100 FIALE100 MG/1 ML 
AIC {base 10): 030N681042/G - AIC (base 32); OWPDHL 
FUROSEMIDE 


5 FIALE20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030062018/G - AIC (base 32): OWPFG2 


10 FIALE 20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030062020/G - AIC (base 32): OWPFG4 


50 FIALE20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030062032/G - AIC (base 32): OWPFGJ 


100 FIALE20 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030062044/G - AIC (base 32); OWPFGW 

GENTAMICINA SOLFATO 

FIALA 40 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030063010/G - AIC (base 32): OWPGF2 
50 FIALE40 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030083022/G - AIC (base 32): OWPGFG 
100 FIALE40 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030053034/G - AIC (base 32); OWPGFU 
FIALA 80 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030063046/G - AIC (base 32): OWPGG6 
10 FIALE 80 MG/2 ML 

AIC {base 10): 030063059/G - AIC (base 32): OWPGGM 


dec 
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50 FIALE80 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030063061/G - AIC (base 32): OWPGGP 


100 FIALE80 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030063073/G - AIC (base 32): 0OWPGH1 
IDROXOCOBALAMINA 


4 FIALE1 MCG/2 ML 
AIC (base 10): 030064012/G - AIC (base 32): OWPHDD 


50 FIALE1 MCG/2 ML 
AIC (base 10): 030064024/G - AIC (base 32): OWPHDS 


100 FIALE1 MCG/2 ML 
AIC (base 10): 030064036/G - AIC (base 32): OWPHF4 


4 FIALES5 MCG/2 ML 
AIC (base 10): 030064048/G - AIC (base 32): OWPHFJ 


50 FIALES MCG/2 ML 
AIC (base 10): 030064051/G - AIC (base 32): OWPHFM 


100 FIALES MCG/2 ML 
AIC (base 10): 030064063/G - AIC (base 32): OWPHFZ 
ISOPRENALINA CLORIDRATO 


0,2MG/1ML 5 FIALE 
AIC (base 10): 030065015/G - AIC (base 32): OWPUCR 


0,2MG/1ML 50 FIALE 
AIC (base 10): 030065027/G - AIC {base 32): OWPJD3 


0,2MG/1ML 100 FIALE 
AIC (base 10): 030065039/G - AIC (base 32): OWPJDH 
LIDOCAINA CLORIDRATO 


5 FIALE 200 MG/10 ML * 
AIC {base 10): 030066017/G - AIC (base 32): OWPKC1 


50 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030066029/G - AIC (base 32): OWPKCF 


100 FIALE200 MG/10 ML 
AIC {base 10): 030066031/G - AIC (base 32): OWPKCH 
MAGNESIO CLORURO 


5 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030067019/G - AIC (base 32): OWPLBC 


50 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030067021/G - AIC (base 32): OWPLBF 


100 FIALE 1 G/10 ML 
AiC (base 10): 030087033/G - AIC (base 32): OWPLBT 


5 FIALE 2 G/10 ML 
AIC (base 10): 030067045/G - AIC (base 32): OWPLC5 


50 FIALE 2 G/10 ML 
AIC (base 10): 030067058/G - AIC (base 32): OWPLCL 


100 FIALE 2 G/10 ML 
AIC (base 10): 030067080/G - AIC (base 32): OWPLCN 


5 FIALE 2,5 G/10 ML 
AIC (base 10): 030067072/G - AIC (base 32): OWPLDO 


50 FIALE 2,5 G/10 ML 
AIC (base 10): 030067084/G - AIC (base 32): OWPLDD 


100 FIALE 2,5 G/10 ML 

AIC (base 10): 030067098/G - AIC (base 32): OWPLDS 

NALOXONE 

FIALA 0,04 MG/2 ML 

AIC {base 10): 030068011/G - AIC (base 32): OWPM9C 
50 FIALE0,04 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030068023/G - AIC (base 32): OWPM9R 
100 FIALE0,04 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030068035/G - AIC (base 32): OWPMB3 
FIALA 0,4 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030068047/G - AIC (base 32): OWPMBH 
10 FIALE 0,4 MG/1 ML 
7 AIC (base 10): 030088050/G - AIC (base 32): OWPMBL 


50 FIALE0,4 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030068062/G - AIC (base 32): OWPMBY 
100 FIALE0,4 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030068074/G - AIC (base 32): 0OWPMCB 

SCOPOLAMINA BROMIDRATO 

5 FIALE0,25 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030089013/G - AIC (base 32): OWPN&P 
50 FIALE0,25 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030069025/G - AIC (base 32): 0WPN91 
100 FIALE0,25 MG/1 ML 

AIC (base 10): 030069037/G - AIC (base 32): OWPN9F 

SODIO CLORURO 

FIALA 18 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030070015/G - AIC (base 32): OWPP7Z 
10 FIALE 18 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030070027/G - AIC (base 32): 0OWPP8C 
50 FIALE18 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030070039/G - AIC (base 32): 0WPP8R 
100 FIALE 18 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030070041/G - AIC (base 32): OWPPST 
FIALA 45 MG/5 ML 

AIC (base 10): 030070054/G - AIC (base 32): 0OWPP96 
10 FIALE 45 MG/S ML - 

AIC (base 10): 030070066/G - AIC (base 32): OWPPOL 
50 FIALE45 MG/5 ML 

AIC (base 10): 030070078/G - AIC (base 32): OWPP9Y 
100 FIALE 45 MG/5 ML 

AIC (base 10): 030070080/G - AIC (base 32): 0OWPPBO 
FIALA 90 MG/10 ML 

AIC (base 10): 030070092/G - AIC (base 32): OWPPBD 
10 FIALE 90 MG/10 ML 

AIC (base 10): 030070104/G - AIC (base 32): 0WPPBS 
50 FIALE90 MG/10 ML 

AIC (base 10): 030070116/G - AIC (base 32): 0WPPC4 
100 FIALE 90 MG/10 ML 

AIC (base 10): 030070128/G - AIC {base 32): 0OWPPCi 
FIALA 180 MG/20 ML 

AIC (base 10): 030070130/G - AIC (base 32): OWPPCL 
10 FIALE 180 MG/20 ML 

AIC (base 10): 030070142/G - AIC (base 32): 0OWPPCY 
50 FIALE180 MG/20 ML 

AIC (base 10): 030070155/G - AIC (base 32): 0OWPPDC 
100 FIALE 180 MG/20 ML 

AIC (base 10): 030070167/G - AIC (base 32): 0OWPPDR 


BIOSOL S.P.A. 
Codice fiscale: 01790790362 
VIA MODENESE 30 - 41036 MEDOLLA 


SODIO CLORURO 

0,9% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031006012/G - AIC (pase 32): OXL79W 
0,9% SACCA 250 ML - 

AIC (base 10): 031008024/G - AIC (base 32): 0XL7B8 
0,9% SACCA 500 ML 

AIG (base 10): 031006036/G - AIC (base 32): OXL7BN 
0,9% SACCA 750 ML 

AIC (base 10): 031006048/G - AIC (base 32): 0XL7CO 
0,9% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031006051/G - AIC (base 32): 0XL7C3 
0,9% SACCA 1500 ML 

AIC (base 10): 031006063/G - AIC (base 32): OXL7CH 
0,9% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 031006075/G - AIC (base 32): OXL7CV 
0,9% SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 031008087/G - AIC (base 32): 0XL7D7 
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0,9% SACCA 4000 ML 
AIC (base 10): 031006099/G - AIC (base 32): OXL7DM 


0,9% SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 031008101/G - AIC {base 32): OXL7DP 


0,9% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031008113/G - AIC (base 32): 0XL7F1 
0,9% SACCA 500 " 1500 ML 
AIC (base 10): 031006125/G - AIC (base 32): OXL7FF 
SOLUZIONE PER DIALISI! PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML 
AIC (base 10): 031469113/G - AIC (base 32): OYOCKT 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031452016/G - AIC (base 32): OXZUVJ 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031452028/G - AIC (base 32): OXZUVM 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031452030/G - AIC (base 32): OXZUVY 
SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML 

AIC (base 10): 031452042/G - AIC (base 32): OXZUWB 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031452055/G - AIC (base 32): OXZUWR 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML. 

AIC {base 10): 031452067/G - AIC (base 32): OXZUX3 
SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 MLO 

AIC (base 10): 031452079/G - AIC (base 32): OXZUXH 
SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML 

AIC (base 10): 031452081/G - AIC (base 32): OXZUXK 
SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML 

AIC {base 10): 031452093/G - AIC (base 32): OXZUXX 
SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML 

AIC (base 10): 031452105/G - AIC {base 32): OXZUY9 
SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML 

AIC {base 10): 031452117/G - AIC (base 32): OXZUYP 
SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML 

AIC (base 10): 031452129/G - AIC {base 32): OXZUZ1 
SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML 

AIC (base 10): 031452131/G - AIC {base 32): OXZUZ3 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI 


{RANGE F.U.N.) 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031456015/G - AIC (base 32): OXZYSH 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031456027/G - AIC (base 32): OXZYSV 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031456039/G - AIC (base 32): OXZYT7 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031456041/G - AIC (base 32): OXZYT9 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031456054/G - AIC (base 32): OXZYTQ 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031456066/G - AIC (base 32): OXZYU2 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031456078/G - AIC (base 32): OXZYUG 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000”3000 ML 

AIC (base 10): 031456080/G - AIC (base 32): OXZYUJ 
SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML 

AIC (base 10): 031456092/G - AIC {base 32): OXZYUW 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031456104/G - AIC (base 32): OXZYV8 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML 

AIC (base 10): 031456116/G - AIC (base 32): OXZYVN 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE 


SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML 
AIC (base 10): 031456128/G - AIC (base 32): OXZYWO 


SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML 
AIC (base 10); 031456130/G - AIC (base 32): OXZYW2 


SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML 
AIC (base 10): 031456142/G - AIC (base 32): OXZYWG 


SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML 
AIC (base 10): 031456155/G - AIC (base 32): OXZYWV 


SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML 
AIC (base 10): 031456167/G - AIC (basa 32): OXZYX7 


SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML 
AIC (base 10): 031456179/G - AIC (base 32): OXZYXM 


SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML 
AIC (base 10): 031456181/G - AIC (base 32): OXZYXP 


LISI (RANGE F.U.N.} 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031454010/G - AIC (basa 32): OXZWTU 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031454022/G - AIC (base 32): OXZWU& 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031454034/G - AIC (base 32): OXZWUL 
SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML 

AIC (base 10): 031454046/G - AIC (base 32): OXZWUY 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031454059/G - AIC (base 32): OXZWVC 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML 

AIC (base 10): 031454081/G - AIC (base 32): OXZWVF 
SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML 

AIC (base 10): 031454073/G - AIC (base 32): OXZWVT 
SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML 

AIC (base 10): 031454085/G - AIC (base 32): OXZWWS5 
SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML 

AIC (base 10): 031454097/G - AIC (base 32): OXZWWK 
SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML 

AIC (base 10): 031454109/G - AIC (base 32): OXZWWX 
SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML 

AIC (base 10): 031454111/G - AIC (base 32): OXZWWZ 


SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML 
AIC (base 10): 031454123/G - AIC (base 32): OXZWXC 


SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML 
AIC (base 10): 031454135/G - AIC (base 32): OXZWXR 


F.U.N.) 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031455013/G - AIC (base 32): OXZXT5 
SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML 

AIC (base 10): 031455025/G - AIC (base 32): OXZXTK 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031455037/G - AIC (base 32): OXZXTX 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML 

AIC (base 10): 031455049/G - AIC (base 32): OXZXU9 
SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML 

AIC (base 10): 031455052/G - AIC (base 32): OXZXUD 
SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML 

AIC (base 10): 031455084/G - AIC (base 32): OXZXUS 
SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML 

AIC (base 10): 031455076/G - AIC (base 32): OXZXV4 
SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML 

AIC (base 10): 031455088/G - AIC (base 32): OXZXVJ 
SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML 

AIC (base 10): 031455090/G - AIC (base 32): OXZXVL 
SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML 

AIC (base 10): 031455102/G - AIC (base 32): OXZXVY 
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SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML 
AIC (base 10): 031455114/G - AIC (base 32): OXZXWB 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.} 


SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML 

AIC (base 10}: 031466016/G - AIC (base 32): OYOBK0 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031466028/G - AIC (base 32): OYO8KD 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML 

AIC (base 10): 031468030/G - AIC (base 32): 0OY08KG 
SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML 

AIC (base 10): 031466042/G - AIC (base 32): OYOBKU 
SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML 

AIC (base 10): 031466055/G - AIC (base 32): OYO8L7 
SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML 

AIC (base 10): 031466067/G - AIC (base 32): OYO8LM 
SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML 

AIC (base 10): 031466079/G - AIC (base 32): OYOBLZ 
SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML 

AIC (base 10): 031466081/G - AIC (base 32): OYO8M1 
SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML 

AIC (base 10): 031466093/G - AIC (base 32): OYO8MF 
SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML 

AIC (base 10): 031466105/G - AIC (base 32): OYOBMT 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.} 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 
AIC (base 10): 031467018/G - AIC (base 32): 0Y094B 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 
AIC (base 10): 031467020/G - AIC (base 32): OYO9ID 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031467032/G - AIC (base 32): 0Y09JS 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031467044/G - AIC (base 32): OYO9K4 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031467057/G - AIC (base 32): OYO9KK 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031467069/G - AIC (base 32): OYO9KX 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031467071/G - AIC (base 32): OYOIKZ 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000"3000 ML 

AIC (base 10): 031467083/G - AIC (base 62): OYO9LC 
SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML 

AIC (base 10): 031467095/G - AIC (base 32): OYOSLA 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031467107/G - AIC (base 32): OYO9M3 
SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML 

AIC (base 10): 031467119/G - AIC (base 32): OYO9MH 
SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML 

AIC (base 10): 031467121/G - AIC (base 32): OYO9MK 
SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML 

AIC (base 10): 031467133/G - AIC (base 32): OYO9MX 
SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML 

AIC (base 10): 031467145/G - AIC (base 32): OYOON9 
SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML 

AIC (base 10): 031467158/G - AIC (base 32): OYOONQ 
SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML 

AIC (base 10): 031467160/G - AIC (base 32): OYOQNS 


SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML 
AIC (base 10): 031467172/G - AIC (base 32): OYO9P4 


SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML 
AIC (base 10): 031467184/G - AIC (base 32): OYO9PJ 


SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1009 ML 
AIC (base 10): 031472018/G - AIC (base 32): OYOGDL 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
AIC {base 10): 031472020/G - AIC (base 32): OYOGDN 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031472032/G - AIC (base 32): OYOGFO 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031472044/G - AIC (base 32): OYOGFD 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031472057/G - AIC (base 32): OYOGFT 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031472069/G - AIC (base 32): OY0GGS 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031472071/G - AIC (base 32): OYO0GG7 
SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 031469012/G - AIC (base 32): OYOCGN 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031469024/G - AIC (base 32): OYOCHO 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
AIC (base 10): 031469038/G - AiC (base 32): OYOCHD 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031469048/G - AIC (base 32): OYOCHS 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031469051/G - AIC (base 32): OYOCHV 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031469063/G - AIC (base 32): OYOCJ7 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031469075/G - AIC (base 32): OYOCJIM 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031469087/G - AIC (base 32): OYOCIZ 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE-5000 ML 
AIC (base 10): 031469099/G - AIC (base 32): OYOCKC 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000”150”100 ML 
AIC (base 10): 031469101/G - AIC (base 32). OYOCKF 
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031474012/G - AIC (base 32): OYOJBW 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031474024/G - AIC (base 32): OYOJC8 
SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031471016/G - AIC (base 32): OYOFF8 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031471028/G - AIC (base 32): OYOFFN 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ” 2000 ML 
AIC (base 10): 031471030/G - AIC (base 32): OYOFFQ 


BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 


Codice fiscale: 06325010152 
VIA TARANTELLI, 15 - 22076 MOZZATE 


ACQUA BORICA 


3% FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 030318012/G - AIC (base 32): OWX7FW 


3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030318024/G - AIC (base 32): 0OWX7G8 
ALCOOL SAPONATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030319014/G - AIC (base 32): OWX68F6 


ct 
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FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 030319026/G - AIC (base 32): OWXB8FL 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030319038/G - AIC (base 32): 0OWX8FY 
AMIDO GLICEROLATO 
TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030320016/G - AIC (base 32): OWX9DJ 
ANTISCOTTATURA 
UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030321018/G - AIC (base 32): OWXBCU 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030322010/G - AIC (base 32): 0OWXCBU 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030322022/G - AIC (base 32): 0OWXCC6 


2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030322034/G - AIC (base 32): OWXCCL 
BLU DI METILENE 
1% FLACONE 25 ML. 
AIC (base 10): 030323012/G - AIC (base 32): OWXDB4 
CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO 
30 COMPRESSE 150 MG 
AIC (base 10): 030324014/G - AIC (base 32): OWXF9G 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE100 G 
AIC (base 10): 030325017/G - AIC (base 32): OWXGST 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 030325029/G - AIC (base 32): 0OWXG95 
CARBONE COMPOSTO 
20 COMPRESSE 
AIC (base 10): 030326019/G - AIC (base 32): 0WXH83 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030327011/G - AIC (base 32): 0WXJ73 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 


4 COMPRESSE AROMA LIMONE 
AIC (base 10): 030342012/G - AÎC {base 32): OWXYVW 


4 COMPRESSE AROMA ARANCIO 
AIC (base 10): 030342024/G - AIC (base 32): OWXYW8 
COTONE EMOSTATICO 
FLACONE 3,75G 
AIC (base 10): 030328013/G - AIC (base 32): OWXK6F 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE 25 G 
AIC (base 10): 030329015/G - AIC (base 32): 0OWXLS5R 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 030330017/G - AIC (base 32): OWXMS1 
FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 25 G 
AIC (base 10): 030331019/G - AIC (base 32): OWXN4C 
GLICERINA FENICA 
GOCCE FLACONI 10 G 
AIC (base 10): 030332011/G - AIC (base 32): 0OWXP3C 
GLICEROLO 


6 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 030334015/G - AIC (base 32): OWXR1Z 


6 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 030334027/G - AIC (base 32): OWXR2C 


6 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030334039/G - AIC (base 32): 0OWXR2R 


12 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (bass 10): 030334041/G - AIC (base 32): CWXR2T 
18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030334054/G - AIC (base 32): OWXR36 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


8 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 030333013/G - AIC (base 32): OWXQ2P 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 030333025/G - AIC (base 32): 0OWXQ91 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 030333037/G - AIC (base 32): OWXQ3F 
IODIO 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA "1" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030336010/G - AIC (base 32): OWXTOB 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA "!" FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 030336022/G - AIC (base 32): OWXTOQ 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA "1” FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030336034/G - AIC (base 32): 0OWXT12 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA "1° FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030336048/G - AIC (base 32): OWXT1G 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA ”11” FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 030336059/G - AIC (base 32): OWXT1V 


SOLUZIONE GLICERICAFLACONE 30 G 
AIC (base 10): 030338061/G - AIC (base 32): OWXT1X 
IODIO IODURATO 


UNGUENTO FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 030335018/G - AIC (base 32): 0OWXS1B 


UNGUENTO FLACONE 1000 G 
AIC (base 10): 030335020/G - AIC (base 32): 0WXS1D 
IPECACUANA 
SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030337012/G - AIC (base 32): OWXTZN 
ITTIOLO 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030338014/G - AIC (base 32): OWXUYY 


10% UNGUENTOSO G 
AIC (base 10): 030338026/G - AIC (base 32); OWXUZB 


20% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030338038/G - AIC (base 32): OWXUZQ 


20% UNGUENTO 50 G 
AIC (base 10): 030338040/G - AIC (base 32): OWXUZS 
LASSATIVI VEGETALI 
10 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030339016/G - AIC (base 32): OWXVY8 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
1,5% ” 1% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 030340018/G - AIC (base 32): OWXWXL 
LIEVITO DI BIRRA 
20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030341010/G - AIC (base 32): OWXXWL 
LITIO CARBONATO 
50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 030343014/G - AIC (base 32): OWXZV6 
MATITA EMOSTATICA 


1 MATITA 
AIC (base 10): 030344016/G - AIC (base 32): OWYOUJ 


— 4 — 
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MERBROMINA 
2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030345019/G - AIC (base 32): OWY1TV 
MIELE ROSATO 


FLACONE 30 G 
AIC (base 10): 030348011/G - AIC (base 32): OWY2SV 


FLACONE 60G 
AIC (base 10): 030346023/G - AIC (base 32): OWY2T7 
OLIO DI RICINO 
10 CAPSULE 1G 
AIC (base 10): 030347013/G - AIC (base 32): OWY3S5 
OLIO DI VASELINA 
EMULSIONE 40% FLACONE 200 G 
AIC (base 10): 030348015/G - AIC (base 32): OWY4RH 
OLIO GOMENOLATO 


1% FLACONE 10 G 
AIC (base 10): 030349017/G - AIC (base 32): OWYSQT 


2% FLACONE 20 G 
AIC (base’10): 030349029/G - AIC (base 32): OWYSR5 
PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030350019/G - AIC (base 32): OWY6Q3 
PASTA DI LASSAR 


TUBO 50G 
AIC (base 10): 030351011/G - AIC (base 32): 0OWY7P3 


BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 030351023/G - AIC (base 32): OWY7PH 
POTASSIO PERMANGANATO 
10 COMPRESSE 250 MG 
AIC {base 10): 030352013/G - AIC (base 32): OWY8NF 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 030353015/G - AIC (base 32): OWYOMR 
SALICILICO 


UNGUENTO 2% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030354017/G - AIC (base 32): OWYBM1 


UNGUENTO 5% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030354029/G - AIC (base 32): OWYBMF 


UNGUENTO 10% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030354031/G - AIC (base 32): ONYBMH 
SODIO BICARBONATO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030355010/G - AIC (base 32): OWYCL2 
SOLFO ALCALINO 


50 G 
AIC (base 10): 030356012/G - AIC (base 32): OWYDKD 


100 G 
AIC (base 10): 030356024/G - AIC (base 32): OWYDKS 


1000 G 
AIC (base 10): 030356036/G - AIC (base 32): OWYDL4 
TALCO MENTOLATO 
POLVERE 1% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 030357014/G - AIC (base 32): OWYFJQ 
VASELINA BORICA 


UNGUENTO 3% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030358016/G - AIC (base 32): OWYGJO 


UNGUENTO 3% 50 G 
AIC (base 10): 030358028/G - AIC (base 32): OWYGID 


ZINCO ALL'ACQUA 


100 G 
AIC (base 10): 030359018/G - AIC (base 32): OWYHHB 


1000 G 
AIC (base 10): 030359020/G - AIC (base 32): OWYHHD 
ZINCO OSSIDO 


UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030360010/G - AIC (base 32): OWYJGB 


C.G.I. - COMPAGNIA GENERALE IMPIANTI SPA 
Codice fiscale: 02560280154 
VIALE LAZIO, 21 - 20135 MILANO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 
10 FIALE 
AIC (base 10): 031405018/G - AIC (base 32): OXYDYU 
AMINOFILLINA 
5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031407012/G - AIC (base 32): OXYGX4 
AMPICILLINA 


1 FLACONE 250 MG 
AIC (base 10): 031408014/G - AIC (base 32): OXYHWG 


1 FLACONE 500 MG 
AIC (base 10): 031408026/G - AIC (base 32): OXYHWU 


1 FLACONE 1000 MG 
AIC (base 10): 031408038/G - AIC (base 32): OXYHX6 


12 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 031408040/G - AIC (base 32): OXYHX8 


6 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 031408053/G - AIC (base 32): OXYHXP 
ATROPINA SOLFATO 


5 FIALE 0,5 MG/ML 
AIC (base 10): 031409016/G - AIC (base 32): OXYJVS 


5 FIALE 1 MG/ML 
AIC (base 10): 031409028/G - AIC (base 32): OXYJW4 
BENZILPENICILLINA BENZATINICA 


1 FLACONE 600000 UI 
AIC (base 10): 031410018/G - AIC (base 32): OXYKV2 


1 FLACONE 1200000 Ui 
AIC (base 10): 031410020/G - AIC (base 32): OXYKV4 
CALCIO GLUCONATO 


5 FIALE 500 MG/5 ML 
AIC (base 10): 031411010/G - AIC (base 32): OXYLU2 


5 FIALE 1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031411022/G - AIC (base 32): OXYLUG 
CEFALOTINA SODICA 
FIALA 1G” FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 031412012/G - AIC (base 32): OXYMTD 
CHININA CLORIDRATO 
10 FIALE 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 031413014/G - AIC (base 32): OXYNSQ 
CLORAMFENICOLO 
1 FLACONE 1 G 
AIC (base 10): 031414016/G - AIC (base 32): OXYPSO 
CLOXACILLINA SODICA 


1 FLACONE 250 MG 
AIC (base 10): 031415019/G - AIC (base 32): OXYORC 


1 FLACONE 500 MG 
AIC (base 10): 031415021/G - AIC (base 32): OXYQRF 


die 
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DIGOSSINA 


5 FIALE 0,1 MG/ML 
AIC (base 10): 031416011/G - AIC (base 32): OXYRQC 


5 FIALE 0,25 MG/ML 
AIC (base 10): 031416023/G - AIC (base 32): OXYRQOR 
DOPAMINA CLORIDRATO 


2 FIALE 10 MG/2 ML 
AIC (base 10): 031417013/G - AIC (base 32): OXYSPP 


FIALA 50 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031417025/G - AIC (base 32): OXYSQ1 
ERGOMETRINA MALEATO 
5 FIALE 0,20 MG/ML 
AIC (base 10): 031418015/G - AIC (base 32): OXYTNZ 
ERGOMETRINA TARTRATO 
5 FIALE 0,25 MG/ML 
AIC (base 10): 031420019/G - AIC (base 32): OXYVMM 
ERITROMICINA LATTOBIONATO 


FLACONE 500 MG 
AIC (base 10): 031421011/G - AIC (base 32): OXYWLM 


FLACONE 1000 MG : 
AIC (base 10): 031421023/G - AIC (base 32): OXYWLZ 
FUROSEMIDE 
5 FIALE 20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 031422013/G - AIC {base 32): OXYXKX 
GENTAMICINA SOLFATO 


FIALA 40 MG/ML 
AIC (base 10): 031423015/G - AIC (base 32): OXYYK7 


FIALA 80 MG/2 ML 
AIC (base 10): 031423027/G - AIC (base 32): OXYYKM 
LIDOCAINA 


5 FIALE 50 MG/5 ML 
AIC (base 10): 031425010/G - AIC (base 32): OXZOHL 


5 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031425022/G - AIC (base 32): OXZOHY 
STREPTOMICINA SOLFATO 
1 FLACONE 1G 
AIC (base 10): 031426012/G - AIC (base 32): OXZ1GW 
TETRACICLINA CLORIDRATO 


1 FLACONE 250 MG 
AIC (base 10): 031427014/G - AIC (base 32): 0XZ2G6 


CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
Codice fiscale: 08572280157 
VIA GRAZIOLI, 33 - 20161 MILANO 


ACQUA BORICA 


3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029648019/G - AIC (base 32): OW8T4M 


FOSFATO SODICO ACIDO 


CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 029650013/G - AIC (base 32): OW8V2X 


GLICEROLO 

12 SUPPOSTE LATTANTI 1000 MG 

AIC (base 10): 029651015/G - AIC (base 32): 0OW8W27 
18 SUPPOSTE BAMBINI 1500 MG 

AIC (base 10): 029651027/G - AIC (base 32): 0W8W2M 
18 SUPPOSTE ADULTI 2500 MG 

AIC (base 10): 029651039/G - AIC (base 32): OW8W2Z 
6 MICROCLISMI 3 G 

AIC (base 10): 029651041/G - AIC (base 32): OW8WS1 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 029649011/G - AIC (base 32): 0W8U3M 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 029649023/G - AIC (base 32): 0W8U3Z 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 029649035/G - AIC (base 32): 0W8U4C 
IODIO 
SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 029652017/G - AIC (base 32): 0WBX1K 
ITTIOLO 
10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 029653019/G - AIC (base 32): OW8YOV 
OLIO DI RICINO 
10 CAPSULE 1G 
AIC (base 10): 029654011/G - AIC (base 32): OW8YZV 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 029655014/G - AIC (base 32): OW8ZZ6 
TALCO MENTOLATO 


1% POLVERE FLACONI 100 G 
AIC (base 10): 029656016/G - AIC (base 32): OW9O0YJ 


CLINTEC S.R.L. 
Codice fiscale: 07270410587 
VIALE GIULIO RICHARD, 5 - 20143 MILANO 


AMMONIO CLORURO 
FLACONCINO 30 ML 3 MEQ/ML 
AIC (base 10): 029620010/G - AIC (base 32): 0OW7xTB 
GLUCOSIO 


20% FLACONE 500 ML 
AIC (basa 10): 022629019/G - AIC (base 32): OW86LV 


30% 500ML IN FLAC 1000ML 
AIC (base 10): 029629021/G - AIC (base 32): OW86LX 


33% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029829033/G - AIC (base 32): OW86M9 


50% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029629045/G - AIC (base 32): OWB6MP 


50% 500 ML IN FLAC 1000ML 
AIC (base 10): 029629058/G - AIC (base 32): 0W86N2 


70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029629060/G - AIC (base 32): 0W86N4 
MAGNESIO SOLFATO \ 


2 MEQ/ML FIALA 30 ML 
AIC (base 10): 029621012/G - AIC (base 32): 0W7YSN 


2MEG/ML 200 ML IN FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029621024/G - AIC (base 32): OW7YTO 
POTASSIO ACETATO 
3 MEQ/ML FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029622014/G - AIC (base 32): OW7ZRY 
POTASSIO CLORURO 
3 MEQ/ML FLACONCINO 30 ML 
AIC (base 10): 029623016/G - AIC (base 32): 0W8OR8 
3 MEQ/ML FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 029623028/G - AIC (base 32): 0W80RN 


3MEQ/ML 200 ML IN FLACONE 250 ML» 
AIC (base 10): 029623030/G - AIC (base 32): 0OWB0RQ 
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POTASSIO FOSFATO 
2 MEQ/ML FLACONCINO 30 ML 
AIC (base 10): 029624018/G - AIC (base 32): OWB1QL 
SODIO ACETATO 
3 MEQ/ML FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029625011/G - AIC (base 32): 0W82PM 
SODIO CITRATO 
6,16 MEQ/ML FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029626013/G - AIC (base 32): OW83NX 
SODIO CLORURO 


3 MEQ/ML FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029627015/G - AIC (base 32): 0W84N7 


3 MEQ/ML FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029627027/G - AIC (base 32): OW84NM 


3MEQ/ML 200 ML IN FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029627039/G - AIC (base 32): OWB4NZ 
SODIO LATTATO 


6,16 MEQ/ML FLACONI 30 ML 
AIC (base 10): 029628017/C - AIC (base 32): 0OW85MK 


COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI Di AGNELLI 


MASSIMO & C. S.A.S. 
Codice fiscale: 01845780178 
VIA SOLFERINO, 28/A - BRESCIA 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 

FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030361012/G - AIC (base 32): OWYKFN 
10 FLACONI 2 ML 

AIC (base 10): 030361024/G - AIC (base 32): OWYKGO 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 030361036/G - AIC (base 32): OWYKGD 
10 FLACONI 3 ML 

AIC (base 10): 030361048/G - AIC (base 32): OWYKGS 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030361051/G - AIC (base 32): OWYKGV 
10 FLACONI 5 ML 

AIC (base 10): 030361063/G - AIC (base 32): OWYKH7 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030361075/G - AIC (base 32): OWYKHM 


10 FLACONI 10 ML 
AIC (base 10): 030361087/G - AIC (base 32): OWYKHZ 


FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030361099/G - AIC (base 32): OWYKJC 


5 FIALEI 20 ML 

AIC (base 10): 030361101/G - AIC (base 32): OWYKJF 
10 FLACONI 20 ML 

AIC (base 10): 030361113/G - AIC (base 32): OWYKUT 


FIALA 100 ML 
AIC (base 10): 030361125/G - AIC (base 32): OWYKK5 


50 FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030361137/G - AIC (base 32): OWYKKK 


FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030361149/G - AIC (base 32): OWYKKX 


25 FLACONI 250 ML 
AIC (base 10): 030361152/G - AIC (base 32): OWYKLO 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030361164/G - AIC (base 32): OWYKLD 


25 FLACONI 500 ML 
AIC (base 10): 030361176/G - AIC (base 32): OWYKLS 


FIALA 1000 ML 
AIC (base 10): 030361188/G - AIC (base 32): OWYKM4 


Serie generale - n. 258 
FIALA 2000 ML 
AIC (base 10): 030361190/G - AIC (base 32): OWYKM6 
ATROPINA SOLFATO 


0,5% 5 FLACONI 1 ML 
AIC (base 10): 030363016/G - AIC (base 32): 0OWYMD8 


1 MG 5 FLACONI 1 ML 
AIC (base 10): 030363028/G - AIC (base 32): OWYMDN 
BLU DI METILENE 


50 MG 5 FIALES ML 
AIC (base 10): 030384018/G - AIC (base 32): OWYNCL 


50 MG 10 FIALES ML 
AIC (base 10): 030364020/G - AIC (base 32): OWYNCN 


100 MG 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030364032/G - AIC (base 32): OWYNDO 


100 MG 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030364044/G - AIC (base 32): OWYNDD 
CALCIO CLORURO 


5 FIALE1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030365011/G - AIC (base 32): OWYPBM 


10 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030365023/G - AIC (base 32): OWYPBZ 
CALCIO GLUCONATO 


5 FIALE1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030367015/G - AIC (base 32): OWYR97 


10 FIALE1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030367027/G - AIC (base 32): OWYR9M 
CALCIO MAGNESIO CLORURO 


1 MEQ/ML 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030366013/G - AIC (base 32): OWYQ9X 


1 MEQ/ ML 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030366025/G - AIC (base 32): OWYQBI 
EFEDRINA CLORIDRATO 


10 MG 5 FIALE1 ML 
AIC (base 10): 030368017/G - AIC (base 32): 0OWYS8K 


10 MG 10 FIALE1 ML 
AIC (base 10): 030368029/G - AIC (base 32): OWYSBX 


25 MG S FIALE1 ML 
AIC (base 10): 030368031/G - AIC (base 32): OWYSS8Z 


25 MG 10 FIALE1 ML 
AIC (base 10): 030368043/G - AIC (base 32): OWYS9C 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"tl" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030369019/G - AIC (base 32): OWYT7V 


"III" 50 FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030369021/G - AIC (base 32): OWYT7X 


"lil" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030369033/G - AIC (base 32): OWYT89 


"ill" 25 FLACONI 250 ML 
AIC (base 10): 030369045/G - AIC (base 32): OWYT8P 


"ill" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030369058/G - AIC (base 32): OWYT92 


"III" 25 FLACONI 500 ML 
AIC (base 10): 030369060/G - AIC (base 32): OWYT94 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030369072/G - AIC (base 32): OWYT9J 


FLACONE 2000 ML 
AIC (base 10): 030369084/G - AIC (base 32): OWYT9W 
FRUTTOSIO 


5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030370011/G - AIC (base 32): OWYUG6V 


RS? | par 


4-11-1995 


5% 50 FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030370023/G - AIC (base 32): OWYU77 


5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030370035/G - AIC (base 32): OWYU7M 
5% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030370047/G - AIC (base 32): OWYU7Z 


5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030370050/G - AIC (base 32): 0WYU82 
5% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030370062/G - AIC (base 32): 0OWYU8G 


5% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030370074/G - AIC (base 32): OWYU8U 


5% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030370086/G - AIC (base 32): OWYU96 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030370098/G - AIC (base 32): OWYUSL 
10% 50 FLACONI 100 ML 

AIC (base 10): 030370100/G - AIC (base 32): OWYUON 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030370112/G - AIC (base 32): OWYUBO 


10% 25 FLACONI 250 ML 
AIC (base 10): 030370124/G - AiC (base 32): OWYUBD 


10% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030370136/G - AIC (base 32): OWYUBS 


10% 25 FLACONI 500 ML 
AIC (base 10): 030370148/G - AIC (base 32): OWYUC4 


10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030370151/G - AIC (base 32): OWYUC7 


10% FLACONE 2000 ML 
AIC (base 10): 030370163/G - AIC (base 32): OWYUCM 


20% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030370175/G - AIC (base 32): OWYUCZ 


20% 50 FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030370187/G - AIC (base 32): OWYUDC 


20% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030370199/G - AIC (base 32): OWYUDR 


20% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030370201/G - AIC (base 32): OWYUDT 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030370213/G - AIC (base 32): OWYUFS5 
20% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030370225/G - AIC (base 32): OWYUFK 


20% FLACONE 1000 ML 
AIC {base 10): 030370237/G - AIC (base 32): OWYUFX 


20% FLACONE 2000 ML 
AIC (base 10): 030370249/G - AIC (base 32): OWYUGS9 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO 

10% " 0,9% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030371013/G - AIC (base 32). OWYV65 
10% ” 0,9% 50 FLACONI 100 ML 

AIC (base 10): 030371025/G - AIC (base 32): OWYVEK 
10% ” 0,9% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030371037/G - AIC (base 32): OWYV6X 
10% ” 0,9% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030371049/G - AC (base 32): OWYV79 
10% ” 0,9% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030371052/G - AIC (base 32): OWYV7D 
10% " 0,9% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030371064/G - AIC (base 32): 0OWYV7S 


GLUCOSIO 
5% 1 FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030372015/G - AIC (base 32): OWYWSH 


5% 50 FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030372027/G - AIC (base 32): OWYWSV 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Peet”. ARE 


5% 1 FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030372039/G - AIC (base 32): OWYW67 
5% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030372041/G - AIC (base 32): OWYW69 
5% 1 FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030372054/G - AIC (base 32): OWYW6Q 
5% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030372066/G - AIC (base 32): OWYW72 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030372078/G - AIC (base 32): OWYW7G 
5% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030372080/G - AIC (base 32): OWYW7y 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030372092/G - AIC (base 32): OWYW7W 
10% 50 FLACONI 100 ML 

AIC (base 10): 030372104/G - AIC (base 32): OWYW88 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030372116/G - AIC (base 32): OWYWSN 
10% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030372128/G - AIC (base 32): OWYW90 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030372130/G - AIC (base 32): OWYW92 
10% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030972142/G - AIC (base 32): OWYW9G 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030372155/G - AIC (base 32): OWYW9V 
10% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030372167/G - AIC (base 32): OWYWB7 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030372179/G - AIC (base 32): OWYWBM 
20% 50 FLACONI 100 ML 

AIC (base 10): 030372181/G - AIC (base 32): OWYWBP 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030372199/G - AIC (base 32): OWYWC1 
20% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030372205/G - AIC (base 32): OWYWCF 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030372217/G - AIC (base 32): OWYWCT 
20% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030372229/G - AIC (base 32): OWYWDS5 
20% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030372231/G - AIC (base 32): OWYWD7 
20% FLACONE 2000 ML 

AIC {base 10): 030372243/G - AIC (base 32): OWYWDM 
33% 1 FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030372256/G - AIC (base 32): OWYWFO 
33% 50 FLACONI 100 ML 

AIC (base 10): 030372268/G - AIC (base 32): OWYWFD 
33% 1 FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 030372270/G - AIC (base 32): OWYWFG 
33% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030372282/G - AIC (base 32): OWYWFU 
33% 1 FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030372294/G - AIC (base 32): OWYWG6 
33% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030372306/G - AIC (base 32): OWYWGL 
33% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030372318/G - AIC (base 32): OWYWGY 
33% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030372320/G - AIC (base 32): OWYWHO 
50% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030372332/G - AIC (base 32): OWYWHD 


50% 50 FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030372344/G - AIC (base 32): OWYWHS 
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50% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030372357/G - AIC (base 32): OWYWJ5 
50% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030372369/G - AIC (base 32): OWYWJK 
50% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030372371/G - AIC (base 32): OWYWJM 
50% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030372383/G - AIC (base 32): OWYWJIZ 
50% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030372395/G - AIC (base 32): OWYWKC 


50% FLACONE 2000 ML 
AIC (base 10): 030372407/G - AIC (base 32): OWYWKR 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"II" 1 FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030373017/G - AIC (base 32): OWYX4T 
"il" 50 FLACONI 100 ML 

AIC (base 10): 030373029/G - AIC (base 82): OWYX55 
"Il" 1 FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030373031/G - AIC (base 32): OWYX57 
"11" 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030373043/G - AIC (base 32): OWYX5M 
"Il" 1 FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030373056/G - AIC (base 32): OWYX60 
"II" 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030373068/G - AIC (base 32): OWYX6D 
"H” 1000 ML 

AIC (base 10): 030373070/G - AIC (base 32): OWYX6G 
”"1i” 2000 ML 

AIC (base 10): 030373082/G - AIC (base 32): OWW/X6U 


ISOPRENALINA CLORIDRATO 


0,2MG/1ML 3 FIALE1 ML 
AIC (base 10): 030374019/G - AIC (base 32): OWYY43 


0,2MG/1ML 10 FIALE1 ML 
AIC (base 10): 030374021/G - AIC (base 32): OWYY45 


LIDOCAINA CLORIDRATO 


50 MG 5 FIALES ML 

AIC (base 10): 030375012/G - AIC (base 32): OWYZ34 
50 MG 10 FIALES ML 

AIC (base 10): 030375024/G - AIC (base 32): OWYZ3J 
200 MG 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030375036/G - AIC (base 32): OWYZ3W 
200 MG 10 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030375048/G - AIC (base 32): OWYZ48 


MAGNESIO SOLFATO 


1G5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030376014/G - AIC (base 32): 0WZ02G 


1G 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030376026/G - AIC (base 32): OWZ02U 


2G5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030376038/G - AIC (base 32): 0WZ036 


2 G 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030376040/G - AIC (base 32): OWZ038 


ta 
MANNITOLO 


10% 1 FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030377018/G - AIC (base 32): 0WZ11S 


10% 50 FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030377028/G - AIC (base 32): 0WZ124 


10% 1 FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030377030/G - AIC (base 32): 0WZ126 


10% 25 FLACONI 250 ML 
AIC (base 10): 030377042/G - AIC (base 32): 0OWZ12L 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10% 1 FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030377055/G - AIC (base 32): OWZ12Z 
10% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030377067/G - AIC (base 32): OWZ13C 
18% 1 FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030377079/G - AIC (base 32): OWZ13R 
18% 50 FLACONI 100 ML 

AIC (base 10): 030377081/G - AIC (base 32): OWZ13T 
18% 1 FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030377093/G - AIC (base 32): 0WZ145 
18% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030377105/G - AIC (base 32): 0OWZ14K 
18% 1 FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030377117/G - AIC (base 32): OWZ14X 
18% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030377129/G - AIC {base 32): 0OWZ159 


OLIO DI VASELINA STERILE 


FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030378018/G - AIC (base 32): 0WZ212 
2 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030378020/G - AIC (base 32): 0WZ214 
10 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030378032/G - AIC (base 32): OWZ214 


PAPAVERINA CLORIDRATO 


30 MG 5 FIALE2 ML 

AIC (base 10): 030379010/G - AIC (base 32): OWZ302 
30 MG 10 FIALE2 ML 

AIC {base 10): 030379022/G - AIC (base 32): 0WZ30G 
50 MG 5 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 030379034/G - AIC (base 32): OWZ30U 
50 MG 10 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 030379046/G - AIC (base 32): 0OWZ316 


POTASSIO CLORURO 


2 MEQ/ML 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030380012/G - AIC (base 32): 0OWZ3ZD 
2 MEQ/ML 10 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030380024/G - AIC (base 32): OWZ3ZS 


POTASSIO FOSFATO 


2 MEQ/ML 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030381014/G - AIC (base 32): OWZ4YQ 
2 MEQ/ML 10 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030381026/G - AIC (base 32): OWZ4Z2 


RINGER ACETATO 


FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030382016/G - AIC (base 32): OWZS5YO 
50 FLACONI 100 ML 

AIC (base 10): 030382028/G - AIC (base 32): OWZ5YD 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030382030/G - AIC (base 32): OWZ5YG 
25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030382042/G - AIC (base 32): OWZSYU 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030382055/G - AIC (base 32): OWZS5Z7 
25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030382067/G - AIC (base 32): OWZ5ZM 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030382079/G - AIC (base 32): OWZSZZ 
FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030382081/G - AIC (base 32): 0WZ601 


RINGER LATTATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030383018/G - AIC (base 32): OWZ6XB 
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50 FLACONI 100 ML 

AIC (base 10): 030383020/G - AIC (base 32): OWZ6XD 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030383032/G - AIC (base 32): OWZ6XS 
25 FLACONI 250 ML 

AIC {base 10): 030883044/G - AIC (base 32): OWZ6Y4 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030383057/G - AIC (base 32): OWZ6YK 
25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030383069/G - AIC (base 32): OWZ6YX 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030383071/G - AIC (base 32): OWZGYZ 
FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030383083/G - AIC (base 32): OWZ6ZC 


SODIO BICARBONATO 


1,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030384010/G - AIC (base 32): 0WZ7WB 
1,4% 50 FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030384022/G - AiC (base 32): OWZ7WQ 
1,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030384034/G - AIC (base 32): OWZ7X2 
1,4% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030384048/G - AIC (base 32): OWZ7XG 
1,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030384059/G - AIC (base 32): 0WZ7XV 
1,4% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10}: 030384061/G - AIC (base 32): OWZ7XX 
1,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030384073/G - AIC (bass 32): OWZ7Y9 
1,4% FLACONE 2000 ML. 

AIC (base 10): 030384085/G - AIC {base 32): OWZ7YP 
8,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030384097/G - AIC {base 32): OWZ7Z1 
8,4% 50 FLACONI 100 Mi. 

AIC (base 10): 030384109/G - AIC (base 32): OWZ7ZF 
8,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030384111/G - AIC (base 32) OWZ7ZH 
8,4% 25 FLACONI 250 ML 

AIC (base 10): 030384123/G - AIC (base 32): OWZ7ZV 
8,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030384135/G - AIC (base 32): OWZ807 
8,4% 25 FLACONI 500 ML 

AIC (base 10): 030384147/G - AIC {base 32) OWZ80M 
8,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030384150/G - AIC (base 32): 0WZ80Q 
8,4% FLACONE2000 ML 

AIC {base 10): 030384162/G - AIC (base 32): 0WZ812 
1 MEQ/ML 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030384174/G - AIC (base 32): OWZ81G 
1 MEQ/ML 10 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030384186/G - AIC (base 32): OWZ81U 


SODIO CITRATO 


76MG/2ML 5 FIALE2 ML 

AIC (base 10): 030385013/G - AIC (base 32): OWZ8VP 
76MG/2ML 10 FIALE2 ML 

AIC (base 10): 030385025/G - AIC (base 32): OWZ8W/1 
190MG/5ML 5 FIALE5 ML 

AIC (base 10): 030385037/G - AIC (base 32) OWZ8WF 
190MG/SML 10 FIALES ML 

AIC (base 10): 030385049/G - AIC (base 32): OWZB8WT 
380 MG 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030385052/G - AIC (base 32): OWZ8WW 
380 MG 10 FIALE10 ML 

AIC {base 10): 030385064/G - AIC (base 32): OWZ8X8 


SODIO CLORURO 


0,9% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030386015/G - AIC (base 32): OWZOUZ 


0,9% 50 FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030386027/G - AIC (base 32): OWZ9VC 


0,9% FLACONE250 ML 


AIC (base 10): 030386039/G - AIC (base 32): OWZ8VR 


0,9% 25 FLACONI 250 ML 
AIC {base 10): 030386041/G - AIC (base 32): OWZIVT 


0,9% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030386054/G - AIC (base 32): OWZ9W6 


0,9% 25 FLACONI 500 ML 
AIC (base 10): 030388066/G - AIC (base 32): OWZ9WL 


0,9% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030386078/G - AIC (base 32): OWZIWY 


0,9% FLACONE 2000 ML 
AIC (base 10): 030386080/G - AIC (base 32): OWZ9X0 


18 MG FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030386092/G - AIC (base 32): OWZ9XxD 


18 MG 10 FIALE2 ML 
AIC {base 10): 030386104/G - AIC (base 32): OWZ9XS 


45 MG FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 030386116/G - AIC (base 32): OWZ9Y4 


45 MG 10 FIALES ML 
AIC (base 10): 030386128/G - AIC (base 32): OWZ9YJ 


90 MG FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030386130/G - AIC (base 32): OWZ9YL 


90 MG 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030386142/G - AIC (base 32): OWZIYY 


180 MG FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030386155/G - AIC (base 32): OWZIZC 


180 MG 5 FIALE20 ML 
AIC (base 10): 030386167/G - AIC (base 32): OWZ9ZR 


2 MEQ/ ML 5 FIALEYO ML 
AIC (base 10): 030386179/G - AIC (base 32): 0OWZB03 


2 MEQ/ML 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030386181/G - AIC (base 32): 0WZB05 
SODIO EDETATO 


2G/10ML 5 FIALE10 ML 
AIC (bass 10): 030387017/G - AIC (base 32): OWZBU9 


2G/10ML 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030387029/G - AIC (base 32): OWZBUP 
SODIO LATTATO 


2 MEG/ML 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030388019/G - AIC (base 32): OWZCTM 


2 MEQ/ ML 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030388021/G - AIC (base 32): OWZCTP 
SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


"i" 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030389011/G - AIC (base 32): OWZDSM 


"i" 10 FIALE10 ML 
AIC {base 10): 030389023/G - AIC (base 32): OWZDSZ 


"Il" FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030389035/G - AIC (base 32): OWZDTC 


"II" 4 FIALE20 ML. 
AIC (base 10): 030389047/G - AIC (base 32): OWZDTR 
SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030389050/G - AIC (base 32): OWZDTU 


10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030389062/G - AIC (base 32): OWZDU6 
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COOPERATIVA FARMACEUTICA SRL 
Codice fiscale: 00774640155 
VIA PASSIONE, 8 - 20122 MILANO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 029973017/G - AIC (base 32): OWLQUT 


FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 029973029/G - AIC (base 32): OWLQK5 


FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029973031/G - AIC (base 32): OWLQK7 


FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 029973043/G - AIC (base 32): OWLQKM 
AMINOFILLINA 
FIALA 10 ML 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 029975012/G - AIC (base 32): OWLSH4 
SODIO CLORURO 


FIALA 18 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029974019/G - AIC (base 32): OWLRJ3 


FIALA 45 MG/5 ML 
AIC (base 10): 029974021/G - AIC (base 32): OWLRJ5 


FIALA 90 MG/ 10 ML 
AIC (base 10): 029974033/G - AIC (base 32): OWLRJK 


FIALA 180 MG/20 ML 
AIC (base 10): 029974045/G - AIC (base 32): OWLRYX 


DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
Codice fiscale: 04725270013 o 
VIA CUNEO, 5 - 10028 TROFARELLO 


ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO 
32 COMPRESSE 120 " 250 MG 
AIC (base 10): 031271012/G - AIC (base 32): 0OXUB34 
ANTISCOTTATURA 
UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC {base 10): 030596011/G - AIC (base 32): 0X5QXC 
BALSAMICO 
UNGUENTO VASETTO 50 G 
AIC (base 10): 030597013/G - AIC (base 32): OX5RWP 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030599017/G - AIC (base 32): OX5TV9 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030599029/G - AIC (base 32): OX5TVP 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030599031/G - AIC (base 32): OXSTVR 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030599043/G - AIC (base 32): OX5TW3 
CARBONE COMPOSTO 
20 COMPRESSE 
AIC (base 10): 030602015/G - AIC (base 32): OX5WSZ 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030604019/G - AIC (base 32): OX5YRM 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
AIC (base 10): 030605012/G - AIC (base 32): OX5ZQN 


SOLUZIONE1,5% GOCCE ORALI FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 030605024/G - AIC (base 32): OX5ZRO 


SO.G.U. p.In. 258 - 4 


FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 030607016/G - AIC (base 32): 0X61P8 
FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030609010/G - AIC (base 32): 0X63ML 
GENGIVARIO 
FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 030610012/G - AIC (base 32): OX64LW 
GLICERINA FENICA 
FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 030615013/G - AIC (base 32): 0X69H5 
GLICEROLO 


6 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 030614010/G - AIC (base 32): 0X68HU 


12 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 030614022/G - AIC (base 32): 0X68J6 


6 SUPPOSTE 1000 MG 
AIC (base 10): 030614034/G - AIC (base 32): OX68JL 


12 SUPPOSTE 1000 MG 
AIC (base 10): 030614046/G - AIC (base 32): OX68JY 


6 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 030614059/G - AIC (base 32): 0X68KC 


12 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC {base 10): 030614061/G - AIC (base 32): 0X68KF 


68 SUPPOSTE 2500 MG 5 
AIC (base 10): 030614073/G - AIC (base 32): 0X68KT 


12 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030614085/G - AIC (base 32): 0X68L5 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI BLISTER 3 G 
AIC (base 10): 030613018/G - AIC (base 32): OX674U 


6 MICROCLISMI BLISTER6G 
AIC (base 10): 030613020/G - AIC (base 32): 0X674W 


6 MICROCLISMI BLISTER 9 G 
AIC (base 10): 030613032/G - AIC (base 32): 0X67K8 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 20 ML. 
AIC (base 10): 030616015/G - AIC (base 32): OX6BGH 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030616027/G - AIC {base 32): OX6BGV 


SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 030616039/G - AIC (base 32): 0OX6BH7 


SOLUZIONE ALCOOLICA "ll" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030616041/G - AIC (base 32): OX6BH9 
LANOVASELINA 
UNGUENTO BARATTOLO 1 KG 
AIC (base 10): 030818019/G - AIC (base 32): OX6DF3 
LASSATIVI VEGETALI 
20 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030619011/G - AIC (base 32): 0X6FD3 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
1,5% " 1% TUBO 30G 
AIC (base 10): 030621015/G - AIC (base 32): OX6HBR 
LIEVITO DI BIRRA 


100 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030624011/G - AIC (base 32): 0X6L8C 


60 COMPRESSE BLISTERATE 400 MG 
AIC (base 10): 030624023/G - AIC (base 32): OX6L8R 


RESTO. RI 


Serie generale - n. 258 


4-11-1995 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 258 


\ 


MERBROMINA 
2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030625014/G - AIC (base 32): 0X6M7Q 


MIELE ROSATO 


FLACONE 25 G 
AIC (base 10): 030626016/G - AIC (base 32): OX6N70 
FLACONE 50 G 
AIC (base 10): 030626028/G - AIC (base 32): 0OX6N7D 
OLIO GOMENOLATO 


FLACONE 20 ML 1% 
AIC (base 10): 030627018/G - AIC (base 32): OX6P6B 


FLACONE 20 ML 2% 
AIC (base 10): 030627020/G - AIC (base 32): OX6P6D 
PARACETAMOLO 
ELISIR 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030628010/G - AIC (base 32): 0OX6Q5B 
PASTA DI LASSAR 
TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030629012/G - AIC (base 32): OX6R4N 
POLIGALA E NARCEINA 
FLACONE 150 ML 
AIC (base 10): 030630014/G - AIC (base 32): OX6S3Y 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 030831016/G - AIC (base 32): OX6T38 
SODIO BICARBONATO 
60 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030832018/G - AIC (base 32): OX6U2L 
TALCO MENTOLATO 


POLVERE 1% 100G 
AIC (base 10): 030833010/G - AIC (base 32): OX6V1L 


POLVERE 1% 100G 
AIC (base 10): 030833022/G - AIC (base 32): OX6V1Y 
VALERIANA 
ESTRATTO SECCO 20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
AIC (base 10): 030634012/G - AIC (base 32): OX6WOW 
VASELINA BORICA 
3% TUBO 30G 
AIC (base 10): 030835015/G - AIC (base 32): 0X6X07 
ZINCO OSSIDO 


UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030636017/G - AIC (base 32): OX6XZK 


DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. 
FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L. 

Codice fiscale: 00503200123 

VIA SEMPIONE, 72/74 - 21018 SESTO CALENDE 


ACHILLEA 
TISANA 20 FILTRI 5G 
AIC (base 10): 029699016/G - AIC (base 32): OWBBY8 
TISANA SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029699028/G - AIC (base 32): OWBBYN 
ACIDO ASCORBICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029863010/G - AIC (base 32): 0OW97T2 
ACIDO NALIDIXICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029864012/G - AIC (base 32): 0OW98SD 


ACQUA BORICA 


3% FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 029693013/G - AIC (base 32): 0OWB52P 


3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029693025/G - AIC (base 32): 0WBS531 
ALTEA 


TISANA 20 BUSTINE 5 G 
AIC (base 10): 029700010/G - AIC (base 32): OWBCXB 


SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029700022/G - AIC (base 32): OWBCXQ 
ASSENZIO 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
AIC {base 10): 029702014/G - AIC (base 32): OWBFVY 


SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029702026/G - AIC (base 32): OWBFWB 
BENZALCONIO CLORURO 
1% FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 029692011/G - AIC (base 32): 0WB43C 
BENZOILE PEROSSIDO 
CREMA 5% 30 G 
AIC (base 10): 029878012/G - AIC (base 32): OW9QFW 
BETULLA 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
AIC (base 10): 029703016/G - AIC (base 32): OWBGV8 


SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029703028/G - AIC (base 32): OWBGVN 
CALENDULA 
CREMA 10% 30 G 
AIC (base 10): 029879014/G - AIC (base 32): OW9RF8 
CAMOMILLA 


ELISIR 10% FLACONI 200 G 
AIC {base 10): 029689015/G - AIC (base 32): 0OWB15R 


TISANA 20 FILTRI 5G 
AIC (base 10): 029689027/G - AIC (base 32): 0WB163 


1 SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029889039/G - AIC (base 32): OWB16H 
CARBONE COMPOSTO 
20 COMPRESSE 
AIC (base 10): 029865015/G'- AIC (base 32): 0W99RR 
CENTAUREA 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
AIC (base 10): 029704018/G - AIC (base 32): OWBHUL 


SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029704020/G - AIC (base 32): OWBHUN 
CLOREXIDINA GLUCONATO 
20% FLACONE 100 ML 
AIC (basò 10): 029694015/G - AIC (base 32): OWBG1Z 
CODEINA FOSFATO SODIO BENZOATO 
0,15% " 1% SCIROPPO 100 ML 
AIC (base 10): 029690017/G - AIC (base 32): 0OWB251 
CORTISONE ACETATO 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 029666017/G - AIC (base 32): OW9BRI1 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 
20 COMPRESSE 7,65 MG 
AIC (base 10): 029667019/G - AIC (base 32): OW9CQC 
FLACONE 20 ML 1,5% 
AIC (base 10): 029687021/G - AIC (base 32): OW9CQF 
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SCIROPPO 0,3% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029667033/G - AIC (base 32): OWICOT 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 25 MG. 
AIC (base 10): 029668011/G - AIC (base 32): OWIDPC 
DIMENIDRINATO 
15 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 029669013/G - AIC (base 32): OWSFNP 
ERITROMICINA 
3% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 029680016/G - AIC (base 32): 0W9SDU 
EUCALIPTO COMPOSTO 
FLACONE 20 G. 
AIC (base 10): 029675016/G - AIC (base 32): OW9MJ8 
FENILEFRINA CLORIDRATO 
FLACONE NEBULIZATORE 10 ML 0,25% 
AIC (base 10): 029676018/G - AIC (base 32): OWINHL 
FOSFATO SODICO ACIDO 


BAMB FLACONI 60 ML 
AIC (base 10): 029697012/G - AIC (base 32): OWBSZN 


ADULTI FLACONI 120 ML 
AIC (base 10): 029697024/G - AIC (base 32): 0WB900 
GENZIANA 


TISANA 20 FILTRI5 G 
AIC (base 10): 029705011/G - AIC (base 32): OWBITM 


SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029705023/G - AIC (base 32): OWBUTZ 
GLICEROLO 


BB 6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 029698014/G - AIC (base 32): OWBIYY 


BB 18 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 029698026/G - AIC (base 32): OWBIZB 


ADULTI 18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029698038/G - AIC (base 32): OWBIZQ 


‘ 


GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


CAMOM E MALVA BAMB 6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 029698040/G - AIC (base 32): OWBIZS 


CAMOM E MALVA ADULTI 6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 029698053/G - AIC (base 32): 0OWBBOS 
GRAMIGNA 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
AIC (base 10): 029706013/G - AIC (base 32): OWBKSX 


SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029706025/G - AIC (base 32): OWBKT9 
IDROCORTISONE ACETATO 


1% CREMA 30G 
AIC (base 10): 029681018/G - AIC (base 32): OWITCU 


ITTIOLO 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 029682010/G - AIC (base 32): OW9UBU 


20% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 029682022/G - AIC (base 32): OW9UC6G 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
30 G1,5%E1% 
AIC {base 10): 029683012/G - AIC (base 32): 0OW9VB4 
LITIO CARBONATO 


50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 029670015/G - AIC (base 32): OWSGMZ 


MELISSA 


TISANA 20 FILTRI 5G 
AIC (base 10): 029707015/G - AIC (base 32): 0OWBLS7 


TISANA SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029707027/G - AIC (base 32): OWBLSM 
MERBROMINA 
2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029695018/G - AIC (base 32): 0WB71B 
NICOTINAMIDE 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 029671017/G - AIC (base 32): OW9HM9 
PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029672019/G - AIC (base 32): OW9ULM 


ELISIR 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029672021/G - AIC (base 32): OW9JLP 
PASTA DI LASSAR 
TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029685017/G - AIC (base 32): OW9X8T 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 029686019/G - AIC (base 32): OW9Y83 
RABARBARO 
5% SCIROPPO 200 G 
AIC (base 10): 029691019/G - AIC (base 32): OWB34C 
SAMBUCO 


TISANA 20 FILTRI 5G 
AIC (base 10): 029708017/G - AIC (base 32): OWBMRK 


TISANA SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029708029/G - AIC {base 32): OWBMRX 
SENNA 


TISANA 20 FILTRI 2G 
AIC (base 10): 029709019/G - AIC (base 32): OWBNOV 


TISANA SACCHETTO 80 G 
AIC (base 10): 029709021/G - AIC (base 32): OWBNOX 
SODIO BICARBONATO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029673011/G - AIC (base 32): OW9KKM 
TALCO MENTOLATO 
POLVERE 1% 100 G 
AIC (base 10): 029677010/G - AIC (base 32): OWBPGL 
TARASSACO 


TISANA 20 FILTRI 5G 
AIC (base 10): 029710011/G - AIC (base 32): OWBPPV 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 029710023/G - AIC (base 32): OWBPOQ7 
TIGLIO 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
AIC (base 10): 029711013/G - AIC (base 32): OWBQP5 


TISANA SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029711025/G - AIC (base 32): OWBQPK 
TIMO 


TISANA 20 FILTRI 5G 
AIC {base 10): 029712015/G - AIC (base 32): ONBRNH 


TISANA SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029712027/G - AIC (base 32): OWBRNV 
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VALERIANA 


TISANA 20 FILTRI 5 G 
AIC (base 10): 029713017/G - AIC (base 32); OWBSMT 


TISANA SACCHETTO 100 G 
AIC (base 10): 029713029/G - AIC (base 32): OWBSNS5 
ZINCO OSSIDO 
30 G TUBO 
AIC (base 10): 029688013/G - AIC (base 32): 0WB06F 
ZINCO SOLFATO 


30 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 029674013/G - AIC (base 32): OW9LIX 


F.A.M.A. SRL ISTITUTO CHIMICO BIOLOGICO 
Codice fiscale: 00714740156 
VIA ALESSANDRO SAULI, 21 - 20127 MILANO 


DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


GOCCE FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029969019/G - AIC (base 32): OWLLMV 


FA.DEM SAS 
Codice fiscale: 01377580631 
STRADA STATALE SANNITICA KM 6,900 - 80026 CASORIA 


ACIDO SALIGCILICO 


1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE.20ML 
AIC (base 10): 031038019/G - AIC (base 32): OXM6L3 


1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 50ML 
AIC (base 10): 031038021/G - AIC (base 32): OXM6LS 


1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 1000ML 
AIC (base 10): 031038033/G - AIC (base 32): OXMBLK 
ACIDO TRICLOROACETICO 
FIALA 10 ML SOLUZIONE 50% 
AIC (base 10): 031039011/G - AIC (base 32): 0XM7K3 
ACQUA BORICA 
3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031041015/G - AIC (base 32): OXMSHR 
AMIDO GLICEROLATO 


BARATTOLO 250 G 
AIC (base 10): 031042017/G - AIC (base 32): OXMBHI1 


BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031042029/G - AIC (base 32): OXMBHF 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031044011/G - AIC (base 32): OXMDFC 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031044023/G - AIC (base 32); OKMDFR 


2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031044035/G - AIC (base 32): 0OXMDG3 
BALSAMICO 
UNGUENTO TUBETTO 30 G ADULTI 
AIC (base 10): 031046016/G - AIC (base 32): OXKMGDO 
BENZALCONIO CLORURO 


1% SOLUZIONE CONCENTRATA FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031047018/G - AIC (base 32): OXKMHCB 


1% SOLUZIONE CONCENTRATA FLACONE1000 ML 
AIC (base 10): 031047020/G - AIC (base 32): OXKMHCD 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031060015/G - AIC (base 32): OXMW1H 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031080027/G - AIC (base 32): OXMWI1V 
COLLODIO ALL' ACIDO SALICILICO 
FLACONE 10 ML : 
AIC (base 10): 031048010/G - AIC (base 32): OXMJBB 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE 25 G 
AIC (base 10): 031051018/G - AIC (base 32): OXMM88 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 031052018/G - AIC (base 32): OXMN7L 
FUCSINA FENICA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE30 ML 
AIC (base 10): 031053010/G - AIC (base 32): OXMP6L 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 1006 ML 
AIC (base 10): 031053022/G - AIC (base 32): OXMP6Y 
GLICEROLO 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 031054012/G - AIC (base 32): OXMQ5W 


6 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 031054036/G - AIC (base 32): OXMQGN 


6 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 031054048/G - AIC (base 32): 0XMQ70 


12 SUPPOSTE 750 MG l 
AIC (base 10): 031054051/G - AIC (base 32): 0OXMQ73 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3G 
AIC (base 10): 031054024/G - AIC (base 32): 0XMQ68 


8 MICROCLISMI 9G 
AIC (base 10): 031054083/G - AIC (base 32): OXMQ7H 


IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE CON ASTUCCIO 20 ML 


AIC (base 10): 031262013/G - AIC (base 32): OXU19X 


SOLUZIONE ALCOOLICA "11" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031262025/G - AIC (base 32): OXU1B9 


SOLUZIONE ALCOOLICA "11" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031262037/G - AIC (base 32); OXU1BP 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”1" FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031262049/G - AIC (baso 32): OXU1C1 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”1" FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 031262052/G - AIC (base 32): 0XU1C4 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 031262064/G - AIC (base 32): OXU1CJ 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 031262076/G - AIC (base 32): OXU1CW 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031262088/G - AIC (base 32): 0XU1D8 
IODIO IODURATO 


UNGUENTO BARATTOLO 250 G 
AIC (base 10): 031260019/G - AIC (base 32): OXTZCM 


UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031260021/G - AIC (base 32): OXTZCP 
MERBROMINA 
2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 031078015/G - AIC (base 32): OXNGM7 
2% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031079027/G - AIC (base 32): OXNGMM 


2% FLACONE 1000 ML. 
AIC (base 10): 031079039/G - AIC (base 32): OXKNGMZ 
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MIELE ROSATO 
FLACONE ASTUCCIO 25 G 
AIC (base 10): 031084015/G - AIC (base 32): OXNMHH 
OLEO CALCAREA 
POMATA TUBETTO 30 G 
AIC (base 10): 031086010/G - AIC {base 32): OXNPFU 
OLIO GOMENOLATO 


1% GOCCE NASALI FLACONE10 ML 
AIC (base 10): 031089016/G - AIC (base 32): OXNSCS 


2% GOCCE NASALI FLACONE 10 ML 
AIC {base 10): 031089028/G - AIC (base 32): OXNSD4 
PASTA DI LASSAR 
BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031091010/G - AIC (base 32): OXNUB2 
SALICILICO 


5% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031102015/G - AIC (base 32): OXP51Z 


10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031102027/G - AIC (base 32): 0XP52C 
SOLFO ALCALINO 


UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031103017/G - AIC (base 32): 0XP619 


UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031103029/G - AIC (base 32): OXP61P 
TALCO MENTOLATO 


1% POLVERE ASPERSORIA BARATTOLO 100 G 
AIC (base 10): 031104019/G - AIC (base 32): 0XP70M 


1% POLVERE ASPERSORIA BARATTOLO 1000G 
AIC (base 10): 031104021/G - AIC (base 32): 0XP70P 
VASELINA BORICA 


3% TUBETTO ASTUCCIO 30 G 
AIC (base 10): 031105012/G - AIC (base 32): OXP7ZN 


3% BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031105024/G - AIC (base 32): 0XP800 
ZINCO OSSIDO 


10% UNGUENTO TUBETTO 30 G 
AIC (base 10): 031108018/G - AIC (base 32): OXPBXL 


10% UNGUENTO BARATTOLO 1000G 
AIC (base 10): 031108020/G - AIC (base 32): OXPBXN 


FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 


Codice fiscale: 00730720158 
VIALE SABOTINO 19/2 - 20100 MILANO 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE GASTRORESSISTENTI 500 MG 
AIC (base 10): 029608011/G - AIC (base 32): 0W7J3V 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 029606023/G - AIC (base 32): 0W7447 
ISONIAZIDE 


50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 029609017/G - AIC (base 32): OW7MIT 


£0 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 029609029/G - AIC (base 32): 0OW7M25 
PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029607013/G - AIC (base 32): 0OW7K35 
VITAMINE COMPLESSO B 


30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC {base 10): 029808015/G - AIC (base 32): 0W7L2H 


FARMA 3 MEDICALEX SRL 
Codice fiscale: 04434210151 
VIA SOLFERINO, 42 - 20036 MEDA 


ACHILLEA 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 030557019/G - AIC (base 32): OX4JUV 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 030557021/G - AIC (base 32): OX4JUX 
ACIDO LATTICO 
6 OVULI 500 MG 
AIC (base 10): 030455012/G - AIC (base 32): 0X1F74 
ACIDO SALICILICO 


FLACONE 20 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
AIC (base 10): 030456014/G - AIC (base 32): 0X1G6G 


FLACONE 100 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
AIC (base 10): 030456026/G - AIC (base 32): 0X1G6U 


FLACONE 100 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 2% 
AIC (base 10): 030456038/G - AIC (base 32): 0X1G76 


COMPOSTO SOLUZIONE IDROALCOOLICA G 50 
AIC (base 10): 030456040/G - AIC (base 32): 0X1G78 
ACIDO TRICLOROACETICO 
FIALA 3 G SOLUZIONE 50% 
AIC (base 10): 030458018/G - AIC (base 32): 0X1J52 
ACQUA BORICA 
3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030480012/G - AIC (base 32): OX1L3D 
ALCOOL SAPONATO 


SOLUZIONE 100 G 
AIC (base 10): 030463018/G - AIC (base 32): 0X1P1B 


SOLUZIONE 250 G 
AIC (base 10): 030463020/G - AIC (base 32): OX1P1D 


SOLUZIONE 1 L 
AIC (base 10): 030463032/G - AIC (base 32): OX1P1S 
ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO 
30 COMPRESSE 120 ” 250 MG 
AIC (base 10): 030464010/G - AIC (base 32): 0X1Q0B 
ALTEA 


TISANA G 50 
AIC (base 10): 030561017/G - AIC (base 32): OXANRT 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 030561029/G - AIC (base 32): OX4NS5 
AMIDO GLICEROLATO 


GEL TUBO G 30 
AIC (base 10): 030466015/G - AIC (base 32): OX1RYZ 


GEL BARATTOLO KG 1 
AIC (base 10): 030466027/G - AIC (base 32): OX1RZC 
AMINOFILLINA 
10 SUPPOSTE 300 MG 
AIC (base 10): 030468019/G - AIC (base 32): OX1TXM 
ANICE 


TISANA G 50 
AIC (base 10): 030559013/G - AIC (base 32): OX4LT5 


TISANA G 100 
AIG (base 10): 030559025/G - AIC (base 32): OX4LTK 
ANTISCOTTATURA 


UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030469011/G - AIC (base 32): OX1UWM 


CIS pera 
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ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030472017/G - AIC (base 32): OX1XUK 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030472029/G - AIC (base 32): OX1XUX 
ASSENZIO 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 030562019/G - AIC (base 32): OX4PR3 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 030562021/G - AIC (base 32): OX4PR5 
BETULLA 


TISANA G 50 
AIC (base 10): 030565016/G - AIC (base 32): OX4SNS 


TISANA G 100 
AIC (base 10): 030565028/G - AIC (base 32): OX4SP4 
BLU DI METILENE 
SOLUZIONE 1% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030473019/G - AIC (base 32): OX1YTV 
CAMOMILLA 


TISANA G 50 
AIC (base 10): 030566018/G - AIC (base 32): OX4TN2 


TISANA G 100 
AIC (base 10): 030566020/G - AIC (base 32): OX4TN4 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 100 
AIC (base 10): 030475014/G - AIC (base 32): 0X20S6 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030475026/G - AIC (base 32): OX20SL 
CANFOSALICILICA 
CREMA TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030477018/G - AIC (base 32): 0X22QU 
CARBONE COMPOSTO 
20 COMPRESSE 
AIC (base 10): 030478010/G - AIC {base 32): 0X23PU 
CENTAUREA 


TISANA G 50 
AIG {base 10): 030567010/G - AIC (base 32): OX4UM2 


TISANA G 100 
AIC (base 10): 030567022/G - AIC {base 32): OX4UMG 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030479012/G - AIC (base 32): 0X24P4 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 


4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 ARANCIA 
AIC (base 10): 030511012/G - AIC (base 32): 0X33X4 


4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 LIMONE 
AIC (base 10): 030511024/G - AIC (base 32): OX33XJ 
COTONE EMOSTATICO 
FLACONE 2,5 G 
AIC (base 10): 030480014/G - AIC (base 32): 0X25NG 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE G 20 
AIC (base 10): 030482018/G - AIC (base 32): 0X27M2 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 
GOCCE 1,5% 20 ML 
AIC (base 10): 030483010/G - AIC (base 32): 0X28L2 
SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
AIC (base 10): 030483022/G - AIC (base 32): 0X28LG 


DIMENIDRINATO 
15 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030485015/G - AIC (base 32): 0OX2BJR 
EOSINA 
SOLUZIONE 1% G 50 
AIC (base 10): 030486017/G - AIC (base 32): 0X2CJ1 


SOLUZIONE 1% G 100 
AIC (base 10): 030486029/G - AIC (base 32): 0X2CJF 


SOLUZIONE 2% G 50 
AIC (base 10): 030486031/G - AIC (base 32): 0X2CJH 


SOLUZIONE 2% G 100 
AIC (base 10): 030486043/G - AIC (base 32): OX2CJV 
FENILBUTAZONE 
10 SUPPOSTE 250 MG 
AIC (base 10): 030488011/G - AIC (base 32): OX2FGC 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 030489013/G - AIC (base 32): OX2GFP 
FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 030494013/G - AIC (base 32): OX2M9X 
GENGIVARIO 
SOLUZIONE 20 G 
AIC (base 10): 030495016/G - AIC (base 32): OX2N98 
GENZIANA 


TISANA G 50 
AIC (base 10): 030568012/G - AIC (base 32): OX4VLD 


TISANA G 100 
AIC (base 10): 030568024/G - AIC (base 32): OX4VLS 
GLICERINA FENICA 
SOLUZIONE 1% 10G 
AIC (base 10): 030496018/G - AIC (base 32): OX2P8L 
GLICEROLO 


6 SUPPOSTE 750 MG , 
AIC (base 10): 030497010/G - AIC (base 32): 0X2Q7L 


6 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 030497022/G - AIC (base 32): 0X207Y 


12 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 030497034/G - AIC (base 32): 0X2Q08B 


18 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 030497046/G - AIC (base 32): 0X208Q 


6 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030497059/G - AIC (base 32): 0X2Q093 


12 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030497061/G - AIC (base 32): 0X2Q95 


18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030497073/G - AIC (base 32): 0X2Q9K 


6 MICROCLISMI 3 ML 
AIC (base 10): 030497085/G - AIC (base 32): 0X2Q9X 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


€ MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 030505010/G - AIC (base 32): OX2Y1L 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 030505022/G - AIC (base 32): OX2Y1Y 


6 MICROGLISMI 9 G 
AIC (base 10): 030505034/G - AIC (base 32): 0X2Y2B 
GRAMIGNA 


TISANA G 50 
AIC (base 10): 030569014/G - AIC (base 32): 0X4WKQ 
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TISANA G 100 
AIC (base 10): 030569026/G - AIC (base 32): OX4WL2 
IODIO 
SOLUZIONE ALCOOLICA ”1” FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030506012/G - AIC (base 32): OX2Z0W 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 030506024/G - AIC (base 32): 0X2Z18 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 50 ML. 
AIC (base 10): 030508036/G - AIC (base 32): OX2Z1N 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE1 L 
AIC (base 10): 030506048/G - AIC (base 32): 0X2Z20 


SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 030506051/G - AIC (base 32): 0X2Z23 
ITTIOLO 
10% UNGUENTO G 30 
AIC (base 10): 030508016/G - AIC (base 32): OX30ZJ 


10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 030508028/G - AIC (base 32): OX30ZW 


20% UNGUENTO G 30 
AIC (base 10): 030508030/G - AIC (base 32): OX30ZY 
20% UNGUENTO 1000 G 
AIC (base 10): 030508042/G - AIC (base 32): 0X310B 
LASSATIVI VEGETALI 
20 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030510010/G - AIC (base 32): 0X32XU 
LITIO CARBONATO 
50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 030513016/G - AIC (base 32): 0X35VS 
MELISSA 


TISANA G 50 
AIC (base 10): 030570016/G - AIC (base 32): 0X4XKO0 


TISANA G 100 
AIC (base 10): 030570028/G - AIC (base 32): 0OX4XKD 
MERBROMINA 


2% FLACONE ML 30 
AIC (base 10): 030514018/G - AIC (base 32): 0X36V2 


2% FLACONE ML 50 
AIC (base 10): 030514020/G - AIC (base 32): 0X36V4 


2% FLACONE ML 500 
AIC (base 10): 030514032/G - AIC (base 32): 0OX36VJ 


2% FLACONE L 1 
AIC (base 10): 030514044/G - AIC (base 32): OX36VW 
MIELE ROSATO 


SOLUZIONE G 25 
AIC (base 10): 030516013/G - AIC (base 32): OX38TF 


SOLUZIONE G 60 
AIC (base 10): 030516025/G - AIC (base 32): OX38TT 
ODONTALGICHE 
GOCCE 4 G 
AIC (base 10): 030517015/G - AIC (base 32): 0X39SR 
OLIO CANFORATO 


SOLUZIONE 10% G 100 
AIC (base 10): 030519019/G - AIC (base 32): 0OX3CRC 


SOLUZIONE 10% L 1 
AIC (base 10): 030519021/G - AIC (base 32): OX3CRF 
OLIO DI RICINO 
10 CAPSULE G 1 
AIC (base 10): 030520011/G - AIC (base 32): 0X3DQC 
20 CAPSULE G 1 
AIC (base 10): 030520023/G - AIC (base 32): 0X3DQR 


OLIO GOMENOLATO 


SOLUZIONE 1% FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 030522015/G - AIC (base 32): OX3GNZ 


SOLUZIONE 2% FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 030522027/G - AIC (base 32): 0X3GPC 
PARACETAMOLO0 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030524019/G - AIC (base 32): 0OX3JMM 


10 SUPPOSTE 400 MG 
AIC (base 10): 030524021/G - AIC (base 32): OX3JMP 
“PASTA DI LASSAR 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030526014/G - AIC (base 32): OX3LKY 


FLACONE 1000 G 
AIC (base 10): 030526026/G - AIC (base 32): OX3LLB 
POLIGALA E NARCEINA 
SCIROPPO 150 G 
AIC (base 10): 030527016/G - AIC (base 32): 0X3MK8 
POTASSIO PERMANGANATO 
10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030528018/G - AIC (base 32): OX3NJL 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 030530012/G - AIC (base 32): 0X3Q0GW 
PROPIFENAZONE 
10 SUPPOSTE 350 MG 
AIC {base 10): 030531014/G - AIC (base 32): 0X3RG6 
RINOBALSAMICHE 
GOCCE 20 G 
AIC (base 10): 030532016/G - AIC (base 32): 0OX3SFJ 
SALICILICO 


2% UNGUENTO 50 G 
AIC (base 10): 030533018/G - AIC (base 32): OX3TDU 


2% UNGUENTO KG 1 
AIC (base 10): 030533020/G - AIC (base 32): OX3TDW 


5% UNGUENTO G 50 
AIC (base 10): 030533032/G - AIC (base 32): OX3TF8 


5% UNGUENTO KG 1 
AIC (base 10): 030533044/G - AIC (base 32): OX3TFN 


10% UNGUENTO G 50 
AIC (base 10): 030533057/G - AIC (base 32): OX3TG1 


10% UNGUENTO KG 1 
AIC (base 10): 030533069/G - AIC {base 32): OX3TGF 
SAMBUCO 
TISANA 50 G 
AIC (base 10): 030538019/G - AIC (base 32): OX3Y93 
TISANA 100 G 
AIC (base 10): 030538021/G - AIC (base 32): 0X3Y95 
SENNA 
TISANA G 50 
AIC (base 10): 030571018/G - AIC (base 32): OX4YJB 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 030571020/G - AIC (base 32): OX4YJD 
SODIO BICARBONATO 
50 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030534010/G - AIC (base 32): 0X3UCU 
SOLFO ALCALINO 


UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030535013/G - AIC (base 32): 0X3VC5 


Be I pere 
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SOLFO SALICILICO 
UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030536015/G - AIC (base 32): 0OX3WBH 


TALCO MENTOLATO 


RANIERI RA 
100 G 


POLVEREI% 
AIC (base 10): 030574014/G - AIC (base 32)>0X51FY 
TARASSACO 


TISANA 50 G ° 
AIC (base 10): 030540013/G - AIC (base 32): 0X407F 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 030540025/G - AIC (base 32): 0OX407T 
TETRACAINA CLORIDRATO 
6 SUPPOSTE 15 MG 
AIC (base 10): 030576019/G - AIC (base 32): 0X53DM 
‘TIGLIO 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 030542017/G - AIC (base 32): 0X4261 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 030542029/G - AIC (base 32): 0X426F 
TIMO 
TISANA 50 G 
AIC (base 10): 030544011/G - AIC {base 32): 0X444C 
TISANA 100 G 
AIC (base 10): 030544023/G - AIC (base 32): 0X444R 
VALERIANA 


TISANA G 50 
AIC (base 10): 030572010/G - AIC (base 32): OX4ZHB 


TISANA G 100 
AIC (base 10): 030572022/G - AIC (base 32): OX4ZHQ 


ESTRATTO SECCO 20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
AIC (base 10): 030572034/G - AIC (base 32): OX4Z42 
VASELINA BORICA 


UNGUENTO 3% 30 G 
AIC {base 10): 030582011/G - AIC (base 32): 0X597V 


UNG 1 KG 
AIC (base 10): 030582023/G - AIC (base 32): 0X5987 


ZINCO OSSIDO 
UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030584015/G - AIC (base 32): 0OX5C6H 
UNGUENTO 1 KG 
AIC (base 10): 030584027/G - AIC (base 32): OX5C6V 


FARMAC BESIDIAE SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA 


Codice fiscale: 01385970783 


C/DA IMPERATORE - ZONA INDUSTRIALE - 87043 BISIGNANO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 

FIALA 1000 ML 

AIC (base 10): 031392018/G - AIC (base 32): OXYO8L 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031392020/G - AIC (base 32): OXYOBN 
FIALA 250 ML 

AIC (base 10): 031392032/G - AIC (base 32): OXY090 
FIALA 100 ML 

AIC (base 10): 031392044/G - AIC (base 32): OXYO09D 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031392057/G - AIC (base 32): OXYO9T 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031392069/G - AIC (base 32): OXYOB5 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031392071/G - AIC (base 32): OXYOB7 


FRUTTOSIO 

5% FIALA 1000 ML 

AIC (base 10): 031394012/G - AIC (base 32): OXY26W 
5% FIALA 500 ML 

AIC (base 10): 031394024/G - AIC (base 32): 0XY278 
5% FIALA 250 ML 

AIC (base 10): 031394036/G - AIC (base 32): OXY27N 
5% FIALA 100 ML 

AIC (base 10): 031394048/G - AIC (base 32): 0XY280 
5% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031394051/G - AIC (base 32): 0XY283 
10% FIALA 1000 ML 

AIC (base 10): 031394063/G - AIC (base 32): 0OXY28H 
10% FIALA 500 ML 

AIC (base 10): 031394075/G - AIC (base 32): OXY28V 
10% FIALA 250 ML 

AIC (base 10): 031394087/G - AIC (base 32): 0XY297 
10% FIALA 100 ML 

AIC (base 10): 031394099/G - AIC (base 32): 0XY29M 
10% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031394101/G - AIC (base 32): 0XY29P 
20% FIALA 1000 ML 

AIC (base 10): 031394113/G - AIC (base 32): 0XY2B1 
20% FIALA 500 ML 

AIC (base 10): 031394125/G - AIC (base 32): OXY2BF 
20% FIALA 250 ML 

AIC (base 10): 031394137/G - AIC (base 32): OXY2BT 
20% FIALA 100 ML 

AIC (base 10): 031394149/G - AIC (base 32): 0XY2C5 
20% FIALA 10 ML 

AIC {base 10): 031394152/G - AIC (base 32): 0XY2C8 


GLUCOSIO 

5% FIALA 1000 ML 

AIC (base 10): 031395015/G - AIC (base 32): 0XY367 
5% FIALA 500 ML 

AIC (base 10): 031395027/G - AIC (base 32): 0XY36M 
5% FIALA 250 ML 

AIC (base 10): 031395039/G - AIC (base 32): OXY36Z 
5% FIALA 100 ML ° 

AIC (base 10): 031395041/G - AIC (base 32): 0XY371 
5% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031395054/G - AIC (base 32): 0XY37G 
5% FIALA 5 ML 

AIG (base 10): 031395066/G - AIC (base 32): 0XY37U 
10% FIALA 1000 ML 

AIC (base 10): 031395078/G - AIC (base 32): 0XY386 
10% FIALA 500 ML. 

AIC {base 10): 031395080/G - AIC (base 32): 0XY388 
10% FIALA 250 ML 

AIC (base 10): 031395092/G - AIC (base 32): OXY38N 
10% FIALA 100 ML 

AIC (base 10): 031395104/G - AIC (base 32): 0XY390 
10% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031395116/G - AIC (base 32): 0XY39D 
10% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031395128/G - AIC (base 32): 0XY39S 
20% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031395130/G - AIC (base 32): 0OXY39U 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031395142/G - AIC {base 32): OXY3B6 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031395155/G - AIC (base 32): OXY3BM 


20% FIALA 100 ML 
AIC (base 10): 031395167/G - AIC (base 32): OXY3BZ 
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20% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031395179/G - AIC (base 32): OXY3CC 


33% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031395181/G - AIC {base 32): OXY3CF 
33% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031395193/G - AIC (base 32): OXY3CT 
33% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031395205/G - AIC (base 32): OXY3DS5 
33% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031395217/G - AIC (base 32): OXY3DK 


33% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031395229/G - AIC (base 32): OXY3DX 


33% FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 031395231/G - AIC (base 32): OXY3DZ 


50% FIALA 1000 ML 
AIC (base 10): 031395243/G - AIC (base 32): OXY3FC 


50% FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 031395256/G - AIC (base 32): OXY3FS 


50% FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 031395268/G - AIC (base 32): 0XY3G4 


50% FIALA 100 ML 
AIC (base 10): 031395270/G - AIC (base 32): OXY3G6 


50% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031395282/G - AIC (base 32): OXY3GL 
SODIO CLORURO 


0,9% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031396017/G - AIC (base 32): 0XY45K 


0,9% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031396029/G - AIC (base 32): OXY45X 


0,9% FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 031396031/G - AIC {base 32): OXY45Z 


0,9% FIALA 100 ML 
AIC (base 10): 031396043/G - AIC (base 32): 0XY46C 


0,9% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031396056/G - AIC (base 32): 0XY46S 


0,9% FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 031396068/G - AIC (base 32): 0XY474 


0,9% FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 031396070/G - AIC (base 32): 0XY476 


FARMACEUTICI ECOBI SAS 
Codice fiscale: 00420050108 
VIA ENRICO BAZZANO, 26 - 16019 RONCO SCRIVIA 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030252011/G - AIC (base 32): OWVEZC 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030252023/G - AIC (base 32): OWVEZR 
ACIDO ASCORBICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030253013/G - AIC (base 32): OWV7YP 
ACIDO NALIDIXICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030254015/G - AIC (base 32): OWVBXZ 
ALLOPURINOLO 
50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030255018/G - AIC (base 32): OWVIXB 
ALLUMINIO IDROSSIDO 


30 COMPRESSE 500 MG 
AIC {base 10): 030256010/G - AIC (base 32): OWVBWB 


ATROPINA SOLFATO 
20 COMPRESSE 0,25 MG 
AIC (base 10): 030257012/G - AIC (base 32): OWVCVN 
BETAMETASONE DIPROPIONATO 
CREMA 0,05% TUBO 30 G 
AIC {base 10): 030258014/G - AIC (base 32): OWVDUY 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030259016/G - AIC (base 32): OWVFU8 
DESAMETASONE 
10 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 030260018/G - AIC (base 32): OWVGTL 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
AIC (base 10): 030261010/G - AIC (base 32): OWVHSL 


20 COMPRESSE 7,65 MG 
AIC (base 10): 030261022/G - AIC (base 32): OWVHSY 


GOCCE 1,5% 20 ML 
AIC (base 10): 030261034/G - AIC (base 32): OWVHTB 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030262012/G - AIC (base 32): OWVIRW 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030263014/G - AIC (base 32): OWVKR6 


20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030263026/G - AIC (base 32): OWVKRL 
FENILBUTAZONE 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030264016/G - AIC (base 32): 0OWVLQJ 


10 SUPPOSTE 250 MG 
AIC (base 10): 030264028/G - AIC (base 32): OWVLOW 
FUROSEMIDE 
30 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030266011/G - AIC (base 32): OWVNNV 
IDROCORTISONE ACETATO 
CREMA 1% 30 G 
AIC {base 10): 030267013/G - AIC (base 32): OWVPNS 
ISONIAZIDE 
50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030268015/G - AIC (base 32): 0OWVQMH 
LIDOCAINA CLORIDRATO 
CREMA 2% 30 G 
AIC (base 10): 030269017/G - AIC (base 32): OWVRLT 
METRONIDAZOLO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030270019/G - AIC (base 32): OWVSL3 
PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030271011/G - AIC (base 32): OWVTK3 


ELISIR 2,5% 100 ML 
AIC (base 10): 030271023/G - AIC (base 32): 0WVTKH 


10 SUPPOSTE 400 MG 
AIC (base 10): 030271035/G - AIC (base 32): OWVTKV 
PROMETAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030272013/G - AIC (base 32): OWVUJF 


BOI; (aes 
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É 2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 030272025/G - AIC (base 32): OWVUJIT 
SOLFATO FERROSO 


30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC {base 10). 030265019/G - AIC (bassa 32): OWVMPV 
SULFADIAZINA 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030273015/G - AIC (base 32): OWVVHR 
VITAMINE COMPLESSO B 


30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030274017/G - AIC (base 32): OWVWHI 


FARMACEUTICI GELLINI APRILIA SPA 
Codice fiscale: 00078140597 
VIA NETTUNENSE KM. 20,300 - 04011 APRILIA 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030994014/G - AIC (base 32): OXKVLY 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030994026/G - AIC (base 32): OXKVMB 
ACIDO ASCORBICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030995017/G - AIC (base 32): OXKWL9 
ALLUMINIO IDROSSIDO 
30 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030896019/G - AIC (base 32): OXKXKM 
ALOPERIDOLO 


16 COMPRESSE 1 MG 
AIC (base 10): 030998013/G - AIC (base 32): OXKZHX 


20 COMPRESSE 1 MG 
AIC (base 10): 030998025/G - AIC (base 32): OXKZJ9 


16 COMPRESSE 2 MG 
AIC (base 10): 030998037/G - AIC (base 32): OXKZJP 


20 COMPRESSE 2 MG 
AIC (base 10): 030998049/G - AIC (base 32): OXKZK1 
DESAMETASONE 


8 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 030999015/G - AIC (base 32): 0XL0H7 


10 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 030999027/G - AIC (base 32): OXLOHM 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 


16 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 031000019/G - AIC (base 32): OXL1GM 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 031000021/G - AIC (base 32): OXL1GP 
ISONIAZIDE 
50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 031001011/G - AIC (base 32): OXL2FM 
SOLFADIMETOSSINA 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031003015/G - AiC {base 32): 0XL4D7 
SOLFATO FERROSO 
30 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030997011/G - AIC (base 32): OXKYJM 
SULFADIAZINA 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031002013/G - AIC (base 32): 0XL3DX 


VITAMINE COMPLESSO B 


30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 031004017/G - AIC (base 32): 0XL5CK 


FARMACEUTICI SEMPIO 
Codice fiscale: SMPRLA21S25C004P 
VIA BIXIO, 1 - 21040 CARNAGO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


1FALA 1ML 
AIC {base 10): 030961015/G - AIC (base 32): OXJVCR 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030961027/G - AIC (base 32): OXJVD3 


3 ML 
AIC (base 10): 030961039/G - AIC (base 32): OXJVDH 


FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 030961041/G - AIC (base 32): OXJVDK 


10 ML 
AIC (base 10): 030961054/G - AIC (base 32): OXJVDY 


FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030961066/G - AIC (base 32): OXJVFB 


FIALA 50 ML 
AIC (base 10): 030961078/G - AIC (base 32): OXJVFQ 


FARMED SAS 
Codice fiscale: 01070430150 
VIA C. COLOMBO, 82 - 20036 MEDA 


ACQUA BORICA 
3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031059013/G - AIC (base 32): OXMV25 
ARGENTO PROTEINATO 
0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031061017/G - AIC (base 32): OXMXOT 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 100 
AIC (base 10): 031062019/G - AIC (base 32): OXMY03 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031062021/G - AIC (base 32): OXMYO05 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 


GUSTO ARANCIA 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 
AIC (base 10): 031074014/G - AIC (base 32): OXN9QY 


GUSTO LIMONE 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 
AIC (base 10): 031074026/G - AIC (base 32): OXN9RB 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE G 20 
AIC (base 10): 031064013/G - AIC (base 32): OXMZYF 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 031087010/G - AIC (base 32): OXN2W2 
FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE G 20 
AIC (base 10): 031068012/G - AIC (base 32): OXN3VD 
GLICEROLO 


6 SUPPOSTE 1500 MG 

AIC (base 10): 031069014/G - AIC (base 32): OXN4UQ 
12 SUPPOSTE 1500 MG 

AIC (base 10): 031069026/G - AIC {base 32): OXN4V2 


18 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 031069038/G - AIC (base 32): OXN4VG 
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6 SUPPOSTE 2500 MG 

AIC (base 10): 031069040/G - AIC (base 32): OXN4VJ 
12 SUPPOSTE 2500 MG 

AIC (base 10): 031069053/G - AIC (base 32): OXN4VX 
18 SUPPOSTE 2500 MG 

AIC (base 10): 031069085/G - AIC (base 32): OXN4W9 


GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 
6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 031070016/G - AIC (base 32): OXN5U0 
6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 031070028/G - AIC (base 32): OXN5UD 
6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 031070030/G - AIC (base 32): OXNSUG 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML 
AIC {base 10): 031071018/G - AIC (base 32): OXN6TB 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031071020/G - AIC (base 32): OXN6TD 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031071032/G - AIC (base 32): OXN6TS 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 1 L 
AIC (base 10): 031071044/G - AIC (base 32): OXN6U4 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”1l” FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031071057/G - AIC (base 32): OXN6UK 
ITTIOLO 


10% UNGUENTO G 30 
AIC (base 10): 031073012/G - AIC (base 32): OXN&RN 


10% UNGUENTO G 200 , 
AiC (base 10): 031073024/G - AIC (base 32): OXN8S0 


10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031073036/G - AIC (base 32): OXN8&SD 
MERBROMINA 


2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 031075017/G - AIC (base 32): OXNBQ9 


2% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031075029/G - AIC (base 32): OXNBQP 


2% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031075031/G - AIC (base 32): OXNBQR 


2% FLACONE 1L 
AIC (base 10): 031075043/G - AIC (base 32): OXNBR3 
MIELE ROSATO ° 


SOLUZIONE G 25 
AIC (base 10): 031077011/G - AIC (base 32): OXNDNM 


SOLUZIONE G 60 
AIC (base 10): 031077023/G - AIC (base 32): OXNDNZ 
OLIO CANFORATO 


SOLUZIONE 10% G 100 
AIC (base 10): 031078013/G - AIC (base 32): OXNFMX 


SOLUZIONE 10% L 1 
AIC (base 10): 031078025/G - AIC (base 32): OXNFN9 
OLIO DI RICINO 
10 CAPSULE G1 
AIC (base 10): 031080017/G - AIC (base 32): OXNHLK 
OLIO GOMENOLATO 


SOLUZIONE 1% FLACONE G 20 
AIC (base 10): 031081019/G - AIC (base 32): OXNJKV 


SOLUZIONE 2% FLACONE G 20 
AIC (base 10): 031081021/G - AIC (base 32): OXNJUKX 


PROMETAZINA 


2% CREMA G 30 
AIC (base 10): 031082011/G - AIC (base 32): OXNKJV 


TALCO MENTOLATO 
POLVERE 1% G 100 
AIC (base 10): 031083013/G - AIC (base 32): OXNLJS 
VASELINA BORICA 


UNGUENTO 3% G 30 
AIC (base 10): 031085018/G - AIC (base 32): OXNNGU 


UNGUENTO 3% KG 1 
AIC (base 10): 031085020/G - AIC (base 32): OXNNGW 
ZINCO OSSIDO 


UNGUENTO G 30 

AIC {base 10): 031087012/G - AIC (base 32): OXNQF4 
UNGUENTO KG 1 

AIC (base 10): 031087024/G - AIC (base 32): OXNQFJ 


FARVE SRL- LABORATORIO FARMACEUTICO VENETO 


Codice fiscale: 00203450242 
VIA BRENTA, 26 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA 


ACQUA BORICA 


3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031012014/G - AIC (base 32): OXLF5G 


3% FLACONE 1000 ML 
AIC {base 10): 031012026/G - AIC (base 32): OXLFSU 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 031013016/G - AIC (base 32): 0XLG4S 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE1000 ML 
AIC (base 10): 031013028/G - AIC (base 32): 0XLG54 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 
50 VASETTI 4 COMPRESSE 
AIC (base 10): 031014020/G - AIC (base 32): 0XLH44 
FOSFATO SODICO ACIDO 


CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 031015011/G - AIC (base 32): 0XLJ33 


CLISMA 30 FLACONI 120 ML 
AIC (base 10): 031015023/G - AIC (base 32): OXLJSH 
GLICEROLO 


6 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 031016013/G - AIC (base 32): OXLK2F 


12 SUPPOSTE 750 MG 

AIC (base 10): 031016025/G - AIC (base 32): OXLK2T 
6 SUPPOSTE 1500 MG 

AIC (base 10): 031016037/G - AIC (base 32): 0XLK35 
12 SUPPOSTE 1500 MG 

AIC (base 10): 031016049/G - AIC (base 32): OXLK3K 


18 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 031016052/G - AIC (base 32): OXLK3N 


6 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 031016064/G - AIC (base 32): 0XLK40 


12 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 031016076/G - AIC (base 32): OXLK4D 


18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 031016088/G - AIC (base 32): OXLK4S 


SUPPOSTE SACCHETTO X 120 CONFETTI 
AIC (base 10): 031016090/G - AIC (base 32): OXLK4U 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 
6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 031016102/G - AIC (base 32): 0XLK56 
9 MICROCLISMI3 G 
AIC (base 10): 031016114/G - AIC (base 32): OXLKSL 
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6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 031016126/G - AIC (base 32): OXLKS5Y 


9 MICROCLISM 98 G 
AIC (base 10): 031016138/G - AIC {base 32): OXLK6B 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 0310168140/G - AIC (base 32): OXLK6D 


9 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 031016153/G - AIC (base 32): OXLK6T 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOLICA "1" FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 031017015/G - AIC (base 32): OXLL1R 


SOLUZIONE ALCOLICA "1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031017027/G - AIC (base 32): 0XLL23 


LIEVITO DI BIRRA 


150 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 031018017/G - AIC (base 32): OXLM11 


OLIO CANFORATO 


FLACONE 100 G 
AIC {base 10): 031019019/G - AIC (base 32): OXLNOC 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031019021/G - AIC (base 32): OXLNOF 


OLIO DI RICINO 


10 CAPSULE 1G 
AIC (base 10): 031020011/G - AIC (base 32): OXLNZC 


FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI S.P.A. 
Codice fiscale: 00112720198 
VIA CREMA, 8 - 26020 PALAZZO PIGNANO 


SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA 1500 ML 
AIC (base 10): 030042016/G - AIC (base 32): OWNTXO 


SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 030042028/G - AIC (base 32): OWNTXD 


SACCA 2500 ML 
AIC (base 10): 030042030/G - AIC (base 32): OWNTXG 


SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030042042/G - AiC (base 32): OWNTXU 


GALDERMA ITALIA S.P.A. 
Codice fiscale: 01539990349 
VIA ROMA, 108 - PLAZZO CD/1 - 20060 CASSINA DÈ PECCHI 


ERITROMICINA 
2% LOZINE FLACONE 40 ML 
AIC (base 10): 029560036/G - AIC (base 32): 0W6374 


2% LOZIONE FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029560048/G - AIC (base 32): 0W637J 


GALENICA SENESE S.R.L. 
Codice fiscale: 00050110527 
VIA CASSIA NORD, 3 - 53014 MONTERONI D'ARBIA 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 

FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 029824012/G - AIC (base 32): 0WG50D 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 029824024/G - AIC (base 32): 0WG50S 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 029824036/G - AIC (base 32): 0WG514 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 029824048/G - AIC (base 32): 0WGS1J 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029824051/G - AIC (base 32) 


FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 0298240863/G - AIC (base 32) 
FLACONE 50 ML ù 

AIC (base 10): 029824075/G - AIC (base 32) 
FLACONE 100 ML. 


AIC (base 10): 029824087/G - AIC (base 32): 


FLACONE 250 ML 


AIC (base 10): 029824099/G - AIC (base 32): 


FLACONE 500 ML 


AIC (base 10): 029824101/G - AIC (base 32): 


FLACONE 1000 ML. 


AIC (base 10): 029824113/G » AIC (base 32): 


SACCA 50 ML 


AIC (base 10): 029824125/G - AIC (base 32): 


SACCA 100 ML 


AIC (base 10): 029824137/G - AIC (base 32): 


SACCA 250 ML 


AIC (base 10): 029824149/G - AIC (base 32): 


SACCA 500 ML 


AIC (base 10): 029824152/G - AIC (base 32): 


SACCA 1000 ML 


AIC (base 10): 029824184/G - AIC (base 32): 


PER IRRIGAZIONI SACCA 1000 ML 


AIC (base 10): 029824176/G - AIC (base 32): 


PER IRRIGAZIONE SACCA 2000 ML 


AIC (base 10): 029824188/G - AIC (base 32): 


PER IRRIGAZIONE SACCA 3000 ML 


AIC (base 10): 029824120/G - AIC (base 32): 


PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 


AIC (base 10). 029824202/G - AIC (base 32). 


PER IRRIGAZIONI SACCA 6000 ML 


AIC (base 10): 029824214/G - AIC (base 32): 


PER IRRIGAZIONI SACCA 10000 ML 


AIC (base 10): 029824226/G - AIC (base 32): 


ALOPERIDOLO 
FIALA 1 ML 2 MG/ML 


AIC (base 10): 029826017/G - AIC (base 32): 


AMINOFILLINA 
FIALA 10 ML 240 MG/10 ML 


AIC (base 10): 029827019/G - AIC (base 32): 


AMMONIO CLORURO 
FIALA 10 ML 3 MEQ/ML 


AIC (base 10): 029828011/G - AIC (base 32): 


0,89% FLACONE 50 ML 


AIC (base 10): 029828023/G - AIC (base 32): 


0,89% FLACONE 100 ML 


AIC (base 10): 029828035/G - AIC (base 32): 


0,89% FLACONE 250 ML 


AIC (base 10): 029828047/G - AIC (base 32): 


0,89% FLACONE 500 ML 


AIC (base 10): 029828050/G - AIC (base 32): 


0,89% FLACONE 1000 ML 


AIC (base 10): 029828062/G - AIC (base 32): 


ATROPINA SOLFATO 
FIALA 1 ML 0,5 MG/ML 


AIC (base 10): 029829013/G - AIC (base 32): 


FIALA 1 ML 1 MG/ML 


AIC (base 10): 029829025/G - AIC (base 32): 
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1 0WGS1Z 


1 0WG52C 
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0WGSSW 
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OWG7YC 
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0WGBXR 


OWGBY3 


O0WG8YH 


OWGBYL 


OWGBYY 


0WGIWP 


OWGIX1 


4-11-1995 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CALCIO CLORURO 


FIALA 10 ML 0,5 MEQ/ML 
AIC (base 10): 029830015/G - AIC (base 32): OWGBVZ 


FIALA 10 ML 1G/10 ML 
AIC (base 10): 029830027/G - AIC (base 32): ONGBWC 
CALCIO E MAGNESIO CLORURO 
FIALA 10 ML 1 MEQ/10 ML 
AIC (base 10): 029831017/G - AIC (base 32): OWGCV9 
CALCIO GLUCONATO 


10% FIALA10 ML 
AIC (base 10): 029832019/G - AIC (base 32): OWGDUM 


10% FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 029832021/G - AIC (base 32): OWGDUP 
CHININA CLORIDRATO 
FIALA 2 ML 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029833011/G - AIC (base 32): OWGFTM 
DOPAMINA CLORIDRATO 


FIALA 2 ML 10 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029834013/G - AIC (base 32): OWGGSX 


FIALA 10 ML 50 MG/10 ML 
AIC (base 10): 029834025/G - AIC (base 32): OWGGT9 
EFEDRINA CLORIDRATO 


FIALA 1 ML 10 MG/ML 
AIC (base 10): 029835016/G - AIC {base 32): OWGHS8 


FIALA 1 ML 25 MG/ML 
AIC (base 10): 029835028/G - AIC (base 32): OWGHSN 
ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO 


"1" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029836018/G - AIC (base 32): OWGIRL 


"I" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029836020/G - AIC (base 32): OWGIRN 


"1" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029836032/G - AIC (base 32): 0OWGJSO 


"1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029836044/G - AIC (base 32): 0OWGJSD 


"I" SACCA 100 ML 
AIC {base 10): 029836057/G - AIC (base 32): OWGJST 


"I" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029836069/G - AIC (base 32}: OWGUTS5 


"1" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029836071/G - AIC (base 32): OWGUT7 


"1" SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029836083/G - AIC (base 32): OWGITM 


"Il" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029836095/G - AIC (base 32): OWGUTZ 


"Il” FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029836107/G - AIC (base 32): OWGJUC 


"Il” FLACONE 500 ML : 
AIC (base 10): 029836119/G - AIC (base 32): OWGJUR 


"Il" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029836121/G - AIC (base 32): OWGJUT 


"ll" SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029836133/G - AIC (base 32): OWGUVS5 


"Il" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029836145/G - AIC (base 32): OWGJVK 


"Il" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029836158/G - AIC (base 32): OWGIVY 


"Il" SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029836160/G - AIC (base 32): OWGJWO 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 


ELE 


nh = 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029837010/G - AIC (base 32): OWGKQL 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029837022/G - AIC (base 32): OWGKQY 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029837034/G - AIC (base 32): OWGKRB 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029837046/G - AIC (base 32): OWGKRQ 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029837059/G - AIC (base 32): OWGKS3 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029837061/G - AIC (base 32): OWGKS5 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029837073/G - AIC (base 32): OWGKSK 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029837085/G - AIC (base 32): OWGKSX 


GLUCONATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029839014/G - AIC (base 32): OWGMP6 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029839026/G - AIC (base 32): OWGMPL 


FLACONE 500 ML 
AIC {base 10): 029839038/G - AIC (base 32): OWGMPY 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029839040/G - AIC (base 32): 0OWGMQ0 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029839053/G - AIC (base 32): OWGMQF 


SACCA 250 ML 
AIC {base 10): 029839065/G - AIC (base 32): ONGMOT 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029839077/G - AIC (base 32): OWGMRS5 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029839089/G - AIC (base 32): OWGMRK 


E SODIO GLUCONATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029840016/G - AIC (base 32): OWGNNJ 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029840028/G - AIC (base 32): OWGNNW 


FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029840030/G - AIC (base 32): OWGNNY 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029840042/G - AIC (base 32): OWGNPB 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029840055/G - AIC (base 32): OWGNPR 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029840067/G - AIC (base 32): 0OWGNQ3 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029840079/G:- AIC (base 32): OWGNQOH 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029840081/G - AIC (base 32): OWGNOK 


TTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029841018/G - AIC (base 32): 0OWGPMU 


FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029841020/G - AIC (base 32): ONGPMW 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029841032/G - AIC (base 32): OWGPN8 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029841044/G - AIC (base 32): OWGPNN 
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SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029841057/G - AIC (base 32): OWGPPI1 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029841069/G - AIC (base 32): OWGPPF 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029841071/G - AIC (base 32): OWGPPH 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029841083/G - AIC (base 32): OWGPPV 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029842010/G - AIC (base 32): OWGQLU 


FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029842022/G - AIC (base 32): 0OWGQM6 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029842034/G - AIC (base 32): OWGQML 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029842046/G - AIC (base 32): ONGOMY 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029842059/G - AIC (base 32): OWGONC 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029842061/G - AIC (base 82): OWGONF 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029843012/G - AIC (base 32): OWGRL4 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029843024/G - AIC (base 32): OWGRLJ 
FLACONE 500 ML. _ 

AIC (base 10): 029843036/G - AIC (base 32): OWGRLW 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029843048/G - AIC (base 32): OWGRM8 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029843051/G - AIC (base 32): OWGRMC 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029843063/G - AIC (base 32): OWGRMA 
SACCA 500 ML, 

AIC (base 10): 029843075/G - AIC (base 32): OWGRN3 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029843087/G - AIC (base 32): OWGRNH 
FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029843099/G - AIC (base 32): OWGRNV 
SACCA 50 ML 

AIC {base 10): 029843101/G - AIC (base 32): OWGRNX 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029844014/G - AIC (base 32): OWGSKG 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029844026/G - AIC (base 32): OWGSKU 
10% FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 029844038/G - AIC (base 22): OWGSL6 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029844040/G - AIC (base 32): OWGSL8 
10% SACCA 100 ML 

AIC {base 10): 029844053/G - AIC (base 32): OWGSLP 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029844065/G - AIC (base 32): OWGSMI1 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029844077/G - AIC (base 32): OWGSMF 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029844089/G - AIC (base 32): OWGSMT 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


FLACONE 50 ML. 
AIC (base 10): 029845017/G - AIC (base 32): OWGTUT 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029845029/G - AIC (base 32): OWGTK5 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029845031/G - AIC (base 32): OWGTK7 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029845043/G - AIC (base'32): OWGTKM 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029845056/G - AIC (base 32): OWGTLO 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029845068/G - AIC (base 32): OWGTLD 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029845070/G - AIC (base 32): OWGTLG 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029845082/G - AIC (base 32): OWGTLU 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029845094/G - AIC (base 32): ONGTM6 
SACCA 1000 ML ‘ 

AIC (base 10): 029845106/G - AIC (base 32): OVGTML 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


= 


"I" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029846019/G - AIC‘(base 32): OWGUJ3 
"1" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10). 029846021/G - AIC (base 32): OWGUJ5 
"1" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029848033/G - AIC (base 32): OWGUJK 
"1" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029846045/G - AIC (base 32): OWGUJIX 
"1" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029846058/G - AIC (base 32): OWGUKB 
"1" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029846060/G - AIC (base 32). OWGUKD 
"1" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029846072/G - AIC (base.32): OWGUKS 
"I" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029846084/G - AIC (base 32): OWGUL4 
"I" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029846096/G - AIC (base 32): OWGULJ 
"1" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029846108/G - AIC (base 32): OWGULW 
"ll" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029846110/G - AIC (base 32): OWGULY 
"I" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029846122/G - AIC (base 32): ONGUMB 
"Il" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029846134/G - AIC (base 32): ONGUMQ 
"Il" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029846146/G - AIC (base 32): OWGUN2 
"11" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029846159/G - AIC (base 32): OWGUNH 
"Il" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029846161/G - AIC (base 32): OWGUNK 
"ll" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029846173/G - AIC (base 32): ONGUNX 
"Il" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029846185/G - AIC (base 32): OWGUP9 
"Il" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029846197/G - AIC (base 32): OWGUPP 
"Il" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029846209/G - AIC (base 32): OWGUOQ1 
"Ill" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029846211/G - AIC (base 32): OWGUQ3 


"Ill" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029846223/G - AIC (base 32): OWGUOH 
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"Ill" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029846235/G - AIC (base 32): 0WGUOV 
"Il" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029846247/G - AIC (base 32): OWGUR7 
"III" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029846250/G - AIC (base 32): OWGURB 
"Ill" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029846262/G - AIC (base 32): OWGUROQ 
"Ill" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029846274/G - AIC (base 32): OWGUS2 
"Ili” SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029846286/G - AIC (base 32): OWGUSG 
"Ii" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029846298/G - AIC (base 32): OWGUSU 
"ill" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029846300/G - AIC (base 32): OWGUSW 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 

"Ill" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031266012/G - AIC (base 32): OXUS6W 
Ill” FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031266024/G - AIC (base 32): 0XU578 
"Ill" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031266036/G - AIC (base 32): OXUS7N 
"Ill" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031266048/G - AIC (base 32): 0XUSB0 
"Ill" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031266051/G - AIC (base 32): 0XU583 
"Ill” SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031266063/G - AIC (base 32): OXUS8H 
“Ill” SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031286075/G - AIC (base 32): OXU58V 
“Ill” SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031266087/G - AIC (base 32): 0XU597 

FRUTTOSIO 

5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029847011/G - AIC (base 32): OWNGVH3 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029847023/G - AIC (base 32): OWGVHH 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029847035/G - AIC (base 32): ONGVHV 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029847047/G - AIC (base 32): OWGVU7 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029847050/G - AIC (base 32): OWGVJB 
5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029847062/G - AIC (base 32): OWGVJO 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029847074/G - AIC (base 32): OWGVK2 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029847086/G - AIC (base 32): OWGVKG 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029847098/G - AIC (base 32): ONGVKU 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029847100/G - AIC (base 32): OWGVKW 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029847112/G - AIC (base 32): OWGVL8 
10% FLACONI 100 ML 

AIC (base 10): 029847124/G - AIC (base 32): OWGVLN 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029847136/G - AIC (base 32): OWGVMO 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029847148/G - AIC (base 32): OWGVMD 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029847151/G - AIC {base 32): OWGVMH 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 029847163/G - AIC (base 32): 0OWGVMV 


10% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029847175/G - AIC (base 32): OWGVN7 


10% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029847187/G - AIC (base 32): OWGVNM 


10% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029847199/G - AIC (base 32): OWGVNZ 


10% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029847201/G - AIC (base 32): OWGVPI1 


20% FLACONE 50 ML . 
AIC (base 10): 029847213/G - AIC (base 32): OWGVPF 


20% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029847225/G - AIC (base 32): OWGVPT 


20% FLACONE 250 ML. 
AIC (base 10): 029847237/G - AIC (base 32): OWGVOQS 


20% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029847249/G - AIC (base 32): OWGVOK 


20% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029847252/G - AIC (base 32): OWGVON 


20% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 029847264/G - AIC (base 32): OWGVRO 


20% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029847276/G - AIC (base 32): OWGVRD 


20% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029847288/G - AIC (base 32): OWGVRS 


20% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029847290/G - AIC (base 32): OWGVRU 


20% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029847302/G - AIC (base 32): OWGVS6 
FUROSEMIDE 
FIALA 2 ML 20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029848013/G - AIC (base 32): 0OWGWGF 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


10% " 0,9% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029849015/G - AIC (base 32): OWGXFR 


10% " 0,9% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029849027/G - AIC (base 32): OWGXG3 


10% ” 0,9% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029849039/G - AIC (base 32): OWGXGH 


10% ” 0,9% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029849041/G - AIC (base 32): 0OWGXGK 
GLICINA 
1,5% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 031268016/G - AIC (base 32): 0XU75J 
1,5% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 031268028/G - AIC (base 32): 0XU75W 
GLICINA CON MANNITOLO 


1% ” 1% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 029850017/G - AIC (base 32): 0OWGYF1 


1% ”" 1% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 029850029/G - AIC (base 32): OWGYFF 

GLUCOSIO 

5% FIALE10 ML 

AIC (base 10): 029863014/G - AIC (base 32): 0WHC36 
5% FIALE20 ML 

AIC (base 10): 029863026/G - AIC (base 32): OWHC3L 
5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029863038/G - AIC (base 32): OWHC3Y 


5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029863040/G - AIC (base 32): 0OWHC40 
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5% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029863053/G - AIC (base 32): 0WHC4F 


5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029863065/G - AIC (base 32): OWHC4T 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029863077/G - AIC (base 32): 0WHC55 
5% SACCA 50 ML 

AIC {base 10): 029863089/G - AIC (base 32): OWHCS5K 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029863091/G - AIC (base 32): OWHCSM 


5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029863103/G - AIC (base 32): 0OWHCSZ 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029863115/G - AIC (base 32): 0WHC6C 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029863127/G - AIC (base 32): 0WHC6R 
10% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 029863139/G - AIC (base 32): 0WHC73 
10% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 029863141/G - AIC (base 32): 0WHC75 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029863154/G - AIC (base 32): OWHC7L 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029863166/G - AIC (base 32): OWHC7Y 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029863178/G - AIC (base 32): 0OWHC8B 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029863180/G - AIC (base 32): OWHC8D 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029863192/G - AIC (base 32): 0WHC8S 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029863204/G - AIC (base 32): OWHC94 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029863216/G - AIC (base 32): OWHC9J 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029863228/G - AIC (base 32): OWHC9IW 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029863230/G - AiC (base 32): OWHCIY 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029863242/G - AIC (base 32): OWHCBB 
20% FIALE10 ML 

AIC (base 10): 029863255/G - AIC (base 32): OWHCBR 
20% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029863267/G - AIC (base 32): 0OWHCC3 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029863279/G - AIC (base 32): OWHCCH 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029863281/G - AIC (base 32): OWHCCK 
20% FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 029863293/G - AIC (base 32): OWHCCX 
20% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029863305/G - AIC (base 32): 0OWHCDS 
20% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029863317/G - AIC (base 32): OWHCDP 
20% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029863329/G - AIC (base 32). OWHCF1 
20% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029863331/G - AIC (base 32): OWHCF3 
20% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029863343/G - AIC (base 32): OWHCFH 
20% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029863356/G - AIC (base 32): OWHCFW 
30% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029863368/G - AIC (base 32): OWHCG8 
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— 64 — 


30% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029863370/G - AIC (base 32): 


30% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029863382/G - AIC (base 32): 


30% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029863394/G - AIC (base 32): 


30% FLACONE 1090 ML 
AIC {base 10): 029863406/G - AIC (base 32): 


30% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 029863418/G - AIC (base 32): 


30% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029863420/G - AIC (base 32): 


30% SACCA 250 ML 


AIC (base 10)’ 029863432/G - AIC (base 32): 


30% SACCA 500 ML 


AIC (base 10): 029863444/G - AIC (base 32): 


30% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029863457/G - AIC (base 32): 


33% FIALE5 ML 
AIC (base 10): 029863469/G - AIC (base 22): 


33% FIALE10 ML 


AIC (base 10): 029863471/G - AIC (base 32): 


93% FLACONE 50 ML 


AIC (base 10): 029863483/G - AIC (base 32): 


33% FLACONE 100 ML 


AIC (base 10): 029863495/G - AIC (base 32): 


33% FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 029863507/G - AIC (base 32): 


33% FLACONE 250 ML 


AIC (base 10): 029863519/G - AIC (base 32): 


33% FLACONE 500 ML 


AIC (base 10): 029863521/G - AIC (base 32): 


33% FLACONE 1000 ML 


AIC (base 10): 029863533/G - AIC (base 32): 


33% SACCA 50 ML 


AIC (base 10): 029863545/G - AIC (base 32): 


33% SACCA 100 ML 


AIC (base 10): 029863558/G - AIC (base 32): 


33% SACCA 200 ML 


AIC (base 10): 029863560/G - AIC (base 32): 


33% SACCA 250 ML 


AIC (base 10): 029863572/G - AIC {base 32): 


33% SACCA 500 ML 


AIC (base 10): 029863584/G - AIC (base 32): 


33% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029863596/G - AIC (base 32): 
50% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029863608/G - AIC (base 32): 
50% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029863610/G - AIC (base 32): 
50% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029863622/G - AIC {base 32): 
50% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029863634/G - AIC (base 32): 
50% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029863646/G - AIC (base 32): 
50% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029863659/G - AIC (base 32): 
50% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029863661/G - AIC (base 32): 
50% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029863673/G - AIC (base 32): 


50% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029863685/G - AIC {base 32): 
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OWHCGB 


OWHCGQ 


OWHCH2 


OWHCHG 


OWHCHU 


OWHCHW 


0WHCJ8 


OWHCJN 


OWHCK1 


OWHCKF 


O0WHCKH 


O0WHCKV 


OWHCL7 


OWHCLM 


OWHCLZ 


OWHCMI1 


OWHCMF 


OWHCMT 


OWHCN6 


OWHCN8 


OWHCNN 


OWHCPO 


OWHCPD 


OWHCPS 


OWHCPU 


OWHCQ6 


O0WHCQL 


O0WHCQOY 


OWHCRC 


OWHCRF 


OWHCRT 


OWHCS5 
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50% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029883697/G - AIC (base 32): OWHCSK 


50% SACCA 1500 ML 
AIC (base 10): 029863709/G - AIC (base 32): OWHCSX 


70% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 029863711/G - AIC (base 32): OWHCSZ 


70% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029863723/G - AIC (base 32): OWHCTC 


70% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029863735/G - AIC (base 32): OWHCTR 


70% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029863747/G - AIC (base 32): OWHCU3 


70% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029863750/G - AIC (base 32): OWHCU6 


70% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 029863762/G - AIC (base 32): OWHCUL 


70% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029863774/G - AIC (base 32): OWHCUY 


70% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029863786/G - AIC (base 32): OWHCVB 


70% SACCA 500 ML 
AIC {base 10): 029863798/G - AIC (base 32): OWHCVQ 


70% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029863800/G - AIC (base 32): OWHCVS 


70% SACCA 1500 ML 
AIC (base 10): 029863812/G - AIC (base 32): OWHCW4 
GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"1" SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 029853013/G - AIC (base 32): OWH1BP 


"1" SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029853025/G - AIC (base 32): OWHI1C1 


"1" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029853037/G - AIC (base 32): OWH1CF 


"{" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029853049/G - AIC (base 32): OWH1CT 


"i" SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029853052/G - AIC (base 32): OWH1CW 


"I" FLACONI 50 ML 
AIC (base 10): 029853064/G - AIC (base 32): 0WH1D8 


"I"FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 029853076/G - AIC (base 32): OWH1IDN 


"I"FLACONI 250 ML 
AIG (base 10): 029853088/G - AIC (base 32): OWH1FO 


"1" FLACONI 500 ML 
AIC (base 10): 029853090/G - AIC (base 32): 0OWH1F2 


"I° FLACONI 1000 ML 
AIC (base 10): 029853102/G - AIC (base 32): OWHIFG 


"Il" SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 029853114/G - AIC (base 32): OWHIFU 


"Il" SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029853126/G - AIC (base 32): 0WH1G6 


"Il" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029853138/G - AIC (base 32): OWH1GL 


"il" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029853140/G - AIC (base 32): OWH1GN 


"11" SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029853153/G - AIC (base 32): OWH1H1 


"it" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 029853165/G - AIC (base 32): OWH1HF 


"II" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029853177/G - AIC (base 32): OWHIHT 


"11" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029853189/G - AIC (base 32): 0WH1J5 


S.O.G.U. p.In. 258 - S 


Serie generale - n. 258 
"II" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029853191/G - AIC (base 32): 0WH1J7 
"II" FLACONE 1000 ML 


AIC (base 10): 029853203/G - AIC (base 32): 0OWH1JM 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


cui bia 


"I° SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029854015/G - AIC (base 32): 0WH29Z 
"I" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029854027/G - AIC (base 32): 0WH2BC 
"I" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029854039/G - AIC (base 32): 0WH2BR 
"I" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029854041/G - AIC (base 32): 0WH2BT 
"I" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029854054/G - AIC (base 32): 0OWH2C6 
"I" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029854066/G - AIC (base 32): 0WH2CL 
"I" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029854078/G - AIC (base 32): OWH2CY 
"I" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029854080/G - AIC (base 32): 0WH2DO 
"I" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029854092/G - AIC (base 32): 0WH2DD 
"I" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029854104/G - AIC (base 32): 0WH2DS 
Il” SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029854116/G - AIC (base 32): OWH2F4 
"Il" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029854128/G - AIC (base 32): OWH2FJ 


"Il" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029854130/G - AIC (base 32): 0WH2FL 


"II° SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029854142/G - AIC (base 32): 0OWH2FY 
"II" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029854155/G - AIC (base 32): 0WH2GC 
"II" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029854167/G - AIC (base 32): 0OWH2GR 


"II" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029854179/G - AIC (base 32): 0WH2H3 


"II" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029854181/G - AIC (base 32): 0OWH2H5 


"Wi" FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 029854193/G - AIC (base 32): 0WH2HK 
"Il!" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029854205/G - AIC (base 32): OWH2HX 
"Ill" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029854217/G - AIC (base 32): 0WH2J9 
"Ill" SACCA 100 ML 

AIC (base 10). 029854229/G - AIC (base 32): 0WH2JP 
"Ill" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029854231/G - AIC (base 32): 0WH2JR 
"Il" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029854243/G - AIC (base 32): 0WH2K3 
"Ill" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029854256/G - AIC (base 32): OWH2KJ 
"Ill" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029854268/G - AIC (base 32): OWH2KW 
"II" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029854270/G - AIC (base 32): OWH2KY 
"ill” FLACONE 250 ML, 

AIC (base 10); 029854282/G - AIC (base 32): 0OWH2LB 


"il" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029854294/G - AIC (base 32): 0WH2LQ 


4-11-1995 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


"I{l" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029854308/G - AIC (base 32): 0WH2M2 


ISOPRENALINA CLORIDRATO 
0,2MG/1ML FIALA 
AIC (base 10): 029855018/G - AIC (base 32): 0WH39B 
LIDOCAINA CLORIDRATO 
FIALA 5 ML 50 MG/5 ML 
AIC (base 10): 029856010/G - AIC (base 32): 0WH48B 
FIALA 10 ML 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 029856022/G - AIC (base 32): 0VWH48Q 
MAGNESIO SOLFATO 
FIALA 10 ML 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 029857012/G - AIC (base 32): 0WHS57N 


FIALA 10 ML 2 G/10 ML 
AIC (base 10): 029857024/G - AIC (base 32): 0WH580 


FIALA 10 ML 2,5 G/10 ML 
AIC (base 10): 029857036/G - AIC (base 32): 0WH58D 


MANNITOLO , 

5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029866011/G - AIC (base 32): OWHGOV 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029866023/G - AIC (base 32): 0OWHG17 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029866035/G - AIC (base 32): OWHG1M 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029866047/G - AIC (base 32): OWHGIZ 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029866050/G - AIC (base 32): 0OWHG22 
5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029866062/G - AIC (base 32): 0OWHG2G 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029866074/G - AIC (base 32): 0WHG2U 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029866086/G - AIC (base 32): 0OWHG36 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029866098/G - AIC (base 32): OWHGSL 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029866100/G - AIC (base 32): OWHGS3N 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029866112/G - AIC (base 32): 0WHG40 
10% FLACONE 100 ML. 

AIC (base 10): 029866124/G - AIC (base 32): 0OWHG4D 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029866136/G - AIC (base 32): 0OWHG4S 
10% FLACORIE 500 ML 

AIC (base 10): 029866148/G - AIC (base 32): 0WHG54 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029866151/G - AIC (base 32): OWHG57 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029866163/G - AIC (base 32): OWHG5M 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029866175/G - AIC (base 32): OWHGS5Z 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029868187/G - AIC (base 32): OWHG6C 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029866199/G - AIC (base 32): OWHG6R 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (baso 10): 029866201/G - AIC (base 32): OWHGST 
18% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029866213/G - AIC (base 32): 0WHG75 
18% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029866225/G - AIC (base 32): 0WHG7K 


18% FLACONE 250 ML. 
AIC (base 10): 029866237/G - AIC (base 32): 0WHG7X 


18% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029866249/G - AIC (base 32): 0WHG89 


18% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029866252/G - AIC (base 32): 0WHG8D 


18% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 029866264/G - AIC (base 32): 0WHG8S 


18% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029866276/G - AIC (base 32): 0WHG94 


18% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029866288/G - AIC (base 32): 0OWHGSJ 


18% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029866290/G - AIC (base 32): OWHGOL 


18% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029868302/G - AIC (base 32): 0OWHGIY 
MANNITOLO E SODIO CLORURO 


5% " 0,45% FLACONE 100 ML. 
AIC (base 10): 029865019/G - AIC (base 32): 0OWHF1V 


5% " 0,45% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029865021/G - AIC (base 32): 0OWHF1X 


5% ” 0,45% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029865033/G - AIC (base 32): 0WHF29 


5% ” 0,45% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029865045/G - AIC (base 32): OWHF2P 


5% " 0,45% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029865058/G - AIC (base 32): 0WHF32 


5% ” 0,45% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029865080/G - AIC (base 32): 0OWHF34 


5% ” 0,45% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029865072/G - AIC (base 32): 0OWHF3J 


5% ” 0,45% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029865084/G - AIC (base 32): OWHF3W 
MANNITOLO E SORBITOLO 


0,54% " 2,7% SACCHE 3000 ML 
AIC (base 10): 029864016/G - AIC (base 32): 0WHD2J 


0,54% ” 2,7% SACCHE 5000 ML 
AIC (base 10): 029864028/G - AIC (base 32): 0WHD2W 
NALOXONE 


FIALA 2 ML 0,04 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029858014/G - AIC (base 32): 0WHES6Y 


FIALA 1 ML 0,4 MG/ML 
AIC (base 10): 029858026/G - AIC (base 32): 0WH67B 
PAPAVERINA CLORIDRATO 


0 MG/2 ML FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 029859016/G - AIC (base 32): 0WH768 


50 MG/3 ML FIALA 3 ML 
AIC (base 10): 029859028/G - AIC (base 32): 0WH76N 
POTASSIO ACETATO 
FIALA 10 ML 3 MEQ/ML 
AIC (base 10): 029880018/G - AIC (base 32): 0OWH85L 
POTASSIO CLORURO 


FIALA 10 ML 3 MEQO/ML 
AIC (base 10): 029861010/G - AIC (base 32): 0OWH94L 


FIALA 10 ML 2 MEQ/ML 
AIC (base 10): 029861022/G - AIC (base 32): 0OWH94Y 
POTASSIO FOSFATO 


FIALA 10 ML 2 MEQ/ML 
AIC (base 10): 029862012/G - AIC (base 32): 0OWHB3W 


rh 
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RINGER 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029867013/G - AIC (base 32): OWHHOS 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029867025/G - AIC (base 32): OWHHOK 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029867037/G - AIC (base 32): OWHHOX 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029867049/G - AIC {base 32): 0WHH19 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029867052/G - AIC (base 32): OWHH1D 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029867084/G - AIC (base 32): 0OWHH1S 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029867076/G - AIC (base 32): OWHH24 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029867088/G - AIC (base 32): 0OWHH24 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029867090/G - AIC (base 32}: OWHH2L 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029867102/G - AIC (base 32): OWHH2Y 


RINGER ACETATO 
FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 029868015/G - AIC (base 32): OWHHZH 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029868027/G - AIC (base 32): OWHHZV 


FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029868039/G - AIC (base 32): 0WHJ07 
FLACONE 500 ML ; 

AIC (base 10): 029868041/G - AIC (base 32): 0WHJ09 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029868054/G - AIC (base 32): 0WHJ0Q 


SACCA 50 ML ‘ 

AIC (base 10): 029868066/G - AIC (base 32): 0WHJ12 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029868078/G - AIC (base 32): 0WHJ1G 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029868080/G - AIC (base 32): OWHJ1J 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029868092/G - AIC (base 32): OWHJ1W 


SACCA 1000 ML — 

AIC (base 10): 029868104/G - AC (base 32): 0WHJ28 

RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 

FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031269018/G - AIC (base 32): OXUS4U 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031269020/G - AIC (base 32): OXUS4W 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031269032/G - AIC (base 32): 0XU858 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031269044/G - AIC (base 32): OXUSSN 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031269057/G - AIC (base 32): OXU861 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031269069/G - AIC (base 32): OXU86F 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031269071/G - AIC (base 32): OXU86H 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031269083/G - AIC (base 32): OXUB6V 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031269095/G - AIC (base 32): 0XU877 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031269107/G - AIC (base 32): OXU87M 


RINGER CON GLUCOSIO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029869017/G - AIC (base 32): OWHJYT 
FLACONE 100 ML 

AIC {base 10): 029869029/G - AIC (base 32): 0WHJZ5 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029869031/G - AIC (base 32): OWHJZ7 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029869043/G - AIC (base 32): OWHJZM 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029869058/G - AIC (base 32): OWHK00 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 022889088/G - AIC (base 32): OWHKOD 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029869070/G - AIC (base 32): OWHKOG 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029869082/G - AIC {base 32): OWHKOU 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029869094/G - AIC (base 32): 0WHK16 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029869108/G - AIC (base 32): OWHK1L 


RINGER LATTATO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029870019/G - AIC (base 32): OWHKY3 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029870021/G - AIC (base 32): OWHKYS5 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029870033/G - AIC (base 32): OWHKYK 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029870045/G - AIC (base 32): OWHKYX 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029870058/G - AIC (base 32): OWHKZB 
SACCA 50 MI. 

AIC (base 10): 029870080/G - AIC (base 32): OWHKZD 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029870072/G - AIC (base 32): OWHKZS 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029870084/G - AIC (base 32): OWHL04 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029870098/G - AIC (base 32): OWHLOJ 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029870108/G - AIC (base 32): OWHLOW 


RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 


— 67- 


FLACONE 50 ML. 

AIC (basa 10): 031270010/G - AIC (base 32): OXU93U 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031270022/G - AIC (base 32): 0XU946 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031270034/G - AIC (base 32): OXU94L 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031270046/G - AIC (base 32): OXU94Y 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031270059/G - AIC {base 32): 0OXU95C 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 0312700861/G - AIC (base 32): OXU95F 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031270073/G - AIC (base 32): OXU9ST 
SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 031270085/G - AIC (base 32); 0XU965 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031270097/G - AIC (base 32): 0XU96K 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031270109/G - AIC (base 32): OXU96X 
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SODIO ACETATO 


3 MEQ/ML FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029871011/G - AIC (base 32): OWHLX3 


SODIO BICARBONATO 


1,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029872013/G - AIC (base 32): OWHMWF 
1,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029872025/G - AIC (base 32): OVWHMWT 
1,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029872037/G - AIC (base 32): OWHMX5 
1,4% FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 029872049/G - AIC (base 32): OWHMXK 
1,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029872052/G - AIC (base 32): ONHMXN 
1,4% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029872064/G - AIC (base 32): OWHMYO 
1,4% SACCHE 100 ML 

AIC (base 10): 029872076/G - AIC (base 32): OWHMYD 
1,4% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029872088/G - AIC (base 32): OWHMYS 
1,4% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029872090/G - AIC (base 32): OWHMYU 
1,4% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029872102/G - AIC (base 32): OWHMZ6 
5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029872114/G - AIC (base 32): OWHMZL 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029872126/G - AIC {base 32): OWHMZY 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029872138/G - AIC (base 32): OWHNOB 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029872140/G - AIC {base 32): OWHNOD 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029872153/G - AIC (base 32): OWHNOT 
5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029872165/G - AIC (base 32) OWHN15 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029872177/G - AIC (base 32): OWHN1K 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029872189/G - AIC (base 32): OWHN1X 
5% SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 029872191/G - AIC (base 32): OWHNI1Z 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029872203/G - AIC (base 32): OWHN2C 
7,5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029872215/G - AIC {base 32): OWHN2R 
7,5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029872227/G - AIC (base 32): OWHN33 
7,5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029872239/G - AIC (base 32): OWHN3H 
7,5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029872241/G - AIC (base 32): OWHN3K 
7,5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029872254/G - AIC (base 32): OWHNS3Y 
7,5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029872266/G - AIC (base 32): OWHN4B 
7,5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029872278/G - AIC (base 32): OWHN4Q 
7,5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029872280/G - AIC (base 32): OWHN4S 
7,5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029872292/G - AIC (base 32): 0OWHN54 
7,5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029872304/G - AIC (base 32): OWHNSJ 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


8,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029872316/G - AIC (base 32): OWHNSW 
8,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029872328/G - AIC (base 32): OWHN68 
8,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029872330/G - AIC (base 32): OWHN6B 
8,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029872342/G - AIC (base 32): OWHN6Q 
8,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029872355/G - AIC (base 32): OWHN73 
8,4% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029872367/G - AIC (base 32): OWHN7H 
8,4% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029872379/G - AIC (base 32): OWHN7V 
8,4% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029872381/G - AIC (base 32): OWHN7X 
8,4% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029872393/G - AIC (base 32): OWHN89 
8,4% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029872405/G - AIC (base 32): OWHNSP 
FIALA 10 ML 1 MEQ/ML 

AIC (base 10): 029872417/G - AIC (base 32): OWHN91 


SODIO CITRATO 


FIALA 1 ML 38 MG/ML 

AIC (base 10): 029873015/G - AIC (base 32): OWHNVA 
FIALA 10 ML 380 MG/10 ML 

AIC {base 10): 029873027/G - AIC (base 32): OWHNW3 


SODIO CLORURO 


svga 


0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 029874017/G - AIC (base 32): OWHPVI1 
0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 029874029/G - AIC (base 32): OWHPVF 
0,9% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029874031/G - AIC (base 32): OWHPVH 
0,9% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029874043/G - AIC (base 32): OWHPVV 
0,9% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029874056/G - AIC (base 32): OWHPW8 
0,9% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029874068/G - AIC (base 32): OWHPWN 
0,9% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 028874070/G - AIC (base 32): ONHPWQ 
0,9% SACCHE 50 ML 

AIC (base 10): 029874082/G - AIC (base 32): OWHPX2 
0,9% SACCHE 100 ML ! 

AIC (base 10): 029874094/G - AIC (base 32): OWHPXG 
0,9% SACCHE 250 ML 

AIC (base 10): 029874108/G - AIC (base 32): OWHPXU 
0,9% SACCHE 500 ML 

AIC (base 10): 029874118/G - AIC (base 32): OWHPY6 
0,9% SACCHE 1000 ML 

AIC (base 10): 029874120/G - AIC (base 32): OWHPY8 
0,9% SACCHE 2000 ML 

AIC (base 10): 029874132/G - AIC (base 32): OWHPYN 
3% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029874144/G - AIC (base 32): OWHPZO 
3% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029874157/G - AIC (base 32): OWHPZF 
3% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029874169/G - AIC (base 32): OWHPZT 
3% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029874171/G - AIC (base 32): OWHPZV 
3% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029874183/G - AIC (base 32): OWHQ07 
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3% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029874195/G - AIC (base 32): OWHQOM 
3% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029874207/G - AIC (base 32): OWHQOZ 
3% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029874219/G - AIC (base 32): ONHQ1C 
3% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029874221/G - AIC (base 32): OWHQ1F 
3% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029874233/G - AIC (base 32): ONHQIT 
3% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 029874245/G - AIC (base 32): OWHQ25 
5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029874258/G - AIC (base 32): OWHQ2L 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029874260/G - AIC (base 32): OWHQ2N 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029874272/G - AIC (base 32): OWHQ30 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029874284/G - AIC (base 32): OWHQ3D 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029874296/G - AIC (base 32): OWHQ3S 
5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029874308/G - AIC (base 32): OWHQ44 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029874310/G - AIC (base 32): OWHQ46 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029874322/G - AIC (base 32): OWHQ4L 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029874334/G - AIC (base 32): OWHQ4Y 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029874346/G - AIC (base 32): 0WHQ5B 
5% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 029874359/G - AIC (base 32): OWHQ5R 
0,9% FIALA 2 ML 18 MG/2 ML 

AIC (base 10): 029874361/G - AIC (base 32): OWHOST 
0,9% FIALA 5 ML 45 MG/5 ML 

AIC (base 10): 029874373/G - AIC (base 32): OWHQ65 
0,9% FIALA 10 ML 90 MG/10 ML 

AIC (base 10): 029874385/G - AIC (base 32): OWHQ6K 
0,9% FIALA 20 ML 180 MG/20 ML 

AIC (base 10): 029874397/G - AIC (base 32): OWHQ6X 
FIALA 10 ML 20 MEQ/10 ML 

AIC (base 10): 029874409/G - AIC (base 32): 0OWHQ79 
FIALA 10 ML 3 MEQ/ML 

AIC (base 10): 029874411/G - AIC (base 32): OWHQ7C 


SODIO EDETATO 


FIALA 5 ML 0,5 MG/5 ML 
AIC (base 10): 029875010/G - AIC (base 32): OWHQU2 


FIALA 10 ML 2 G/10 ML 
AIC (base 10): 029875022/G - AIC (base 32): OWHQUG 


SODIO LATTATO 


1,87% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 029876012/G - AIC (base 32): OWHRTD 


1,87% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029876024/G - AIC (base 32): OWHRTS 


1,87% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029876036/G - AIC (base 32): OWHRU4 


1,87% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029876048/G - AIC (base 32): OWHRUJ 


1,87% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029876051/G - AIC (base 32): OWHRUM 
1,87% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029876083/G - AIC (base 32): OWHRUZ 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1,87% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029876075/G - AIC (base 32): OWHRVC 
1,87% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 029876087/G - AIC (base 32): OWHRVR 
1,87% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029876099/G - AIC (base 32): OWHRW3 
1,87% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029876101/G - AIC (base 32): OWHRWS 
11,2% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 029876113/G - AIC (base 32): OWHRWK 
11,2% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 029876125/G - AIC (base 32): OWHRWX 
11,2% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 029876137/G - AIC (base 32): OWHRX9 
11,2% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029876149/G - AIC (base 32): OWHRXP 
11,2% FLACONE 1000 ML ) 

AIC (base 10): 029876152/G - AIC (base 32): OWHRXS 
11,2% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 029876164/G - AIC (base 32): OWHRY4 
11,2% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 029876176/G - AIC (base 32): OWHRYJ 
11,2% SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 029876188/G - AIC (base 32): OWHRYW 
11,2% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 029876190/G - AIC (base 32): OWHRYY 
11,2% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 029876202/G - AIC (base 32): OWHRZB 


SOLUZIONE CARDIOPLEGICA 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMCDIA- 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI 


ST THOMAS ”11” FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029877014/G - AIC (base 32): 0WHSSQ 


LISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA RIGIDA 2800 ML 
AIC (base 10): 031440011/G - AIC (base 32): OXZH4C 


SACCA RIGIDA 3000 ML 
AIC (base 10): 031440023/G - AIC (base 32): OXZH4R 


SACCA RIGIDA 3500 ML 
AIC (base 10): 031440035/G - AIC (base 32): OXZH53 


SACCA RIGIDA 4000 ML 
AIC (base 10): 031440047/G - AIC (base 32): OXZH5H 


SACCA RIGIDA 5000 ML 
AIC (base 10): 031440050/G - AIC (base 32): OXZHS5L 


SACCA RIGIDA 5430 ML 
AIC (base 10): 031440062/G - AIC (base 32): OXZH5Y 


SACCA RIGIDA 6000 ML 
AIC (base 10): 031440074/G - AIC (base 32): OXZH6B 


SACCA RIGIDA 8000 ML 
AIC (base 10): 03144Q086/G - AIC (base 32): OXZH6Q 


SACCA RIGIDA 10000 ML 
AIC (base 10): 031440098/G - AIC (base 32): 0XZH72 


(RANGE F.U.N.) 
SACCA RIGIDA 2800”10700 ML 

AIC (base 10): 031453018/G - AIC (base 32): OXZVUU 
SACCA RIGIDA 3000”10700 ML 

AIC (base 10): 031453020/G - AIC (base 32): OXZVUW 
SACCA RIGIDA 3500”10700 ML 

AIC (base 10): 031453032/G - AIC (base 32): OXZVV8 
SACCA RIGIDA 5000”"10000 ML 

AIC (base 10): 031453044/G - AIC (base 32): OXZVVN 
SACCA RIGIDA 5430”10000 ML 

AIC (base 10): 031453057/G - AIC (base 32): OXZVWi 
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SACCA RIGIDA 6000”10000 ML 
AIC (base 10): 031453069/G - AIC (base 32): OXZVWF 


SACCA RIGIDA 5000"8000 ML 

AIC (base 10): 031453071/G - AIC (base 32): OXZVWH 
SACCA RIGIDA 6000”8000 ML 

AIC (base 10). 031453083/G - AIC (base 32): OXZVWV 
SACCA RIGIDA 10000"8000 ML 

AIC (base 10): 031453095/G - AIC (base 32): OXZVX7 
SACCA RIGIDA 5000"6000 ML 

AIC {base 10): 031453107/G - AIC (basa 32): OXZVXM 
SACCA RIGIDA 6000"6000 ML 

AIC (base 10): 031453119/G - AiC (base 32): OXZVXZ 


SACCA RIGIDA 10000"8000 ML 
AIC (base 10): 031453121/G - AIC (base 32): OXZVY1 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI 

F.U.N) 
SACCA RIGIDA 5000 ML 

AIC (base 10): 031451014/G - AIC (base 32): OXZTW6 
SACCA RIGIDA 6000 ML 

AIC (base 10): 031 451026/G - AIC (base 32): OXZTWL 
SACCA RIGIDA 8000 ML 

AIC (base 10): 031451038/G - AIC (base 32): OXZTWY 
SACCA RIGIDA 10000 ML 

AIC (base 10): 031451040/G - AIC (base 32): OXZTX0 
SACCA RIGIDA 10700 ML 

AIC (base 10): 031451053/G - AIC (base 32): OXZTXF 
SACCA RIGIDA 10800 ML 

AIC (base 10): 031451065/G - AIC (base 32): OXZTXT 
SACCA RIGIDA 11500 ML 

AIC (base 10): 031451077/G - AIC (base 32): OXZTYS5 


SACCA RIGIDA 11800 ML 
AIC {bass 10): 031451089/G - AIC (base 32): OXZTYK 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N)) 
SACCA RIGIDA 5000 ML 

AIC (base 10): 031459011/G - AIC (base 32): 0Y0103 
SACCA RIGIDA 6000 ML. 

AIC (base 10): 031459023/G - AIC (base 32): OYO1QH 
SACCA RIGIDA 8000 ML 

AIC (base 10): 031452035/G - AIC (base 32): OYO1OV 
SACCA RIGIDA 10000 ML 

AIC (base 10); 031459047/G - AIC (base 32): 0Y01R7 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031478011/G - AIC (base 32): OYON7V 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031478023/G - AIC (base 32): OYON87 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031478035/G - AIC (base 32): OYON8M 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 
SACCA RIGIDA 2800 ML 

AIC (base 10): 031449010/G - AIC (base 32): OXZRXL 
SACCA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031449022/G - AIC (base 32): OXZAXY 
SACCA RIGIDA 3500 ML 

AIC (base 10): 031449034/G - AIC (base 32): OXZRYB 
SACCA RIGIDA 4000 ML 

AIC (base 10): 031449046/G - AIC (base 32): OXZRYQ 
SACCA RIGIDA 5000 ML 

AIC (base 10): 031449059/G - AIC (base 32): OXZRZ3 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


(RANGE 


SACCA RIGIDA 5430 ML 
AIC (base 10): 031449081/G - AIC (base 32): OXZRZ5 


SACCA RIGIDA 6000 ML 
AIC (base 10): 031449073/G - AIC (base 32): OXZAZK 


SACCA RIGIDA 8000 ML 
AIC {base 10): 031449085/G - AIC (base 32) OXZRZX 
SACCA RIGIDA 10000 ML 
AIC {base 10): 031449097/G - AiC (base 32): 0XZS09 
SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031485016/G - AIC (base 32): OYOV2S 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031485028/G - AIC (base 32): OYOV34 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031485030/G - AIC (base 32): OYOV36 
SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031481017/G - AIC (base 32): OYORST 


SACCA PLASTICA FLESS'BILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031481029/G - AIC (base 32): OYOR65 
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031487010/G - AIC (base 32): OYOX12 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031487022/G - AIC (base 32): OYOX1G 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031487034/G - AIC (base 32): OYOX1U 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031487048/G - AIC (base 32): 0YOX26 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031487059/G - AIC (base 32): OYOX2M 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031487081/G - AIC (base 32): OYOX2P 
SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031483011/G - AIC (base 32): OYOT43 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031483023/G - AIC (base 32): OYOT4H 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031483035/G - AIC (base 32): OYOT4V 


GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
Codice fiscale: 00881820153 
VIA CARLO FARINI, 63 - 20159 MILANO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 029728019/G - AiC (base 32): 0OWC78M 


FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 029728021/G - AIC (base 32): 0WC78P 


FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029728033/G - AIC (base 32): 0WC791 
ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO 
30 COMPRESSE 120 " 250 MG 
AIC (base 10): 029730013/G - AIC (base 32); 0WC98X 
ANTAZOLINA SOLFATO E NAFAZOLINA NITRATO 
0,5% " 0,025% COLLIRIO FLACONE 10 ML 
AIG (base 10): 029731015/G - AIC (base 32): 0OWCB67 
ANTIEMORROIDALI 


10 SUPPOSTE 
AIC (base 10): 029732017/G - AIC {base 32): 0WCC5K 


Pa (| peer 
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ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 029733019/G - AIC (base 32): OWCD4V 
ATROPINA SOLFATO 
5 FIALE 1 MG/1 ML 
AIC (base 10): 029734011/G - AIC (base 32): OWCF3V 
BAGNO OCULARE 
FLACONE SOLUZIONE 200 G 
AIC (base 10): 029735014/G - AIC (base 32): 0WCG36 
CALCIO GLUCONATO 
5 FIALE1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 029736016/G - AIC (base 32): OWCH2J 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 029737018/G - AIC (base 32): OWCJ1U 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 029737020/G - AIC (base 32): OWCJ1W 
CANFOSALICILICA 
CREMA TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029738010/G - AIC (base 32): OWCKOU 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 029739012/G - AIC (base 32): OWCL04 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029740014/G - AIC (base 32): ONCLZG 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


20 COMPRESSE 7,65 MG 
AIC (base 10): 029741016/G - AIC (base 32): OWCMYS 


1,5% GOCCE FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029741028/G - AIC (base 32): OWCM24 


0,3% SCIROPPO 150 ML 
AIC (base 10): 029741030/G - AIC (base 32): OWCMZ6 
DIMENIDRINATO 
15 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 029742018/G - AIC (base 32): OWCNY2 
FENILEFRINA CLORIDRATO 


0,25% GOCCE FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 029743010/G - AIC (base 32): OWCPX2 


0,25% GOCCE FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 029743022/G - AIC (base 32): OWCPXG 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 029744012/G - AIC (base 32): ONCQWD 
FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029745015/G - AIC (base 32): OWNCRVR 
FUROSEMIDE 
5 FIALE 20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029746017/G - AIC (base 32): OWCSV1 
GLICEROLO 


12 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 029747019/G - AIC (base 32): OWNCTUC 


12 SUPPOSTE 1000 MG 
AIC (base 10): 029747021/G - AIC (base 32): OWCTUF 


12 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 029747033/G - AIC (base 32): OWCTUT 


12 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029747045/G - AIC (base 32): OWCTV5 


24 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC {base 10): 029747058/G - AIC (base 32): OWCTVL 
GLUCOSIO 
33% SOLUZIONE INIETTABILE FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029748011/G - AIC (base 32): OWNCUTC 
GOCCE ODONTALGICHE 
4 ML GOCCE ” EROGATORE 
AIC (base 10): 029749013/G - AIC {base 32): OWCVSP 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1” FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 029750015/G - AIC (base 32): OWCWRZ 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029750027/G - AIC (base 32): OWCWSC 


SOLUZIONE ALCOOLICA "li" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 029750039/G - AIC (base 32): OWCWSR 


SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029750041/G - AIC (base 32): OWCWST 
ITTIOLO 
10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 029751017/G - AIC (base 32): OWCXR9 
LASSATIVI VEGETALI 
30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 029752019/G - AIC {base 32): OWCYOM 
LIDOCAINA CLORIDRATO 


2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 029753023/G - AIC (base 32): OWCZPZ 


5 FIALE 50 MG/5 ML 
AIC (base 10): 029753035/G - AIC (base 32): OWCZQC 


5 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC {base 10): 029753047/G - AIC (base 32): OWCZQR 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
1,5% ” 1% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031257013/G - AIC (base 32): OXTWFP 
LITIO CARBONATO 
50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 029754013/G - AIC (base 32): OWDONX 
MERBROMINA 
2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029755016/G - AIC (base 32): 0OWD1N8 
OLEO CALCAREA 
POMATA 30 G 
AIC (base 10): 029756018/G - AIC (base 32): 0WD2ML 
OLIO DI VASELINA 
STERILE USO ESTERNO 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 029759014/G - AIC (base 32): 0WD5K6 
OLIO GOMENOLATO 


1% GOCCE 20 ML 
AIC (base 10): 029760016/G - AIC (base 32): OWD6JJ 


2% GOCCE FLACONE 20ML 
AIC (base 10): 029760028/G - AIC (base 32): 0WD64W 
PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029761018/G - AIC (base 32): 0WD7HU 
10 SUPPOSTE 400 MG 
AIC (base 10): 029761020/G - AIC (base 32): 0OWD7HW 


ca 
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POLIGALA E NARCEINA 
SCIROPPO 150 ML 
AIC (base 10): 029762010/G - AIC (base 32): OWDBGU 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 029763012/G - AIC (base 32): 0WD9G4 
PROPIFENAZONE 


20 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 029764014/G - AIC (base 32): OWDBFG 


10 SUPPOSTE 150 MG 
AIC (base 10): 029764026/G - AIC (base 32): OWDBFU 


10 SUPPOSTE 350 MG 
AIC (base 10): 029764038/G - AIC (base 32): OWDBG6 
SALOLO E MENTOLO 
3% " 1% SOLUZIONE ALCOOLICA 50 ML 
AIC (base 10): 029765017/G - AIC (base 32): OWDCDT 
SODIO BICARBONATO 
50 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029766021/G - AIC (base 32): OWDDDS 
SODIO CLORURO 


18 MG/2 ML FIALA 
AIC (base 10): 029767011/G - AIC (base 32): ONDFC3 


45 MG/5 ML FIALA 
AIC (base 10): 029767023/G - AIC (base 32): OWDFCH 


90 MG/10 ML. FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029767035/G - AIC (base 32): OWNDFCV 


0,9% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029767047/G - AIC (base 32): OWDFD7 
VALERIANA 
ESTRATTO SECCO 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
AIC (base 10): 029770017/G - AIC (base 32): 0OWDJ91 
VASELINA BORICA 
UNGUENTO 3% 30 G 
AIC (base 10): 029771019/G - AIC (base 32): OWDK8C 
VITAMINE COMPLESSO B 
30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC {base 10): 029772011/G - AIC (base 32): OWDL7C 
ZINCO OSSIDO 
UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 029773013/G - AIC (base 32): OWDMSP 
ZINCO SOLFATO 


0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
AIC (base 10): 029774015/G - AIC (base 32): OWDNSZ 


GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
Codice fiscale: 00152980140 
VIA STELVIO, 12 - 23035 SONDALO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 

FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031534011/G - AIC (base 32): OY2BXV 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031534023/G - AIC (base 32): 0OY2BY7 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031534035/G - AIC (base 32): 0OY2BYM 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031534047/G - AIC (base 32): OY2BYZ 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031534050/G - AIC (base 32): OY2BZ2 
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FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 031534062/G - AIC (base 32): OY2BZG 
FLACONE 100 ML 


AIC (base 10): 031534074/G - AIC (base 32): OY2BZU 
FLACONE 250 ML 

AIC (basa 10): 031534086/G - AIC (base 32): 0Y2C06 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031534098/G - AIC (base 32): OY2C0L 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031534100/G - AIC (base 32): OY2CON 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 
AIC (base 10): 031534112/G - AIC (base 32): 0Y2C10 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 
AIC (base 10): 031534124/G - AIC (base 32): 0Y2C1D 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 031534136/G - AIC (base 32): 0Y2C1S 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 031534148/G - AIC (base 32): 0Y2C24 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031534151/G - AIC (base 32): 0Y2C27 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
AIC (base 10): 031534163/G - AIC (base 32): 0Y2C2M 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031534175/G - AIC (base 32): 0OY2C2Z 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031534187/G - AIC (base 32): 0Y2C3C 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031534199/G - AIC (base 32): 0Y2C3R 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 
AIC {base 10): 031534201/G - AIC (base 32): OY2C3T 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031534213/G - AIC (base 92): 0Y2C45 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031534225/G - AIC (base 32): OY2C4K 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 Mi 
AIC (base 10): 031534237/G - AIC (base 32): 0Y2C4X 
ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031536016/G - AIC (base 32): 0OY2DWJ 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031538028/G - AIC (base 32): OY2DWW 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031536030/G - AIC (base 32): OY2DWY 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031536042/G - AIC (base 32): 0Y2DXB 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031536055/G - AIC (base 32): 0OY2DXR 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031536067/G - AIG (base 32): OY2DY3 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031536079/G - AIC (base 32): OY2DYH 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031536081/G - AIC (base 32): OY2DYK 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031536093/G - AIC (base 32): OY2DYX 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031536105/G - AIC (base 32): OY2DZ9 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031536117/G - AIC (base 32): OY2DZP 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031538129/G - AIC (base 32): 0Y2F01 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 031536131/G - AIC (base 32): 0Y2F03 


4-11-1995 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031536143/G - AIC (base 32): OY2F0H 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031536156/G - AIC (base 32): 0Y2FOW 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML. 

AIC (base 10): 031536168/G - AIC (base 32): 0Y2F18 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031536170/G - AIC (base 32): 0Y2F1B 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031536182/G - AIC (base 32): 0Y2F1Q 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031536194/G - AIC {base 32): 0Y2F22 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031536206/G - AIC (base 32): 0Y2F2G 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031536218/G - AIC (base 32): 0Y2F2U 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031536220/G - AiC (base 32): OY2F2W 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031536232/G - AIC (base 32): 0Y2F38 


AMMONIO CLORURO 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031537018/G - AIC (base 32): OY2FVU 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10}: 031537020/G - AIC (base 32): OY2FVW 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031537032/G - AIC (base 32): OY2FW8 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031537044/G - AIC (base 32): OY2FWN 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031537057/G - AIC (base 32): OY2FX1 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031537069/G - AIC (base 32): OY2FXF 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031537071/G - AIC (base 32): OY2FXH 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031537083/G - AIC (base 32): OY2FXV 
FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 031537095/G - AIC (base 32): OY2FY7 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031537107/G - AIC (base 32): OY2FYM 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031537119/G - AIC (base 32): OY2FYZ 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031537121/G - AIC (base 32): OY2FZ1 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031537133/G - AIC (base 32): OY2FZF 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 031537145/G - AIC (base 32): OY2FZT 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031537158/G - AIC (base 32): 0Y2G06 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031537160/G - AIC (base 32): 0Y2G08 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031537172/G - AIC (base 32): OY2GON 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031537184/G - AIC (base 32): 0Y2G10 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031537196/G - AIC (base 32): 0Y2G1D 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031537208/G - AIC (basa 32): 0Y2G1S 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031537210/G - AIC (base 32): 0OY2G1U 


Supplemento erdinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031537222/G - AIC (base 32): 0Y2G26 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031537234/G - AIC (base 32): 0OY2G2L 


ANTICOAGULANTE ACD 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031574015/G - AIC (base 32): OYSKZZ 
FIALA 2 ML 

AIC {base 10): 031574027/G - AIC (base 32): OYSLOC 
FIALA 3 ML 

AIC {base 10): 031574039/G - AIC (base 32): OYSLOR 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031574041/G - AIC (base 32): OY3LOT 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031574054/G - AIC (base 32): OY3L16 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031574086/G - AIC (base 32): OY3L1L 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031574078/G - AIC (base 32): OY3LIY 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031574080/G - AIC (base 32): 0OY3L20 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031574092/G - AIC (base 32): OY3L2D 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031574104/G - AIC (base 32): OY3L2S 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031574116/G - AIC {base 32): 0Y3L34 


SACCA FLESSIBILE 100 ML 
AIC (base 10): 031574128/G - AIC (base 32): OYSL3I 
SACCA FLESSIBILE 250 ML di 


AIC {base 10): 031574130/G - AIC (base 32): OY3L3L 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031574142/G - AIC (base 32): 0Y3L3Y 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031574155/G - AIC (base 32): OY3L4C 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031574167/G - AIC (base 32): OY3L4R 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031574179/G - AIC (base 32): 0Y3L53 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031574181/G - AIC (base 32): 0Y3L55 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031574193/G - AIC (base 32): 0Y3L5K 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031574205/G - AIC (base 32): OY3L5X 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031574217/G - AIC (base 32): 0Y3L69 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031574229/G - AIC (base 32): OY3L6P 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC {base 10): 031574231/G - AIC (base 32): OY3LER 


ANTICOAGULANTE CPD 


ER, pese 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031575018/G - AIC (base 32): OYSLZB 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031575020/G - AIC (base 32): OYS3LZD 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031575032/G - AIC (base 32): OYSLZS 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031575044/G - AIC (base 32): 0Y3M04 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031575057/G - AIC (base 32}: OY3MOK 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031575069/G - AIC (base 32): OY3MOX 
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FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031575071/G - AIC (base 32): OY3MOZ 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031575083/G - AIC (base 32): OY3M1C 
FLACONE 500 ML 


AIC {base 10): 031575095/G - AIC (base 22): OY3M1R 


FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031575107/G - AIC (base 32): OY3M23 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031575119/G - AIC (base 32): OY3M2H 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031575121/G - AIC (base 32): 0Y3M2K 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031575133/G - AIC (base 32): OY3M2X 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031575145/G - AIC (base 32): OY3M39 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031575158/G - AIC (base 32): OY3M3Q 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031575160/G - AIC (base 32): 0Y3M3S 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031575172/G - AIC (base 32): 0Y3M44 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031575184/G - AIC (base 32): OY3M4J 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031575196/G - AIC (base 32): OY3M4W 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031575208/G - AIC (base 32): 0Y3M58 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031575210/G - AIC (base 32): 0OY3M5B 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031575222/G - AIC (base 32): 0OY3M5Q 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031575234/G - AIC (base 32): 0OY3M62 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031549013/G - AIC {base 32): OY2TLP 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031549025/G - AIC (base 32): OY2TM1 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031549037/G - AIC (base 32): OY2TMF 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031549049/G - AIC (base 32): OY2TMT 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031549052/G - AIC (base 32): OY2TMW 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031549064/G - AIC (base 32): OY2TN8 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10). 031549076/G - AIC (base 32): OY2TNN 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031549088/G - AIC (base 32): OY2TPO 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031549090/G - AIC (base 32): OY2TP2 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031549102/G - AIC (base 32): OY2TPG 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031549114/G - AIC (base 32): OY2TPU 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031549126/G - AIC (base 32): OY2T06 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031549138/G - AIC (base 32): OY2TQL 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031549140/G - AIC (base 32): OY2TQN 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


— 74 — 


SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031549153/G - AIC (base 32): OY2TR1 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031549165/G - AIC (base 32): OY2TRF 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 


AIC (base 10): 031549177/G - AIC (base 32): OY2TRT 


C (base 10 9177/G R 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031549189/G - AIC (base 32): OY2TS5 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031549191/G - AIC (base 32): OY2TS7 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031549203/G - AIC (base 32): OY2TSM 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031549215/G - AIC (base 32): OY2TSZ 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031549227/G - AIC (base 32): OY2TTC 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031549239/G - AIC (base 32): OY2TTR 
"t" FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031556018/G - AIC (base 32): OY30FL 
"I" FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031556020/G - AIC (base 32): OY3OFN 
"1" FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031556032/G - AIC (base 32): 0Y30GO 
"|" FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031556044/G - AIC (base 32): OY30GD 
"I" FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031556057/G - AIC (base 32): OYS0GT 
"I" FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031556069/G - AIC (base 32): 0Y30H5 
"I" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031556071/G - AIC (base 32): 0Y30H7 
"I" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031556083/G - AIC (base 32): OY30HM 
"I" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031556095/G - AIC (base 32): OY30HZ 
"I" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031556107/G - AIC (base 32): OY30JC 
"I" SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031556119/G - AIC (base 32): 0Y30JR 
"1" SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031556121/G - AIC (base 32): OYS0UT 
"i" SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031556133/G - AIC (base 32): 0Y30K5 
"I" SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031556145/G - AIC (base 32): OY30KK 
"I" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031556158/G - AIC (base 32): OY30KY 
"I" SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031556160/G - AIC (base 32): OY30LO 
"1" SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031556172/G - AIC (base 32): OY30LD 
"I" SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031556184/G - AIC (base 32): OY30LS 
"I" SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031556196/G - AIC (base 32): 0Y30M4 
"I" SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031556208/G - AIC (base 32): OY30MY 
"I" SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031556210/G - AIC (base 32): OY30ML 
"1" SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031556222/G - AIC (base 32): OY30MY 
"1" SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031556234/G - AIC (base 32): OY30NB 


Serie generale - n. 258 


4-11-1995 


“Ii” FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031556246/G - AIC (base 32): OY3O0NQ 
"Il" FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031556259/G - AIC (base 32): 0Y30P3 
"li" FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 031556261/G - AIC (base 32): OY30P5 
"Il" FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031556273/G - AIC (base 32): CY30PK 
"Il" FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031556285/G - AIC (base 32): OY30PX 
"Il" FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031556297/G - AIC (base 32): 0Y3009 
"Il" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031556309/G - AIC (base 32): OY30QP 
"Il" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031556311/G - AIC (base 32): 0Y30QR 
"Il" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031556323/G - AIC (base 32): 0Y30R3 
"il” FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031556335/G - AIC (base 32): OY30RH 
"II" SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031556347/G - AIC (base 32): OY30RV 
"Il" SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031556350/G - AIC (base 32): OY30RY 
"11" SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031556362/G - AIC (base 32): 0Y30SB 
"Il" SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031556374/G - AIC (base 32): 0Y30SQ 
"il" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031556386/G - AIC (base 32): OY30T2 
"II" SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031556398/G - AIC (base 32): OY30TG 
"II" SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031556400/G - AIC (base 32): OY30TJY 
"I" SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031556412/G - AIC (base 32): OY30TW 
"Il" SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031556424/G - AIC (base 32): 0Y30U8 
"I" SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031556436/G - AIC (base 32): OY30UN 
»II” SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC-(base 10): 031556448/G - AIC (base 32): 0Y30VO 
"li" SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10}: 031556451/G - AIC (base 32): 0Y30V3 


"Il" SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031556463/G - AIC (base 32): OY30VH 


GLUCONATO 


FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 031550015/G - AIC (base 32): OY2UKZ 


FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031550027/G - AIC (base 32): OY2ULC 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031550039/G - AIC (base 32): OY2ULR 


FIALA 5 ML. 
AIC (base 10): 031550041/G - AIC {base 32): OY2ULT 


FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031550054/G - AIC (base 32): OY2UM$ 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031550066/G - AIC (base 32): OY2UML 
FLACONE 100 ML 

AIC {base 10): 031550078/G - AIC (base 32): OY2UMY 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031550080/G - AIC (base 32): OY2UNO 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


ELETTROLITICA Di REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


Sea 


FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031550092/G - AIC (base 32): OY2UND 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031550104/G - AIC (base 32): OY2UNS 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031550116/G - AIC (base 32): OY2UP4 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031550128/G - AIC (base 32): OY2UPJ 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031550130/G - AIC (base 32): OY2UPL 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031550142/G - AIC (base 32): OY2UPY 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031550155/G - AIC (base 32): 0OY2UQC 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031550167/G - AIC (base 32): OY2UQR 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031550179/G - AIC (base 32): 0Y2UR3 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031550181/G - AIC (base 32): OY2URS 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031550193/G - AIC (base 32): OY2URK 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031550205/G - AIC (base 32): OY2URX 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML. 

AIC (base 10): 031550217/G - AIC (base 32): 0OY2US9 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031550229/G - AIC (base 32): OY2USP 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031550231/G - AIC (base 32): OY2USR 


LATTATO 
FIALA 1ML 

AIC (base 10): 031551017/G - AIC (base 32): 0Y2VK9 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031551029/G - AIC (base 32): 0OY2VKP 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031551031/G - AIC (base 32): OY2VKR 
FIALA 5ML 

AIC (base 10): 031551043/G - AIC (base 32): 0Y2VL3 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031551056/G - AIC {base 32): OY2VLJ 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031551068/G - AIC (base 32): OY2VLW 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031551070/G - AIC (base 32): OY2VLY 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031551082/G - AIC (base 32): 0OY2VMB 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031551094/G - AIC (base 32): 0OY2VMQ 
FLACONE 1000 ML. 

AIC (base 10): 031551106/G - AIC (base 32): 0OY2VN2 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031551118/G - AIC (base 32): 0Y2VNG 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031551120/G - AIC (base 32): OY2VNJ 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031551132/G - AIC (base 32): OY2VNW 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031551144/G - AIC (base 32): 0Y2VP8 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031551157/G - AIC (base 32): OY2VPP 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031551169/G - AIC (base 32): 0Y2VQ1 


Serie generale - n. 258 


4-11-1995 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale 


- n. 258 


SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031551171/G - AIC (base 32): OY2VQ3 


SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031551183/G - AIC (base 32): 0OY2VQH 


SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031551195/G - AIC (base 32): 0Y2VQOV 


SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
AIC (base 10): 031551207/G - AIC (base 32): OY2VR7 


SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031551219/G - AIC (base 32): 0Y2VRM 


SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031551221/G - AIC (base 32): OY2VRP 


SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031551233/G - AIC (base 32): 0Y2VS1 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 


E SODIO GLUCONATO 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031552019/G - AIC (base 32): OY2WJM 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031552021/G - AIC (base 32): OY2WJP 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031552033/G - AIC (base 32): OY2WK1 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031552045/G - AIC (base 32): OY2WKF 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031552058/G - AIC (base 32): OY2WKU 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031552060/G - AIC (base 32): OY2WKW 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031552072/G - AIC (base 32): OY2WL8 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031552084/G - AIC (base 32): OY2WLN 


FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031552098/G - AIC (base 32). OY2WMO 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031552108/G - AIC (base 32): OY2WMD 


SACCA FLESSIBILE 50 ML 
AIC (base 10): 031552110/G - AIC (base 32): OY2WMG 


SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031552122/G - AIC (base 32): 0OY2WMU 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031552134/G - AIC (base 32): OY2WN6 


SACCA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 031552146/G - AIC (base 32): OY2WNL 


SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031552159/G - AIC (base 32): OY2WNZ 


SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10). 031552161/G - AIC (base 32): 0Y2WP1 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031552173/G - AIC (base 32): 0OY2WPF 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031552185/G - AIC (base 32): OY2WPT 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031552197/G - AIC (base 32): 0Y2WQ5 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031552209/G - AIC (base 32): OY2WQK 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031552211/G - AIC (base 32): OY2WQM 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031552223/G - AIC (base 32): OY2WQZ 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031552235/G - AIC (base 32): OY2WRC 


FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 031553011/G - AIC (base 32): OY2XHM 


FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031553023/G - AIC (base 32): OY2XHZ 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031553035/G - AIC (base 32): OY2XJC 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031553047/G - AIC (base 32): OY2XJR 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031553050/G - AIC (base 32): OY2XJU 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031553062/G - AIC (base 32): 0Y2XK6 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031553074/G - AIC (base 32): OY2XKL 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031553086/G - AIC (base 32): OY2XKY 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031553098/G - AIC (base 32): OY2XLB 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031553100/G - AIC (base 32): OY2XLD 


SACCA FLESSIBILE 50 ML. 
AIC (base 10): 031553112/G - AIC (base 32): OY2XLS 


SACCA FLESSIBILE 100 ML 
AIC (base 10): 031553124/G - AIC (base 32): OY2XM4 


SACCA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 031553136/G - AIC (base 32): 0Y2XMJ 


SACCA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 031553148/G - AIC (base 32): OY2XMW 


SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031553151/G - AIC (base 32): OY2XMZ 


SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031553163/G - AIC (base 32): OY2XNC 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031553175/G - AIC (base 32): OY2XNR 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031553187/G - AIC (base 32): OY2XP3 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031553199/G - AIC (base 32): OY2XPH 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031553201/G - AIC (base 32): OY2XPK 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031553213/G - AIC (base 32): OY2XPX 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031553225/G - AIC (base 32): OY2XQ9 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031553237/G - AIC (base 32): OY2XQP 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7,4 CON SODIO 


NATO 


FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031553049/G - AIC (base 32): OY2YJ1 
FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031554013/G - AIC (base 32): OY2YGX 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031554025/G - AIC (base 32): 0Y2YHS 


FIALA 3 ML 
AIC (base 10): 031554037/G - AIC (base 32): OY2YHP 


FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031554052/G - AIC (base 32): 0Y2Y44 
FIALA 20 ML 
‘  AIC (base 10): 031554064/G - AIC (base 32): OY2YJJ 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031554076/G - AIC (base 32): OY2YJW 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


GLUCO- 


4-11-1995 


FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031554088/G - AIC (base 32): OY2YK8 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031554090/G - AIC (base 32): OY2YKB 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031554102/G - AIC (base 32): OY2YKQ 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031554114/G - AIC (base 32): OY2YL2 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC {base 10): 031554126/G - AIC (base 32): OY2YLG 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031554138/G - AIC (base 32): OY2YLU 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031554140/G - AIC (base 32): OY2YLW 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031554153/G - AIC (base 32): OY2YM9 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML. 

AIC (base 10): 031554165/G - AIC (base 32): OY2YMP 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031554177/G - AIC (base 32): OY2YN1 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10}: 031554189/G - AIC (base 32): OY2YNF 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031554191/G - AIC (base 32): OY2YNH 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031554203/G - AIC (base 32): OY2YNV 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031554215/G - AIC (base 32): OY2YP7 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031554227/G - AIC (base 32): OY2YPM 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031554239/G - AIC (base 32): OY2YPZ 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031538010/G - AIC (base 32): 0OY2GUU 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031538022/G - AIC (base 32): 0Y2GV6 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031538034/G - AIC (base 32): OY2GVL 


FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031538046/G - AIC (base 32): 0OY2GVY 
FIALA 10 ML 

AIC ‘(base 10): 031538059/G - AIC (base 32): OY2GWC 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031538061/G - AIC (base 32): 0OY2GWF 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031538073/G - AIC (base 32): OY2GWT 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031538085/G - AIC (base 32): 0Y2GX5 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031538097/G - AIC (base 32): 0OY2GXK 


FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031538109/G - AIC (base 32): 0OY2GXX 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031538111/G - AIC (base 32): OY2GXZ 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031538123/G - AIC (base 32): 0OY2GYC 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031538135/G - AIC (base 32): OY2GYR 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031538147/G - AIC (base 32): OY2GZ3 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031538150/G - AIC (base 32): OY2GZ6 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031538162/G - AIC (base 32): OY2GZL 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031538174/G - AIC (base 32): OY2GZY 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031538186/G - AIC (base 32): OY2HOB 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031538198/G - AIC (base 32): OY2H0Q 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031538200/G - AIC (base 32): OY2HOS 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031538212/G - AIC (base 32): OY2H14 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031538224/G - AIC (base 32): OY2H1J 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031538236/G - AIC (base 32): OY2H1W 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


33590 £ a 


10% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031542018/G - AIC (base 32): OY2L.S2 
10% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031542020/G - AIC (base 32): OY2LS4 
10% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031542092/G - AIC (base 32): OY2LSJ 
10% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031542044/G - AIC (base 32): OY2LSW 
10% FIALA 10 ML 

AIC {base 10): 031542057/G - AIC (base 32): OY2LT9 
10% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031542069/G - AIC (base 32): OY2LTP 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031542071/G - AIC (base 32): OY2LTR 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031542083/G - AIC (base 32): OY2LU3 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031542095/G - AIC (base 32): OY2LUH 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031542107/G - AIC (base 32): OY2LUV 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031542119/G - AIC (base 32): OY2LV7 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031542121/G - AIC (base 32): OY2LV9 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031542133/G - AIC (base 32): OY2LVP 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031542145/G - AIC (base 32): OY2LW1 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031542158/G - AIC (base 32): OY2LWG 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031542160/G - AIC (base 32): OY2LWJ 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (bAse 10): 031542172/G - AIC (base 32): OY2LWW 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031542184/G - AIC (base 32): OY2LX8 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031542196/G - AIC (base 32): OY2LXN 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031542208/G - AIC (base 32): OY2LYO 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031542210/G - AIC (base 32): OY2LY2 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031542222/G - AIC (base 32): OY2LYG 
10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031542234/G - AIC (base 32): OY2LYU 
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4-11-1995 


ELETTROLITICA EQUILIBRA TA PEDIATRICA 


FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 031544012/G - AIC (base 32): OY2NQOD 


FIALA 2 ML 

AIC ‘pase 10): 031544024/G - AIC {base 32): OY2NOS 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031544036/G - AIC (base 32): OY2NR4 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031544048/G - AIC (base 32): OY2NRY 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031544051/G - AIC (base 32): OY2NRM 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031544063/G - AIC (base 32): OY2NRZ 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031544075/G - AIC (base 32): OY2NSC 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031544087/G - AIC (base 32): OY2NSR 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031544099/G - AIC (base 32): OY2NT3 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031544101/G - AIC (base 32): OY2NT5 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031544113/G - AIC (base 32): OY2NTK 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031544125/G - AIC (base 32): OY2NTX 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031544137/G - AIC (base 32): OY2NU9 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 

AIC {base 10): 031544149/G - AIC (base 32): OY2NUP 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031544152/G - AIC (base 32): OY2NUS 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031544164/G - AIC (base 32): OY2NV4 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031544176/G - AIC (base 32): OY2NVJ 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031544188/G - AIC (base 32): OY2NVW 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031544190/G - AIC (base 32): OY2NVY 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031544202/G - AIC (base 32): OY2NWB 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031544214/G - AIC (base 32): OY2NWQ 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031544226/G - AIC (base 32): OY2NX2 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031544238/G - AIC {base 32): OY2NXG 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"I" FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031545015/G - AIC (base 32): OY2PPR 
"I" FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031545027/G - AIC (base 32): 0Y2PQ3 
"I" FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031545039/G - AIC (base 32): OY2PQOH 
"1” FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031545041/G - AIC (base 32): OY2PQOK 
"1" FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031545054/G - AIC (base 32): OY2PQY 
"I" FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031545066/G - AIC (base 32): 0Y2PRB 
"1" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031545078/G - AIC (base 32): OY2PRQ 
"I" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031545080/G - AIC (base 32): OY2PRS 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


"1" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031545092/G - AIC (base 32): 0OY2PS4 
"I" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031545104/G - AIC (base 32): OY2PSJ 
"I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031545118/G - AIC (base 32): 0Y2PSW 
"I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031545128/G - AIC (base 32): OY2PT8 
"I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031545130/G - AIC (base 32): 0Y2PTB 
"1" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML 

AIC {base 10): 031545142/G - AIC (base 32): OY2PTQ 
"I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031545155/G - AIC (base 32): 0Y2PU3 
"1" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031545167/G - AIC (base 32): 0Y2PUH 
"1" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031545179/G - AIC (base 32): OY2PUV 
"i" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031545181/G - AIC (base 32): 0Y2PUX 
"I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031545193/G - AIC (base 32): 0Y2PV9 
"I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031545205/G - AIC (base 32): 0Y2PVP 
"I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031545217/G - AIC (base 32): OY2PW1 
"1" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031545229/G - AIC (base 32): OY2PWF 
"I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031545231/G - AIC (base 32): 0Y2PWH 
"Il" FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031545243/G - AIC (base 32): 0Y2PWV 
"iI" FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031545258/G - AIC (base 32): OY2PX8 
"I" FIAL A 3 MI 

AIC (base 10): 031545268/G - AIC (base 32): OY2PXN 
"i" FIALA 5 ML 

AIC {base 10): 031545270/G - AIC (base 32): 0Y2PXQ 
"1" FIALA 10 ML 

AIC {base 10): 031545282/G - AIC (base 32): OY2PY2 
"Il" FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031545294/G - AIiC (base 32): OY2PYG 
"11" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031545306/G - AIC (base 32): OY2PYU 
"Il" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 091545318/G - AIC (base 92): 0Y2PZ6 
"11" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031545320/G - AIC (base 32): 0Y2PZ8 
"I" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031545332/G - AIC (base 32): OY2PZN 
"11" SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031545344/G - AIC (base 32): 0Y2Q00 
"11" SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031545357/G - AIC (base 32): 0Y2Q0F 
"Il" SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031545369/G - AIC (base 32}: 0Y2Q0T 
"II" SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031545371/G - AIC (base 32): 0Y2Q0V 
"II" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031545383/G - AIC (base 32): 0Y2017 
"II" SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031545395/G - AIC (base 32): 0Y2Q01M 
"Ii" SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031545407/G - AIC (base 32): 0Y2Q01Z 
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"I" SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031545419/G - AIC (base 32): 0Y2Q02C 
"Ii" SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031545421/G - AIC (base 32): 0Y2Q02F 
"11" SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC'(base 10): 031545433/G - AIC (base 32): 0Y2Q2T 
"11" SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031545445/G - AIC (base 32): 0Y2Q35 
"Il" SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031545458/G - AIC (base 32): OY2Q3L 
"II" SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031545460/G - AIC (base 32): 0Y2Q9N 
"INI" FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031545472/G - AIC (base 32): 0Y2Q40 
"Ii" FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031545484/G - AIC (base 32): 0Y2Q04D 
"Ill” FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031545496/G - AIC (base 32): 0Y2Q4S 
"ill" FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031545508/G - AIC (base 32): 0Y2Q054 
"Ill" FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031545510/G - AIC (base 32): 0Y2Q56 
"ill” FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031545522/G - AIC (base 32): 0OY2Q5L 
"III" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031545534/G - AIC (base 32): 0Y2Q5Y 
IH” FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031545548/G - AIC (base 32): 0Y2Q06B 
"III” FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031545559/G - AIC (base 32): 0Y2Q6R 
"lil" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031545561/G - AIC (base 32): OY2Q6T 
"Ii" SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031545573/G - AIC (base 32): 0Y2Q075 
"III" SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031545585/G - AIC (base 32): 0Y207K 
"111" SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031545597/G - AIC (base 32): 0Y2Q7X 
"lit" SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031545609/G - AIC (base 32): 0Y2089 
"III" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031545611/G - AIC (base 32): 0Y2Q08C 
"Ill" SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031545623/G - AIC (base 32): 0Y2Q8R 
"III" SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031545635/G - AIC (base 32): 0Y2Q093 
"Il" SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031545647/G - AIC (base 32): 0Y2Q9H 
"III" SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031545650/G - AIC (base 32): 0Y2Q9L 
"Ill" SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AICbase 10): 031545662/G - AIC (base 32): OY2Q9Y 
"Ill" SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031545674/G - AIC (base 32): 0Y2QBB 
"III" SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031545686/G - AIC (base 32): OY2Q0BQ 
"III" SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031545698/G - AIC (base 32): 0Y2Q0C2 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 


"III" FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031546017/G - AIC (base 32): 0Y2QP1 
"III" FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031546029/G - AIC (base 32): 0OY2QPF 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCO- 


99 


"III" FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031546031/G - AIC (base 32): OY2QPH 
"III" FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031546043/G - AIC (base 32): 0OY2QPV 
"III" FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031546056/G - AIC (base 32): 0OY20Q8 
"III" FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031546068/G - AIC (base 32): 0Y2QQN 
"III" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031546070/G - AIC (base 32): 0Y20QQ 


"Ill" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031546082/G - AIC (base 32): 0Y2Q0R2 


"Il" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031546094/G - AIC (base 32): OY2O0RG 


"Iil” FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031546106/G - AIC (base 32): OY2QRU 


"III" SACCA FLESSIBILE 50 ML 
AIC (base 10): 031546118/G - AIC (base 32): 0Y2Q0S6 


"III SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031546120/G - AIC (base 32): 0Y20S8 
"III" SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031546132/G - AIC (base 32): 0Y2Q0SN 
"Ill" SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031546144/G - AIC (base 32): OY20TO0 


"III" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031546157/G - AIC (base 32): OY2QTF 


"III" SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
AIC (base 10): 031546169/G - AIC (base 32): OY2OTT 


"III" SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031546171/G - AIC (base 32): OY2QTV 


"III" SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031546183/G - AIC (base 32): 0Y2QU7 


"III" SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031546195/G - AIC (base 32): 0Y2QUM 


"IlI” SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031546207/G - AIC (base 32): OY2QUZ 
"III" SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031546219/G - AIC (base 32): 0OY2Q0VC 


"III" SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031546221/G - AIC (base 32): 0Y2QVF 


"III" SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031546233/G - AIC (base 32): OY2OVT 


NATO 
FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031547019/G - AIC (base 32): OY2RNC 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031547021/G - AIC (base 32): 0OY2RNF 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031547033/G - AIC (base 32): OY2RNT 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031547045/G - AIC (base 32): OY2RP5 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031547058/G - AIC (base 32): OY2RPL 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031547060/G - AIC (base 32): OY2RPN 
FLACONE 100 ML. 

AIC (base 10): 031547072/G - AIC (base 32}: 0Y2RQ0 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031547084/G - AIC (base 32): 0Y2RQD 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031547096/G - AIC (base 32): 0Y2RQS 
FLACONE 1000 ML. 

AIC (base 10): 031547108/G - AIC (base 32): 0Y2RR4 
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SACCA FLESSIBILE 50 ML 
AIC (base 10): 031547110/G - AIC (base 32): OY2RR6 


SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031547122/G - AIC (base 32): 0Y2RRL 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC {base 10): 031547134/G - AIC (base 32) OY2RRY 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031547146/G - AIC (base 32): 0Y2RSB 


SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031547159/G - AIC (base 32): 0Y2RSR 


SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031547161/G - AIC (base 32): OY2RST 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031547173/G - AIC (base 32): OY2RT5 


SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031547185/G - AIC (base 32): 0OY2RTK 


SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031547197/G - AIC (base 32): OY2RTX 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031547209/G - AIC (base 32): OY2RU9 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031547211/G - AIC (base 32): OY2RUC 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031547223/G - AIC (base 32): OY2RUR 


SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031547235/G - AIC (base 32): 0Y2RV3 


ELETTROLITICA SELETTIVA 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031548011/G - AIC (base 32): OY2SMC 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031548023/G - AIC (base 52): 0Y2SMAR 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031548035/G - AIC (base 32): OYZSN3 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031548047/G - AIC (base 32): 0Y2SNH 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 03 1548050/G - AIC (base 32): OY2SNL 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 0315480862/G - AIC (base 32): OY2SNY 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031548074/G - AIC {base 32): 0OY2SPB 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10). 031548086/G - AIC (base 32): 0Y2SPO 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031548098/G - AIC (base 32): 0Y2SQ2 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031548100/G - AIC (base 32): 0Y2SQ4 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (baso 10): 031548112/G - AIC (base 32). 0Y2SQ/ 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031548124/G - AIC (base 32): 0Y2S0W 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031548136/G - AIC (base 32): OY2SR8 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031548148/G - AIC (base 32): 0OY2SRN 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031548151/G - AIC (base 32). 0Y2SRR 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031548163/G - AIC (base 32): 0Y2SS3 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031548175/G - AIC (base 32): 0Y2SSH 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031548187/G - AIC (base 32); 0OY2SSV 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031548199/G - AIC (base 32): OY2ST7 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031548201/G - AIC (base 32): OY2ST9 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031548213/G - AIC (base 32). OY2STP 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031548225/G - AIC (base 32): OY2SU1 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031548237/G - AIC (base 32): OY2SUF 


FRUTTOSIO 


— 80 — 


5% FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031557010/G - AIC (base 32): 0Y31DL 
5% FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031557022/G - AIC (base 32): OY31DY 
5% FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 031557034/G - AIC (base 32): OY31FB 
5% FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031557046/G - AIC (base 32): 0Y31FQ 
5% FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031557059/G - AIC {base 32): 0Y31G3 
5% FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031557081/G - AIC (base 32): 0Y31G5 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031557073/G - AIC {base 32): OY31GK 
5% FLACONE 250 ML , 

AIC (base 10): 031557085/G - AIC (base 32): 0OY31GX 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031557097/G - AIC (base 32): 0Y31H9 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031557109/G - AIC (base 32): 0Y31HP 
5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031557111/G - AIC (base 32): 0Y31HR 
5% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC {base 10). 031557123/G - AIC (base 32): 0Y31J3 
5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031557135/G - AIC (base 32): 0Y31H 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031557147/G - AIC (base 32): 0Y314V 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031557150/G - AIC (base 32): OY31IY 
5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (basa 10). 031557162/G - AIC (baso 32): OY31KB 
5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031557174/G - AIC (base 32): 0Y31KQ 
5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031557186/G - AIC (base 32): 0Y31L2 
5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031557198/G - AIC (base 32): OY31LG 
5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031557200/G - AIC (base 32): OY31LJ 
5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031557212/G - AIC (base 32): OY31LW 
5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031557224/G - AIC (base 32): 0Y31M8 
5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031557236/G - AIC (base 32): OY31MN 
10% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031557248/G - AIC (base 32): 0OY31N0O 
10% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031557251/G - AIC (base 32): OY31N3 


10% FIALA 3 ML 
AIC (base 10): 031557263/G - AIC (base 32): 0Y31NH 
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10% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031557275/G - AIC (base 32): OY31NV 
10% FIALA 10 ML_— 

AIC (base 10): 031557287/G - AIC (base 32): 0Y31P7 
10 % FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031557299/G - AIC (base 32): OY31PM 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031557301/G - AIC (base 32): OY31PP 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031557313/G - AIC (base 32): 0Y31Q1 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031557325/G - AIC (base 32): OY31QF 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031557337/G - AIC (base 32): OY31QT 
10% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031557349/G - AIC (base 32): 0Y31R5 
10% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031557352/G - AIC (base 32): 0Y31R8 
10% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031557364/G - AIC (base 32): OY31RN 
10% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031557376/G - AIC (base 32)::0Y31S0 
10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031557388/G - AIC (base 32): 0OY31SD 
10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031557390/G - AIC (base 32): 0Y31SG 
10% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031557402/G - AIC (base 32): 0Y31SU 
10% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031557414/G - AIC (base 32): OY31T6 
10% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031557426/G - AIC (base 32): OY31TL 
10% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031557438/G - AIC (base 32): OY31TY 
10% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031557440/G - AIC (base 32): 0Y31U0 
10% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031557453/G - AIC (base 32): OY31UF 
10% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031557485/G - AIC (base 32): OY31UT 
20% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031557477/G - AIC (base 32): OY31V5 
20% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031557489/G - AIC (base 32): OY31VK 
20% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031557491/G - AIC (base 32): OY31VM 
20% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031557503/G - AIC (base 32): OY31VZ 
20% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031557515/G - AIC (base 32): OY31WC 
20% FIALA 20 ML i 

AIC (base 10): 031557527/G - AIC (base 32): OY31WR 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031557539/G - AIC (base 32): 0Y31X3 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031557541/G - AIC (base 32): 0Y31X5 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031557554/G - AIC (base 32): 0Y31XL 
20% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031557566/G - AIC (base 32): OY31XY 
20% SACCA FLESSIBILE 50 ML . 

AIC (base 10): 031557578/G - AIC (base 32): OY31YB 
20% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031557580/G - AIC (base 32): 0Y31YD 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


20% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031557592/G - AIC (base 32): 0Y31YS 
20% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031557604/G - AIC (base 32): 0Y31Z4 
20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031557616/G - AIC (base 32): OY31ZJ 
20% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031557628/G - AIC (base 32): OY31ZW 
20% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031557630/G - AIC (base 32): OY31ZY 
20% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031557842/G - AIC (base 32): 0Y320B 
20% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031557655/G - AIC (base 32): 0Y320R 
20% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031557687/G - AIC (base 32): 0Y3213 
20% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031557679/G - AIC (base 32): 0Y321H 
20% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031557681/G - AIC (base 32): OY321K 
20% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031557893/G - AIC (base 32): 0Y321X 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


RT. 


10%”0,9% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031555016/G - AIC (base 32): 0OY2ZG8 
10% "0,9% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031555028/G - AIC (base 32): OY2ZGN 
10% "0,9% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031555030/G - AIC (base 32): OY2ZGQ 
10% "0,9% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031555042/G - AIC (base 32): 0Y2ZH2 
10% "0,9% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031555055/G - AIC (base 32): OY2ZHH 
10%”0,9% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031555067/G - AIC (base 32): OY2ZHV 
10% ”0,9% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031555079/G - AIC (base 32): OY2ZJ7 
10% "0,9%FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031555081/G - AIC (base 32): OY2ZU9 
10% "0,9%FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031555093/G - AIC (base 32): OY2ZJP 
10% "0,9% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031555105/G - AIC (base 32): OY2ZK1 
10% "0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031555117/G - AIC (base 32): OY2ZKF 
10% "0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031555129/G - AIC (base 32): OY2ZKT 
10% "0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031555131/G - AIC (base 32): OY2ZKV 
10%”0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031555143/G - AIC (base 32): OY2ZL7 
10% "0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031555156/G - AIC (base 32): OY2ZLN 
10% "0,9% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031555168/G - AIC (base 32): 0Y2ZMO 
10% "0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031555170/G - AIC (base 32): 0OY2ZM2 
10% "0,9% SAGCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031555182/G - AIC (base 32): OY2ZMG 
10% "0,9% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031555194/G - AIC (base 32): OY2ZMU 
10% "0,9% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031555206/G - AIC (base 32): OY2ZN6 
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10%”0,9% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031555218/G - AIC (base 32): OY2ZNL 
10% "0,9% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031555220/G - AIC (base 32): OY2ZNN 
10%”0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

A!C {base 10): 031555232/G - AIC (base 32): OY2ZPO 


GLUCOSIO 


5% FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031558012/G - AIC (base 32): 0OY32CW 
5% FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031558024/G - AIC (base 32): 0Y32D8 
5% FIALE 3 ML 

AIC {base 10): 031558036/G - AIC (base 32): 0OY32DN 
5% FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031558048/G - AIC (base 32): 0Y32F0 
5% FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031558051/G - AIC (base 32): 0Y32F3 
5% FIALE 20 ML 

AIC {base 10): 031558063/G - AIC (base 32): 0Y32FH 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031558075/G - AIC (base 32): 0Y32FV 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031558087/G - AIC (base 32): 0Y32G7 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031558099/G - AIC (base 32): 0Y32GM 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031558101/G - AIC (base 32): 0Y32GP 
5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031558113/G - AIC (base 32): 0Y32H1 
5% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031558125/G - AIC (base 32): 0Y32HF 
5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031558137/G - AIC (base 32): 0Y32HT 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031558149/G - AIC (base 32): 0Y3245 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031558152/G - AIC (base 32): 0Y3248 
5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031558164/G - AIC (base 32): OY324N 
5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031558176/G - AIC (base 32): 0Y32K0 
5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031558188/G - AIC (base 32). 0Y32KD 
5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031558190/G - AIC (base 32): 0Y32KG 
5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC {base 10): 031558202/G - AIC (base 32): 0Y32KU 
5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031558214/G - AIC (base 32): 0OY32L6 
5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031558226/G - AIC (base 32): OY32LL 
5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031558238/G - AIC (base 32): OY32LY 
10% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031558240/G - AIC (base 32): 0Y32M0 
10% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031558253/G - AIC (base 32): 0OY32MF 
10% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031558265/G - AIC (base 32): 0Y32MT 
10% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031558277/G - AIC (base 32): OY32N5 
10% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031558289/G - AIC (base 32): OY32NK 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031558291/G - AIC (base 32): 0Y32NM 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031558303/G - AIC (base 32): OY32NZ 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031558315/G - AIC (base 32): 0Y32PC 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031558327/G - AIC (base 32): 0Y32PR 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031558339/G - AIC (base 32): 0Y3203 
10% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031558341/G - AIC (base 32): 0Y3205 


* 10% SACCA FLESSIBILE 100 ML 


Mr: pa 


AIC (base 10): 031558354/G - AIC (base 32): 0Y32QL 
10% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031558368/G - AIC (base 32): 0Y320Y 
10% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031558378/G - AIC (base 32): 0OY32RB 
10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031558380/G - AIC (base 32): 0Y32RD 
10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031558392/G - AIC (base 32): 0Y32RS 
10% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031558404/G - AIC (base 32): 0Y32S4 
10% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031558416/G - AIC (base 32): 0Y32SI 
10% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031558428/G - AIC (base 32): 0Y32SW 
10% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031558430/G - AIC (base 32): 0Y32SY 
10% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031558442/G - AIC (base 32): OY32TB 
10% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031558455/G - AIC (base 32): 0Y32TR 
10% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031558467/G - AIC (base 32): 0Y32U3 
20% FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031558479/G - AIC (base 32): 0Y32UH 
20% FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031558481/G - AIC (base 32): 0Y32UK 
20% FIALE 3 ML 

AIC {base 10): 031558493/G - AIC (base 32): 0Y32UX 
20% FIALE 5 ML 

AIC {base 10): 031558505/G - AiC (base 32): 0Y32V9 
20% FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031558517/G - AIC (base 32): 0Y32VP 
20% FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031558529/G - AIC (base 32): 0Y32W1 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031558531/G - AIC (base 32): OY32W3 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031558543/G - AIC (base 32): 0Y32WH 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031558556/G - AIC (base 32): 0OY32WW 
20% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031558568/G - AIC (base 32): 0Y32X8 
20% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031558570/G - AIC (base 32): 0Y32XB 
20% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031558582/G - AIC (base 32): 0OY32XQ 
20% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031558594/G - AIC (base 32): OY32Y2 
20% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031558606/G - AIC (base 32): 0OY32YG 
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20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031558618/G - AIC (base 32): OY32YU 
20% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031558620/G - AIC (base 32): OY32YW 
20% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10). 031558632/G - AIC (base 32): 0Y32Z8 
20% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031558644/G - AIC (base 32): OY32ZN 
20% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031558657/G - AIC (base 32): 0Y3201 
20% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031558669/G - AIC (base 32): 0Y320F 
20% SACCA FLESSIBILE 4000 ML | 

AIC (base 10): 031558671/G - AIC (base 32): 0Y320H 
20% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031558683/G - AIC (base 32): 0Y320V 
20% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031558695/G - AIC (base 32): 0Y3217 
50% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031558707/G - AIC (base 32): 0Y321M 
50% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031558719/G - AIC (base 32): 0Y331Z 
50% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031558721/G - AIC {base 32): 0Y3321 
50% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031558733/G - AIC {base 32): 0Y332F 
50% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031558745/G - AIC (base 32): OY332T 
50% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031558758/G - AIC (base 32): 0Y3336 
50% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031558760/G - AIC (base 32): 0Y3338 
50% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031558772/G - AIC (base 32): 0Y333N 
50% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031558784/G - AIC (base 32): 0Y3340 
50% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031558796/G - AIC (base 32): 0Y334D 
50% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031558808/G - AIC (base 32): 0Y334S 
50% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031558810/G - AIC (base 32): OY334U 
50% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031558822/G - AIC (base 32): 0Y3356 
50% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031558834/G - AIC (base 32): OY335L 
50% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031558846/G - AIC (base 32): 0Y335Y 
50% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031558859/G - AIC (base 32): 0Y336C 
50% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031558861/G - AIC (base 32): OY336F 
50% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031558873/G - AIC {base 32): 0Y336T 
50% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031558885/G - AIC (base 32): 0Y3375 
50% SACCA FLESSIBILE 3500 ML i 

AIC (base 10): 031558897/G - AIC (base 32): 0Y337K 
50% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031558909/G - AIC (base 32): 0Y337X 
50% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031558911/G - AIC (base 32): 0Y337Z 
50% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031558923/G - AIC (base 32): 0Y338C 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


fia 


70% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031558935/G - AIC (base 32): 0Y338R 
70% FIALA 2 ML 

AIG (base 10): 031558947/G - AIC (base 32): 0Y3393 
70% FIALA 3ML 

AIC (base 10): 031558950/G - AIC (base 32): 0Y3396 
70% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031558962/G - AIC (base 32): 0Y339L 
70% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031558974/G - AIC (base 32): 0Y339Y 
70% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031558986/G - AIC (base 32): 0Y33BB 
70% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031558998/G - AIC (base 32): 0Y33BQ 
70% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031559014/G - AIC (base 32): 0Y33C6 
70% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031559026/G - AIC (basa 32): OY33CL 
70% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031559038/G - AIC (base 32): OY33CY 
70% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031559040/G - AIC (base 32): 0Y33D0 
70% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031559053/G - AIC (base 32): OY339DF 
70% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031559065/G - AIC (base 32): 0Y33DT 
70% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031559077/G - AIC (base 32): 0Y33F5 
70% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031559089/G - AIC (base 32): 0Y33FK 
70% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031559091/G - AIC (base 32): 0Y33FM 
70% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031559103/G - AIC (base 32): OY33FZ 
70% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031559115/G - AIC (base 32): 0Y33GC 
70% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031559127/G - AIC (base 32): 0Y33GR 
70% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031559139/G - AIC (base 32): 0Y33H3 
70% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031559141/G - AIC (base 32): 0Y33H5 
70% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031559154/G - AIC (base 32): 0Y33HL 
70% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031559166/G - AIC (base 32): 0Y33HY 
30% FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031559178/G - AIC (base 32): 0Y33UB 
30% FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031559180/G - AIC (base 32): 0Y33JD 
30% FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 031559192/G - AIC (base 32): 0Y33JS 
30% FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031559204/G - AIC (base 32): 0Y33K4 
30% FIALE 10 ML - 

AIC (base 10): 031559216/G - AIC (base 32): 0Y39KJ 
30% FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031559228/G - AIC (base 32): 0OY33KW 
30% FLACONE 100 ML 

AIC {base 10): 031559230/G - AIC (base 32): 0Y33KY 
30% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031559242/G - AIC (base 32): OY33LB 
30% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031559255/G - AIC (base 32): OY33LR 
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30% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031559267/G - AIC (base 32): 0Y33M3 
30% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031559279/G - AIC (base 32): OY33MH 
30% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031559281/G - AIG (base 32): OY33MK 
30% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031559293/G - AIC (base 32): OY33MX 
30% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031559305/G - AIC (base 32): 0Y33N9 
30% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031559317/G - AIC (base 32): OY33NP 
30% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031559329/G - AIC (base 32): OY33P1 
30% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031559331/G - AIC (base 32): OY33P3 
30% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031559343/G - AIC (base 32): 0Y33PH 
30% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031559356/G - AIC (base 32): OY33PW 
30% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031559368/G - AIC (base 32): 0Y33Q08 
30% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC {base 10): 031559370/G - AIC (base 32): 0Y33QB 
30% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031559382/G - AIC (base 32): 0Y33Q0Q 
30% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031559394/G - AIC (base 32): 0Y33R2 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"III" FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031560016/G - AIC (base 32): OY34BJ 
"WI” FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031560028/G - AIC (base 32): 0OY34BW 
"li" FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031560030/G - AIC (base 32): OY34BY 
"II" FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031560042/G - AIC (base 32): OY34CB 
"III” FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031560055/G - AIC (base 32): OY34CR 
"III" FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031580067/G - AIC (base 32): 0Y34D3 
"Ill" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031560079/G - AIC (base 32): OY34DH 
"III" FLACONE 250 ML . 

AIC (base 10): 031580081/G - AIC (base 32): OY34DK 
"III" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031560093/G - AIC (base 32): OY34DX 
"il" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031560105/G - AIC (base 32): OY34F9 
"1II” SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031560117/G - AIC (base 32): OY34FP 
"III" SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031560129/G - AIC (base 32): OY34G1 
"HI" SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031560131/G - AIC (base 32): 0Y34G3 
"III" SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031560143/G - AIC (base 32): OY34GH 
"ill" SACCA FLESSIBILE 1000 ML i 

AIC (base 10): 031560156/G - AIC (base 32): OY34GW 
"III" SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031560168/G - AIC (base 32): OY34H8 
"ili" SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031560170/G - AIC (base 32): OY34HB 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


"HI" SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031560182/G - AIC (base 32): 0Y34HQ 
"III" SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031560194/G - AIC (base 32): 0Y34J2 
"Ill" SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031560208/G - AIC (base 32): 0Y34J4G 


"II" SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031560218/G - AIC (base 32): OY34JU 
"Ill" SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031560220/G - AIC (base 32): OY344W 
"III" SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031560232/G - AIC (base 32): 0Y34K8 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


_ 84 


"I" FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031561018/G - AIC (base 32): 0Y359U 
"I" FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031561020/G - AIC (base 32): 0Y359W 
"I" FIALAS ML 

AIC (base 10): 031561032/G - AIC (base 32): 0Y35B8 
"I" FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031561044/G - AIC (base 32): 0OY35BN 
"I" FIALA 10 ML . 

AIC (base 10): 031561057/G - AIC (base 32): 0Y35C1 
"i" FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031561069/G - AIC (base 32): OY35CF 
"1" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031561071/G - AIC (base 32): 0Y35CH 
"I" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031561083/G - AIC (base 32): 0Y35CV 
"1" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031561095/G - AIC (base 32): 0Y35D7 
"|" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031561107/G - AIC (base 32): 0Y35DM 
"1" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031561119/G - AIC (base 32): OY35DZ 
"I" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031561121/G - AIC (base 32): 0Y35F1 
"1" SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 031561133/G - AIC {base 32): 0Y35FF 
"1" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031561145/G - AIC {base 32): OY35FT 
"I" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031561158/G - AIC (base 32): 0Y35G6 
"I" SACCA 1500 ML 

AIC (base 10): 031561160/G - AIC (base 32): 0Y35G8 
"1" SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 031561172/G - AIC (base 32): OY35GN 
"I" SACCA 2500 ML 

AIC {base 10): 031561184/G - AIC (base 32): 0Y35HO 
"I" SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 031561196/G - AIC (base 32): 0Y35HD 
"I" SACCA 3500 ML 

AIC (base 10): 031561208/G - AIC (base 32): 0Y35HS 
"I" SACCA 4000 ML 

AIC (base 10): 031561210/G - AIC (base 32): 0OY35HU 
"I" SACCA 4500 ML 

AIC (base 10): 031561222/G - AIC (base 32): 0Y35J46 
"1" SACCA 5000 ML 

AIC {base 10): 031561234/G - AIC (base 32): OY35UL 
"Il" FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031561246/G - AIC (base 32): 0Y35JY 
"Il" FIALA 2 ML 

AIC {base 10): 031561259/G - AIC (base 32): 0Y35KC 
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"il" FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031561261/G - AIC (base 32): OY35KF 
"Il" FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031561273/G - AIC (base 32): OY35KT 
"11" FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031561285/G - AIC (base 32): OY35L5 
"Il" FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031561297/G - AIC (base 32); OY35LK 
"Il" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031561309/G - AIC (base 32): OY35LX 
"Il" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031561311/G - AIC (base 32): OY35LZ 
"II" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031561323/G - AIC (base 32): OY35MC 
"11" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031561335/G - AIC (base 32): 0OY35MR 
"Il" SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031561347/G - AIC (base 32): OY35N3 
"II" SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031561350/G - AIC (base 32): OY35N6 
"Ii" SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031561362/G - AIC (base 32): OY35NL 
"II" SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031561374/G - AIC (base 32): OY35NY 
"Il" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031561386/G - AIC (base 32): OY35PB 
"I" SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031561398/G - AIC (base 32): OY35PQ 
"Il" SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031561400/G - AIC (base 32): OY35PS 
"iI" SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031561412/G - AIC (base 32): 0Y35Q4 
"Il" SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031561424/G - AIC (base 32): 0Y35QJ 
"II" SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031561436/G - AIC (base 32): 0OY350W 
"II" SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031561448/G - AIC (base 32): 0Y35R8 
"II" SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031561451/G - AIC (base 32): 0OY35RC 
"II" SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031561463/G - AIC (base 32): OY35RR 
"WI" FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031561475/G - AIC (base 32): 0Y3583 
"ill" FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031561487/G - AIC (base 32): OY35SH 
"III" FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031561499/G - AIC (base 32): 0OY35SV 
"III" FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031561501/G - AIC (base 32): OY35SX 
"Ill" FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031561513/G - AIC (base 32): OY35T9 
"Ill" FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031561525/G - AIC (base 32): OY35TP 
"III" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031561537/G - AIC (base 32): 0OY35U1 
"Ill" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031561549/G - AIC (base 32): OY35UF 
"II" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031561552/G - AIC (base 32): OY35UJ 
"Il" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031561564/G - AIC (base 32): OY35UW 
"Ill" SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031561576/G - AIC (base 32): OY35V8 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


"III" SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031561588/G - AIC (base 32): OY35VN 
"III* SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031561590/G - AIC (base 32): 0Y35VO 
"II" SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031561602/G - AIC (base 32): 0Y35W2 
"Ill" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC {base 10): 031561614/G - AIC (base 32): 0Y35WG 
"III" SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031561626/G - AIC (base 32): OY35WU 
"II" SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031561638/G - AIC (base 32): 0Y35X6 
"II!" SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031561640/G - AIC (base 32): 0OY35X8 
"Ill" SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031581653/G - AIC (base 32): OY35XP 
"III" SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031561665/G - AIC (base 32): OY35Y1 
"IN" SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031561677/G - AIC (base 32): 0Y35YF 
"Ii" SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031561689/G - AIC (base 32): OY35YT 
"II!" SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031561691/G - AIC (base 32): OY35YV 


ITTIOLO 


30% UNGUENTO250 G 

AIC (base 10): 031535079/G - AIC (base 32): OYSFN7 
30% UNGUENTO 500 G 

AIC (base 10): 031535081/G - AIC (base 32): OY5FN9 
30% UNGUENTO 1000 G 

AIC (base 10): 031535093/G - AIC (base 32): OY5FNP 
6 OVULI 

AIC (base 10): 031535105/G - AIC (base 32): OY5FP1 


MANNITOLO 


PRI 1 (A 


5% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031562010/G - AIC (base 32): 0Y368U 
5% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031562022/G - AIC (base 32): 0Y3696 
5% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031562034/G - AIC (base 32): 0Y369L 
5% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031562046/G - AIC (base 32): 0OY369Y 
5% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031562059/G - AIC (base 32): 0Y36BC 
5% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031562061/G - AIC (base 32): 0Y36BF 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031562073/G - AIC (base 32): OY36BT 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031562085/G - AIC (base 32): 0Y36C5 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031562097/G - AIC (base 32): OY36CK 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031562109/G - AIC (base 32): 0Y36CX 
5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031562111/G - AIC (base 32): 0OY36CZ 
5% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031562123/G - AIC (base 32): 0Y36DC 
5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031562135/G - AIC (base 32): 0Y36DR 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031562147/G - AIC (base 32): 0Y36F3 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031562150/G - AIC (base 32): 0Y36F8 
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5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031562162/G - AIC (base 32): OY36FL 
5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC {base 10): 031562174/G - AIC (base 32): OY36FY 


5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC {base 10): 031562186/G - AIC (ba 


— 1025 LIS Soa 


5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031562198/G - AIC (base 32): 0Y36GQ 
5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031562200/G - AIC (base 32): 0Y36GS 
5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031562212/G - AIC (base 32): 0Y36H4 
5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031562224/G - AIC (base 32): OY36HJ 
5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031582236/G - AIC (base 32): 0Y36HW 
10% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031562248/G - AIC (base 32): 0Y36J8 
10% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031582251/G - AIC {base 32): 0Y36JC 
10% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031562263/G - AIC (base 32): 0OY36JR 
10% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031562275/G - AIC (base 32): 0Y36K3 
10% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031562287/G - AIC (base 32): 0Y36KH 
10% FIALA 20 ML 

AIC {base 10): 031562299/G - AIC (base 32): OY36KV 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031562301/G - AIC (base 32): 0Y36KX 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031562313/G - AIC (base 32): 0Y36L9 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031562325/G - AIC (base 32): OY36LP 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031562337/G - AIC (base 32): 0Y36M1 
10% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC {base 10): 031562349/G - AIC {base 32): OY36MF 
10% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031562352/G - AIC (base 32): 0Y36MJ 
10% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031562364/G - AIC (base 32): OY36MW 
10% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031562376/G - AIC (base 32): OY36N8 
10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031562388/G - AIC (base 32): OY36NN 
10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031562390/G - AIC (base 32): OY36NQ 
10% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC {base 10): 031582402/G - AIC (base 32): 0Y36P2 
10% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031562414/G - AIC (base 32): OY36PG 
10% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031562426/G - AIC {base 32): OY36PU 
10% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031562438/G - AIC (base 32): 0Y3606 
10% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031562440/G - AIC {base 32): 0Y3608 
10% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031562453/G - AIC {base 32): 0Y36QP 
10% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031562465/G - AIC (base 32): OY36R1 
18% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031562477/G - AIC (base 32): OY36RF 


(2) 
Dd 
La 
N 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


18% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031562489/G - AIC (base 32): OY36RT 
18% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031562491/G - AIC (base 32): OY36RV 
18% FIALA 5 ML 

AIC (base 10) 031582503/G - AIC (base 32): 0Y36S7 
18% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031562515/G - AIC {base 32): 0Y36SM 
18% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031562527/G - AIC (base 32): OY36SZ 
18% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031562539/G - AIC (base 32): OY36TC 
18% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031562541/G - AIC (base 32) OY36TF 
18% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031562554/G - AIC (base 32): OY36TU 
18% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031562566/G - AIC (base 32): OY36U6 
18% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031562578/G - AIC (base 32): OY36UL 
18% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031562580/G - AIC (base 32): OY36UN 
18% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031562592/G - AIC (base 32): OY38VO 
18% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031562604/G - AIC (base 32): 0OY36VD 
18% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031562618/G - AIC (base 32): OY36VS 
18% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031562628/G - AIC (base 32): OY36W4 
18% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC {base 10): 031562630/G - AIC (base 32): 0Y36W6 
18% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031562642/G - AIC (base 32): OY36WL 
18% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031562655/G - AIC (base 32): OY36WZ 
18% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031562687/G - AIC (base 32): OY36XC 
18% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031562679/G - AIC (base 32): OY36XR 
18% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031562681/G - AIC (base 32): OY36XT 
18% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031562693/G - AIC (base 32): OY36Y5 


MANNITOLO E SODIO CLORURO 


TO6R pere 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 03157601/G - AIC (base 32): OY3MYB 
FIALA 2 ML 

AIC {base 10): 031576022/G - AIC (base 32): OY3MYQ 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031576034/G - AIC (base 32): OY3MZ2 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031576046/G - AIC (base 32): OY3MZG 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031576059/G - AIC (base 32): OY3MZV 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031576061/G - AIC (base 32): OY3MZX 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031576073/G - AIC (base 32): OY3N09 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031576085/G - AIC (base 32): OY3NOP 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031576097/G - AIC {base 32): OY3N11 
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FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031576109/G - AIC (base 32): OY3N1F 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031576111/G - AIC (base 32): OY3N1H 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031576123/G - AIC (base 32): OY3N1V 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031576135/G - AIC (base 32): OY3N27 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031576147/G - AIC (base 32): OYSN2M 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031576150/G - AIC (base 32): OY3N2Q 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031576162/G - AIC (base 32): OY3N32 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031576174/G - AIC (base 32): OY3N3G 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031576188/G - AIC (base 32): OY3N3U 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031576198/G - AIC (base 32): OY3N46 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML . 

AIC (base 10): 031576200/G - AIC (base 32): OY3N48 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031576212/G - AIC (base 32): OY3N4N 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031576224/G - AIC (base 32): OY3N50 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
. AIC (base 10): 031576236/G - AIC (base 32): OY3N5D 


RINGER 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031563012/G - AIC (base 32): 0Y3784 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031563024/G - AIC (base 32): dY3784 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031563036/G - AIC (base 32): 0Y378W 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031563048/G - AIC (base 32): 0Y3798 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031563051/G - AIC (base 32): 0Y379C 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031563063/G - AIC (base 32): 0Y379R 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031563075/G - AIC (base 32): 0Y37B3 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031563087/G - AIC (base 32): 0Y37BH 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031563099/G - AIC (base 32): 0Y37BV 
FLACONE 1000 ML i 

AIC (base 10): 031563101/G - AIC (base 32): 0Y37BX 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031563113/G - AIC (base 32): 0Y37C9 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031563125/G - AIC (base 32): OY37CP 


SACCA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 031563137/G - AIC (base 32): 0Y37DI1 


SACCA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 031563149/G - AIC (base 32): 0Y37DF 


SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031563152/G - AIC (base 32): 0Y37DJ 


SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
AIC (base 10): 031563164/G - AIC (base 32): OY37DW 


SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031563176/G - AIC (base 32): 0Y37F8 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031563188/G - AIC (base 32): OY37FN 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031563190/G - AIC (base 32): 0Y37FQ 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031563202/G - AIC (base 32): 0Y37G2 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031563214/G - AIC (base 32): 0Y37GG 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031563226/G - AIC (base 32): 0OY37GU 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031563238/G - AIC (base 32): 0Y37H6 


RINGER ACETATO 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031565017/G - AIC (base 32): 0Y396T 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031565029/G - AIC (base 32): 0Y3975 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031565031/G - AIC (base 32): 0Y3977 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031565043/G - AIC (base 32): 0Y397M 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031585056/G - AIC (base 32): 0Y3980 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031565068/G - AIC (base 32): 0Y398D 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031565070/G - AIC (base 32): 0Y398G 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031565082/G - AIC (base 32): 0Y398U 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031565094/G - AIC (base 32): 0Y3996 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031565106/G - AIC (base 32): 0Y399L 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031565118/G - AIC (base 32): 0Y399Y 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031565120/G - AIC (base 32): 0Y39B0 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031565132/G - AIC (base 32): 0Y39BD 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031585144/G - AIC (base 32): 0Y39BS 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031565157/G - AIC (base 32): 0Y39C5 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031565169/G - AIC (base 32): 0Y39CK 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031565171/G - AIC (base 32): 0Y39CM 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031565183/G - AIC (base 32): OY39CZ 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031565195/G - AIC (base 32): OY39DC 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031565207/G - AIC (base 32): 0Y39DAR 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031565219/G - AIC (base 32): 0Y39F3 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031565221/G - AIC (base 32): 0Y39F5 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031565233/G - AIC (base 32): OY39FK 


RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031566019/G - AIC (base 32): 0Y3B63 
FIALA 2 ML ° 

AIC (base 10): 031566021/G - AIC (base 32): 0Y3B65 
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FIALA 3 ML 
AIC (base 10): 031566033/G - AIC (base 32): OY3B6EK 


FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031566045/G - AIC {base 32): OY3BBX 
FIALA 10 ML 

AIC {base 10): 031568058/G - AIC (base 32): 0Y3B7B 


FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031566060/G - AIC (base 32): 0Y3B7D 
FLACONE 100 ML. 

AIC (base 10): 031566072/G - AIC (base 32): 0Y3B7S 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031566084/G - AIC (base 32): 0Y3B84 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031566096/G - AIC (base 32): OY3B8I 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031566108/G - AIC (base 32): 0Y3B8W 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031566110/G - AIC (base 32): OY3BBY 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031566122/G - AIC {base 32): 0Y3BIB 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031566134/G - AIC (base 32): OY3B9Q 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031566146/G - AIC {base 32). 0Y3BB2 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031566159/G - AIC (base 32): 0OY3BBH 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031566161/G - AIC (base 32): OY3BBK 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031566173/G - AIC (base 32): OY3BBX 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031566185/G - AIC (base 32): 0Y3BC9 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031566197/G - AIC (base 32): OY3BCP 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031566209/G - AIC (base 32): 0OY3BDI 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031566211/G - AIC (base 32): OY3BD3 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031566223/G - AIC (base 32): OY3BDH 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

« AIC (base 10): 031566235/G - AIC {base 32): OY3BDV 


RINGER CON GLUCOSIO 


FIALA 1 ML 

AIC {base 10): 031564014/G - AIC (base 32): 0Y387G 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031564026/G - AIC (base 32): 0Y387U 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031564038/G - AIC (base 32): 0Y3886 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031564040/G - AIC (base 32): 0Y3888 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031564053/G - AIC (base 32): 0Y388P 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031564065/G - AIC (base 32): 0Y3891 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031564077/G - AIC (base 32): 0Y389F 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031564089/G - AIC (base 32): OY389T 
FLACONE 500 ML. 

AIC (base 10): 031564091/G - AIC (base 32): 0Y389V 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031564103/G - AIC (base 32): 0Y38B7 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031564115/G - AIC (base 32): 0Y38BM 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC {base 10): 031564127/G - AIC (base 32): OY38BZ 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031564139/G - AIC (base 32): 0Y38CC 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC {base 10): 031564141/G - AIC (base 32): OY38CF 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031564154/G - AIC (base 32): OY38CU 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031564168/G - AIC (base 32): 0Y38D6 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC. (base 10): 031564178/G - AIC (base 32): OY38DL 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML . 

AIC (base 10): 031564180/G - AIC (base 32): OY38DN 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031564192/G - AIC (base 32): 0Y38F0 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC {base 10): 031564204/G - AIC (base 32): 0Y38FD 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML. 

AIC (base 10): 031564216/G - AIC (base 32): 0Y38FS 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031564228/G - AIC (base 32): 0OY38G4 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML . 

AIC (base 10): 031564230/G - AIC (base 32): 0Y38G6 


RINGER LATTATO 


ZAR; IRA 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031567011/G - AIC (base 32): 0Y3C53 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031567023/G - AIC (base 32): OY3CSH 
FIALA 3 ML 

AIC {base 10): 031567035/G - AIC (base 32): 0OY3C5V 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031567047/G - AIC (base 32): OY3C67 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031567050/G - AIC (base 32): OY3C6B 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031567062/G - AIC (base 32): 0OY3C6Q 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031567074/G - AIC (base 32): 0Y3C72 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031567088/G - AIC (base 32): OY3C7G 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031567098/G - AIC (base 32): 0Y3C7U 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031567100/G - AIC (base 32): OY3C7W 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031567112/G - AIC (base 32): 0Y3C88 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031567124/G - AIC (base 32): OYSC8N 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031567136/G - AIC (base 32): 0Y3C90 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031587148/G - AIC (base 32): OY3C9D 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031567151/G - AIC (base 32): OY3C9H 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031567163/G - AIC (base 32): OY3C9V 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031567175/G - AIC (base 32): 0Y3CB7 


SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031567187/G - AIC (base 32): 0OY3CBM 
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SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031567199/G - AIC (base 32): OY3CBZ 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031567201/G - AIC {base 32): OY3CC1 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031567213/G - AIC (base 32): OY3CCF 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031567225/G - AIC (base 32): OYSCCT 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031567237/G - AIC (base 32): OY3CD5 


RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 


FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031568013/G - AIC (base 32): OY3D4F 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031568025/G - AIC (base 32): OY3D4T 
FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031568037/G - AIC (base 92}: DY3D55 
FIALA 5 ML 

AIC {base 10): 031568049/G - AIC (base 32): OY3D5K 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031568052/G - AIC (base 32): OY3DSN 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031568064/G - AIC (base 32): 0Y3D60 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031568076/G - AIC (base 32): OY3D6D 
FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 031568088/G - AIC (base 32): 0Y3D6S 
FLACONE 500 ML 


AIC (base 10): 031568090/G - AIC (base 32): OY3DEU. 


FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031568102/G - AIC (base 32): 0Y3D76 
SACCA FLESSIBILE 50 Mi. 

AIC (base 10): 031568114/G - AIC (base 32): OY3D7L 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031568126/G - AIC (base 32): OY3D7Y 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031568138/G - AIC (base 32): 0Y3D8B 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031558140/G - AIC (base 32): OY3D8D 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 0391568153/G - AIC (base 32): OY3D8T 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031568165/G - AIC (base 32): 0OY3D95 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031568177/G - AIC (base 32): 0Y3D9K 
SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC {base 10): 031568189/G - AIC (base 32): OY3D9IX 
SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031568191/G - AIC (base 32): OY3DIZ 
SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031568203/G - AIC {base 32): OY3DBC 
SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031568215/G - AIC (base 32): OY3DBR 
SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC ‘base 10): 031568227/G - AIC (base 32): 0Y3DC3 
SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031568239/G - AIC (base 32): OY3DCH 


SODIO BICARBONATO 


1,4% FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 031569015/G - AIC (base 32): OY3F3R 


1,4% FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 031569027/G - AIC (base 32): 0Y3F43 


1,4% FIALA 3 ML 
AIC (base 10): 031569039/G - AIC (base 32): 0OY3F4H 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


leat BO 


1,4% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 091569041/G - AIC (base 32): OY3F4K 
1,4% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031569054/G - AIC (base 32): OY3F4Y 
1,4% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031569066/G - AIC (base 32): OY3F5B 
1,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031569078/G - AIC (base 32): 0OY3F5Q 
1,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031569080/G - AIC (base 32): OY3F5S 
1,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031569092/G - AIC (base 32): 0Y3F64 
1,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031569104/G - AIC (base 32): 0Y3F6J 
* 4% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031569116/G - AIC (base 32): OY3F6W 
1,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031569128/G - AIC (base 32): 0Y3F78 
1,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031569130/G - AIC {base 32): 0Y3F7B 
1,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031569142/G - AIC (base 32): 0Y3F7Q 
1,4% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031569155/G - AIC (base 32): 0Y3F83 
1,4% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031569167/G - AIC (base 32): 0Y3F8H 
1,4% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031569179/G - AIC (base 32): OY3F8V 
1,4% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031569181/G - AIC (base 32): OY3F8X 
1,4% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031569193/G - AIC (base 32): 0Y3F99 
1,4% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC {base 10): 031569205/G - AIC (base 32): 0Y3F9P 
1,4% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031569217/G - AIC (base 32): OY3FB1 
1,4% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031569229/G - AIC (base 32): OY3FBF 
1,4% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031569231/G - AIC (base 32): OY3FBH 
5% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031569243/G - AIC (base 32): GY3FBV 
5% FIALA 2 ML L 

AIC (base 10): 031569256/G - AIC (base 32): OY3FC8 
5% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031569268/G - AIC (base 32): OY3FCN 
5% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031569270/G - AIC (base 32): 0OY3FCQ 
5% FIALA 10 ML 

AIC (base 10}: 031569282/G - AIC (base 32): 0Y3FD2 
5% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031569294/G - AIC (base 32): OY3FDG 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031569308/G - AIC (base 32): OY3FDU 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031569318/G - AIC (base 32): OY3FF6 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031569320/G - AIC (base 32): OY3FF8 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031569332/G - AIC (base 32): OY3FFN 
5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC {base 10): 031569344/G - AIC (base 32): 0OY3FGO 
5% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031569357/G - AIC (base 32): OY3FGF 
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5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031569369/G - AIC (base 32): OY3FGT 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031569371/G - AIC (base 32): OY3FGV 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031569383/G - AIC (base 32): 0 
5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031569395/G - AIC (base 32): OY3FHM 
5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031569407/G - AIC (base 32): OY3FHZ 
5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031569419/G - AIC (base 32): OY3FJC 
5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031569421/G - AIC (base 32): OY3FJF 
5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031569433/G - AIC (base 32): OY3FUT 
5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031569445/G - AIC (base 32): OY3FKS 
5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031569458/G - AIC (base 32): OY3FKL 
5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031569460/G - AIC (base 32): OY3FKN 
7,5% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031569472/G - AIC (base 32): OY3FLO 
7,5% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031569484/G - AIC (base 32): OY3FLD 
7,5% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031569496/G - AIC (base 32): OY3FLS 
7,5% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031569508/G - AIC (base 32): OY3FM4 
7,5% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031569510/G - AIC (base 32): OY3FM6 
7,5% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031569522/G - AIC (base 32): OY3FML 
7,5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031569534/G - AIC (base 32): OY3FMY 
7,5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031569546/G - AIC (base 32): OY3FNB 
7,5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031589559/G - AIC (base 32): OYSFNR 
7,5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031569561/G - AIC (base 32): OYSFNT 
7,5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031569573/G - AIC (base 32): OY3FP5 
7,5% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031569585/G - AIC (base 32): OYSFPK 
7,5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031569597/G - AIC (base 32): OY3FPX 
7,5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031569609/G - AIC (base 32): OY3FQ9 
7,5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031569611/G - AIC (base 32): OYSFQC 
7,5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031569623/G - AIC (base 32): OY3FOR 
7,5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031569635/G - AIC (base 32): OY3FR3 
7,5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031569647/G - AIC (base 32): OY3FRH 
7,5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031569650/G - AIC (base 32): OY3FRL 
7,5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031569662/G - AIC (base 32): OY3FRY 
7,5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031569674/G - AIC (base 32): OY3FSB 


3SFH7 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


7,5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031569686/G - AIC (base 32): OY3FSQ 
7,5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031569698/G - AIC (base 32): OY3FT2 
8,4% FIALA i ML 

AIC (baso 10): 031569700/G - AIC {base 32): OYSFT4 
8,4% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031569712/G - AIC (base 32): OY3FTJ 
8,4% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031569724/G - AIC (base 32): OY3FTW 
8,4% FIALA 5 ML 

AIC {base 10): 031569736/G - AIC (base 32): OY3FU8 
8,4% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031569748/G - AIC (base 32): OY3FUN 
8,4% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031569751/G - AIC (base 32): OY3FUR 
8,4% FLACONE 100 ML . 

AIC (base 10): 031569763/G - AIC (base 32): OY3FV3 
8,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031569775/G - AIC (base 32): OY3FVH 
8,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031569787/G - AIC (base 32): OY3FVV 
8,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031569799/G - AIC (base 32): OY3FW7 
8,4% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031569801/G - AIC (base 32): OY3FW9 
8,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031569813/G - AIC (base 32): OY3FWP 
8,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031569825/G - AIC (base 32): OY3FXI1 
8,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031569837/G - AIC (base 32): OY3FXF 
8,4% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031569849/G - AIC (base 32): OY3FXT 
8,4% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031569852/G - AIC (base 32): OY3FXW 
8,4% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (basa 10): 031569864/G - AIC (base 32): OY3FY8 
8,4% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031569876/G - AIC (base 32): OY3FYN 
8,4% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031569888/G - AIC (base 32): OY3FZ0 
8,4% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031569890/G - AIC (base 32): OY3FZ2 
8,4% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031569902/G - AIC (base 32): OY3FZG 
8,4% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031569914/G - AIC (base 32): OY3FZU 
8,4% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031569926/G - AIC (base 32): 0Y3G06 


SODIO CLORURO 


— 90 — 


0,9% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031570017/G - AIC (base 32): 0Y3GS1 
0,9% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031570029/G - AIC (base 32): OY3G3F 
0,9% FIALA 3 ML 

AIC (baso 10): 031570031/G - AIC (base 32): 0Y3G3H 
0,9% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031570043/G - AIC (base 32): 0OY3G3V 
0,9% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031570056/G - AIC (base 32): 0Y3G48 


0,9% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 031570068/G - AIC (base 32): OY3GA4N 


Serie generale - n. 258 


4-11-1995 


0,9% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031570070/G - AIC (base 32): 0Y3G4Q 
0,9% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031570082/G - AIC (base 32): OY3G52 
0,9% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031570094/G - AIC (base 32): OY3G5G 
0,9 % FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031570106/G - AIC (base 32): OY3G5U 
0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031570118/G - AIC (base 32): 0Y3G66 
0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031570120/G - AIC (base 32): 0Y3G68 
0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031570132/G - AIC (base 32): OY3GGN 
0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031570144/G - AIC (base 32): 0Y3G70 
0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031570157/G - AIC (base 32): 0Y3G7F 
0,9% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031570169/G - AIC (base 32): OY3G7T 
0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML. 

AIC (base 10): 031570171/G - AIC (base 32): 0Y3G7V 
0,9% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031570183/G - AIC (base 32): 0Y3G87 
0,9% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031570195/G - AIC (base 32): OY3G8M 
0,9% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031570207/G - AIC (base 32): 0OY3GS8Z 
0,9% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031570219/G - AIC (base 32): 0Y3G9C 
0,9% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031570221/G - AIC (base 32): 0Y3G9F 
0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031570233/G - AIC (base 32): OY3GIT 
3% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031570245/G - AIC (base 32): 0Y3GBS5 
3% FIALA 2 ML 

AIC {base 10): 031570258/G - AIC {base 32): OY3GBL 
3% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031570260/G - AIC (base 32): OYSGBN 
3% FIALA 5 ML 

AIC (base 10}: 031570272/G - AIC (base 32): 0OY3GCO 
3% FIALA 10 ML 

AIC {base 10): 031570284/G - AIC (base 32): 0OY3GCD 
3% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031570296/G - AIC (base 32): 0Y3GCS 
3% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031570308/G - AIC (base 32): 0OY3GD4 
3% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031570310/G - AIC (base 32): 0Y3GD6 
3% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031570322/G - AIC (base 32): OY3GDL 
3% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031570334/G - AIC (base 32): OY3GDY 
3% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031570348/G - AIC (base 32): 0Y3GFB 
3% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031570359/G - AIC (base 32): 0OY3GFRA 
3% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC {base 10): 031570361/G - AIC (base 32): OY3GFT 
3% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031570373/G - AIC (base 32): OY3GGS 
3% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC {base 10): 031570385/G - AIC (base 32): 0OY3GGK 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


pi pee 


3% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031570397/G - AIC (base 32): OY3GGX 
3% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031570409/G - AIC (base 32): OY3GH9 
3% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031570411/G - AIC (base 32): OY3GHC 
3% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031570423/G - AIC (base 32): OY3GHR 
3% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031570435/G - AIC (base 32): 0Y3GJ3 
3% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031570447/G - AIC (base 32): OY3GJH 
3% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031570450/G - AIC (base 32): OY3GIL 
3% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031570462/G - AIC (base 32): OY3GUY 
5% FIALA1 ML 

AIC (base 10): 031570474/G - AIC (base 32): OY3GKB 
5% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031570486/G - AIC (base 32): OY3GKQ 
5% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031570498/G - AIC (base 32): OY3GL2 
5% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031570500/G - AIC (base 32): OYSGLA 
5% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031570512/G - AIC (base 32): OY3GLJ 
5% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031570524/G - AIC (base 32): OY3GLW 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031570536/G - AIC (base 32): OY3GM8 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031570548/G - AIC (base 32): OY3GMN 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031570551/G - AIC (base 32): OY3GMR 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031570563/G - AIC (base 32): OY3GN3 
5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031570575/G - AIC (base 32): OY3GNH 
5% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031570587/G - AIC (base 32): OY3GNV 
5% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031570599/G - AIC (base 32): OY3GP7 
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031570601/G - AIC (base 32): OY3GP9 
5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031570613/G - AIC (base 32): OY3GPP 
5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031570625/G - AIC (base 32): OY3GO1 
5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031570637/G - AIC (base 32): OY3GQF 
5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031570649/G - AiC (base 32): OY3GOT 
5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031570652/G - AIC (base 32): OY3GQW 
5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIG (base 10): 031570664/G - AIC (base 32): OY3GR8 
5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031570676/G - AIC (base 32): OY3GRN 
5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031570688/G - AIC (base 32): OY3GSO 
5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031570690/G - AIC (base 32): 0Y3GS2 


0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 2000 ML 


AIC (base 10): 031571019/G - AIC {base 32): 0Y3H2C 


Serie generale - n. 258 


4-11-1995 Supplemento ordinario alii GAZZETTA UFFICIALE 


0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031571021/G - AIC (base 32): OY3H2F 


0.9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031571033/G - AIC (base 32): OY3H2T 


0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
AIC (base 10): 031571045/G - AIC (base 32): CY3H35 

0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031571058/G - AIC (base 32): OY3HSL 


0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031571060/G - AIC (base 32): OY3HS3N 


0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031571072/G - AIC (base 32): 0Y3H40 
SODIO LATTATO 


1,87% FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 031572011/G - AIC (base 32): 0Y341C 


1,87% FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 031572023/G - AIC (base 32): OY3J1R 


1,87% FIALA 3 ML 
AIC (base 10): 031572035/G - AIC (bass 32): 0Y3423 


1,87% FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 031572047/G - AIC (base 32): 0Y342H 


1,87% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031572050/G - AIC (base 32): 0Y3J2L 


1,87% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 031572062/G - AIC (base 32): 0Y342Y 


1:87% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031572074/G - AIC (base 32): 0Y3J43B 


1,87% FLACONE 250 ML 
AIC {base 10): 031572086/G - AIC (base 32): 0Y3J3Q 


1,87% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031572098/G - AIC (base 32): 0Y3U42 


1,87% FLACONE 1000 ML. 
AIC (base 10): 031572100/G - AIC (base 32): 0Y3444 


1,87% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
AIC (base 10): 031572112/G - AIC (base 32): OY344J 


1,87% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
AIC (base 10): 031572124/G - AIC (base 32): OY3J4W 


1,87% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 031572136/G - AIC (base 32): 0Y3J58 


1,87% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
s = AIC (base 10): 031572148/G - AIC (base 32): OY3JUSN 


1,87% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 


11,2% FIALA 3 ML 

AIC ibase 10): 031572264/G - AIC (base 32): 0Y3498 
11,2% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031572276/G - AIC (base 32): OY3J9N 
11,2% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031572288/G - AIC (base 32): OY3UBO 
11,2% FIALA 20 ML. 

AIC (base 10): 031572290/G - AIC (base 32)? 0Y3J4B2 


11,2% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10). 031572302/G - AIC (base 32): 0OY3JBG 
11,2% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031572314/G - AIC (base 32): OY3JBU 
11,2% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031572326/G - AIC (base 32): 0Y3JCE 
11,2% FLACONE 1000 ML. 

TAIC (base 10): 031572338/G - AIC (base 32): OY3UCL 
11,2% SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031572340/G - AIC (base 32): OY3JCN 
11,2% SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031572353/G - AIC (base 32): 0Y34D1 
11,2% SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031572365/G - AIC (base 32): OY3JDF 
11,2% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031572377/G - AIC (base 32): OY3JDT 
11,2% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031572389/G - AIC (base 32): OY3JF5' 
11,2% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031572391/G - AIC (base 32): 0Y3JF7 
11,2% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 091572403/G - AIC (base 32): OY3JFM 
11,2% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031572415/G - AIC (base 32): OY34FZ 
11,2% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031572427/G - AIC (base 32): 0Y34GC 
11,2% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031572439/G - AIC (base 32): OY3UGR 
11,2% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031572441/G - AIC (base 32): OY34GT 
11,2% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031572454/G - AIC (base 32): 0Y3J4H6 


11,2% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031572466/G - AIC (base 32): OY3JHL 


AIC (base 10): 031572151/G - AIC (base 32): 0Y3J5R SODIO TIOSOLFATO 


1,87% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
AIC (base 10): 031572163/G - AIC (base 32): 0Y3J63 


1,87% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031572175/G - AIC {base 32): 0Y3J6H 


1,87% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031572187/G - AIC (base 32): OY346V 


1,87% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031572199/G - AIC (base 32): 0Y3477 
1,87% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031572201/G - AIC (base 32): 0Y3J79 


1,87% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031572213/G - AIC (base 32): 0Y347P 


1,87% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031572225/G - AIC (base 32): 0Y3J81 


1,87% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC {base 10): 031572237/G - AIC (base 32): 0Y3J8F 
11,2% FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031572249/G - AIC (base 32): OY3J8T 


11,2% FIALA ML 
AIC (base 10): 031572252/G - AIC (base 32): OY3418W 


ESA +, gesti 


25% FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 031573013/G - AIC (base 32): 0OY3KOP 


25% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031573025/G - AIC (base 32): 0Y3K11 
25% FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031573037/G - AIC (base 32); OY3K1F 
25% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031573049/G - AIC (base 32): OY3K1T 
25% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031573052/G - AIC (base 32): OY3K1W 


25% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031573064/G - AIC (base 32): 0Y3K28 
25% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031573076/G - AIC (base 32): 0Y3K2N 
25% FLACONE 250 ML î 

AIC (base 10): 031573088/G - AIC (base 32): 0Y3K30 
25% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031573090/G - AIC (base 32): 0Y3K32 * 


25% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031573102/G - AIC (base 32): 0Y3K3G 


Serie generale - n. 258 


4-11-1995 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 258 


25% SACCA FLESSIBILE 50 ML: 
AIC (base 10): 031573114/G - AIC (base 32): OY3K3U 


25% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
AIC (base 10): 031573126/G - AIC (base 32): OY3K46 


25% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 031573138/G - AIC (base 32): OY3K4L 


25% SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031573140/G - AIC (base 32): OY3K4N 
25% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031573153/G - AIC (base 32): OY3K51 
25% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031573165/G - AIC (base 32): OY3K5F 
25% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031573177/G - AIC (base 32): 0OY3KST 


25% SACCA FLESSIBILE 2500 ML 
AIC (base 10): 031573189/G - AIC (base 32): OY3K65 


25% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031573191/G - AIC (base 32): 0OY3K67 


25% SACCA FLESSIBILE 3500 ML 
AIC (base 10): 031573203/G - AIC (base 32): 0Y3K6M 


25% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031573215/G - AIC (base 32): OY3K6Z 


25% SACCA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031573227/G - AIC (base 32): OY3K7C 


25% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031573239/G - AIC (base 32): OY3K7R 


LISI (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO 2000 ML 
AIC (base 10): 031531015/G - AIC (base 32): 0Y2807 


CONTENITORE RIGIDO 3500 ML 
AIC (base 10): 031531027/G - AIC (base 32): 0Y280M 


CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 
AIC (base 10): 031531039/G - AIC (base 32): 0Y280Z 


CONTENITORE RIGIDO 7500 ML 
AIC (base 10): 031531041/G - AIC (base 32): 0Y2811 


CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
AIC (base 10): 031531054/G - AIC (base 32): 0Y281G 


CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031531066/G - AIC (base 32): 0Y281U 


CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 
AIC (base 10): 031531078/G - AIC (base 32): 0Y2826 


CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031531080/G - AIC (base 32): 0Y2828 


CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML 
AIC (base 10): 031531092/G - AIC (base 32): 0Y282N 


CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML 
AIC (base 10): 031531104/G - AIC (base 32): 0Y2830 


(RANGE F.UN.} 
CONTENITORE RIGIDO 2000 ML 

AIC (base 10): 031540014/G - AIC (base 32): OY2UTG 
CONTENITORE RIGIDO 3500 ML 

AIC (base 10): 031540026/G - AIC (base 32): OY2UTU 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031540038/G - AIC (base 32): 0Y2JU6 
CONTENITORE RIGIDO 7500 ML 

AIC (base 10): 031540040/G - AIC (base 32): 0Y2JU8 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031540053/G - AIC (base 32): 0Y2JUP 
CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031540065/G - AIC (base 32): OY2JV1 
CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031540077/G - AIC (base 32): OY2JVF 


CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031540089/G - AIC (base 32): OY24VT 


CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML 
AIC {base 10): 031540091/G - AIC (base 32): OY2UVV 


CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML 
AIC (base 10): 031540103/G - AIC (base 32): 0Y24W7 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO 2000 ML 

AIC (base 10): 031535014/G - AIC (base 32): OY2CX6 
CONTENITORE RIGIDO 3500 ML 

AIC (base 10): 031535026/G - AIC (base 32): OY2CXL 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031535038/G - AIC (base 32): OY2CXY 
CONTENITORE RIGIDO 7500 ML 

AIC (base 10): 031535040/G - AIC (base 32): OY2CYO 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031535053/G - AIC (base 32): OY2CYF 
CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031535065/G - AIC'(base 32): OY2CYT 
CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031535077/G - AIC (base 32): OY2CZ5 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031535089/G - AIC (base 32): OY2CZK 
CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML 

AIC (base 10): 031535091/G - AIC (base 32): OY2CZM 


CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML 
AIC (base 10): 031535103/G - AIC (base 32): OY2CZZ 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI 


F.U.N.} 
CONTENITORE RIGIDO 2000 ML 

AIC (base 10): 031539012/G - AIC (base 32): 0Y2HU4 
CONTENITORE RIGIDO 3500 ML 

AIC (base 10): 031539024/G - AIC (base 32): 0Y2HUJ 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031539036/G - AIC (base 32): OY2HUW 
CONTENITORE RIGIDO 7500 ML 

AIC (base 10): 031539048/G - AIC (base 32): 0Y2HV8 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031539051/G - AIC (base 32): 0Y2HVC 
CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031539063/G - AIC (base 32): 0Y2HVR 
CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031539075/G - AIC (base 32): OY2HW3 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031539087/G - AIC (base 32): OY2HWH 
CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML 

AIC (base 10): 031539099/G - AIC (base 32): OY2HWV 
CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML 

AIC (base 10): 031539101/G - AIC (base 32): 0OY2HWX 


(RANGE 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


= 


(RANGE F.U.N.) . 
CONTENITORE RIGIDO 2000 ML 

AIC (base 10): 031541016/G - AIC (base 32): OY2KSS 
CONTENITORE RIGIDO 3500 ML 

AIC (base 10): 031541028/G - AIC (base 32): OY2KT4 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031541030/G - AIC (base 32): OY2KT6 
CONTENITORE RIGIDO 7500 ML 

AIC (base 10): 031541042/G - AIC (base 32): OY2KTL 


CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
AIC (base 10): 031541055/G - AIC (base 32): OY2KTZ 


4-11-1995 


CONTENITORE FLESSIBILE 2000,ML 
AIC (base 10): 031541067/G - AIC (base 32): 0Y2KUC 


CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031541079/G - AIC (base 32): OY2KUR 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 091541081/G - AIC (base 32): OY2KUT 
CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML 

AIC (base 10): 031541093/G - AIC (base 32): 0Y2KV5 


CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML 
AIC {base 10): 031541105/G - AIC (base 32): 0Y2KVK 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO 2000 ML 
AIC (base 10): 031543010/G - AIC (base 32): 0Y2MR2 


CONTENITORE RIGIDO 3500 ML 
AIC (base 10): 031543022/G - AIC (base 32): 0OY2MRG 


CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031543034/G - AIC (base 32): 0Y2MRU 
CONTENITORE RIGIDO 7500 ML 

AIC (base 10): 031543046/G - AIC (base 32): 0Y2MS6 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031543059/G - AIC (base 32): 0Y2MSM 
CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031543061/G - AIC (base 32): OY2MSP 
CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031543073/G - AIC (base 32): OY2MT1 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031543085/G - AIC (base 32). OY2MTF 
CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML 

AIC (base 10): 091543097/G - AIC (base 32): OY2MTT 


CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML 
AIC (base 10): 031543109/G - AIC (base 32): 0Y2MUS5 


SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA RIGIDA 2000 ML 

AIC (base 10): 031532017/G - AIC (base 32): OY28ZK 
SACCA RIGIDA 3500 ML 

AIC (base 10): 031532029/G - AIC (base 32): 0Y28ZX 
SACCA RIGIDA 5000 ML 

AIC (base 10): 031532031/G - AIC (base 32): OY28ZZ 
SACCA RIGIDA 7500 ML 

AIC (base 10): 031532043/G - AIC (base 32): 0Y290C 
SACCA RIGIDA 10000 ML 

AIC (base 10): 031532056/G - AIC (base 32): 0Y290S 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC {base 10): 031532068/G - AIC (base 32): 0Y2914 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031532070/G - AIC (base 32): 0Y2916 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031532082/G - AIC (base 32): 0Y291L 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000”2000 ML 

AIC (base 10): 031532094/G - AIC (base 32): 0Y291Y 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031532106/G - AIC {base 32): 0Y292B 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031532118/G - AIC (base 32); 0Y2920Q 


SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 


+ SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031533019/G - AIC (base 32): OY29YV 

SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
AIC (base 10): 031533021/G - AIC (base 32): OY29YX 

SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031533033/G - AIC (base 32): 0Y29Z9 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


cod = 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000”2000 ML 

AIC (base 10): 031533045/G - AIC (base 32): 0Y292P 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE #500 ML 

AIC (base 10): 031533058/G - AIC (base 32): 0Y2B02 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031533060/G - AIC (base 32): 0Y2B04 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031533072/G - AIC (base 32): 0Y2BOJ 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031533084/G - AIC (base 32): 0Y2B0W 


TAMPONE FOSFATO 


PH 8,8 FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 031577012/G - AIC (base 32): OYS3NXN 


PH 6,8 FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 031577024/G - AIC (base 32): OYSNYO 


PH 6,8 FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031577036/G - AIC (base 32): OYSNYD 
PH 6,8 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031577048/G - AIC (base 32): OYANYS 
PH 6,8 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031577051/G - AIC (base 32): OY3NYV 
PH 6,8 FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031577063/G - AIC (base 32): OYINZ7 


PH 6,8 FLACONE 100 ML 
, AIC (base 10): 031577075/G - AIC (base 32): OYSNZM 


PH 6,8 FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031577087/G - AIC (base 32): OYSNZZ 
PH 6,8 FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031577099/G - AIC (base 32): OY3NOC 
PH 6,8 FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031577101/G - AIC (base 32): OY3NOF 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031577113/G - AIC (base 32): OYSPOT 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031577125/G - AIC (base 32): 0Y3P15 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031577137/G - AIC (base 32) OY3P1K 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031577149/G - AIC (base 32): OY3P1X 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031577152/G - AIC (base 32): OY3P20 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC {basa 10): 031577164/G - AIC (baso 32): 0Y3P2D 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031577176/G - AIC (base 32): 0Y3P2S 


PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031577188/G - AIC (base 32): OY3P34 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC {base 10): 031577190/G - AIC (base 32): OY3P36 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031577202/G - AIC (base 32): OY3PSL 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031577214/G - AIC (base 32): OY3P3Y 


PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031577226/G - AIC (base 32): 0Y3P4B 
PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031577238/G - AIC (base 32) 0Y3P4Q 
PH 7,0 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031577240/G - AIC (base 32): 0OY3P4S 
PH 7,0 FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031577253/G - AIC (base 32): 0Y3P55 


PH 7,0 FIALA 3 ML 
AIC (base 10): 031577265/G - AIC {base 32): OY3P5K 
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PH 7,0 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031577277/G - AIC (base 32): OY3P5X 
PH 7,0 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031577289/G - AIC (base 32): 0Y3P69 
PH 7,0 FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031577291/G - AIC (base 32): OY3P6C 
PH 7,0 FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031577303/G - AIC (base 32): OY3P6R 
PH 7,0 FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031577315/G - AIC (base 32): 0Y3P73 
PH 7,0 FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031577327/G - AIC (base 32): 0Y3P7H 
PH 7,0 FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031577339/G - AIC (base 32): OY3P7V 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031577341/G - AIC {base 32): OY3P7X 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031577354/G - AIC (base 32): 0Y3P8B 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031577366/G - AIC (base 32): OY3P8Q 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031577378/G - AIC (base 32): 0Y3P92 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 1000 Mi. 

AIC (base 10): 031577380/G - AIC (base 32): 0Y3P94 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031577392/G - AIC (base 32): 0Y3P9J 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031577404/G - AIC (base 32): OY3P9W 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031577416/G - AIC (base 32): OY3PB8 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031577428/G - AIC (base 32): OY3PBN 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIG (base 10): 031577430/G - AIC (base 32): 0OY3PBQ 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031577442/G - AIC (base 32): 0OY3PC2 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031577455/G - AIC (base 32): OY3PCH 
PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031577467/G - AIC (base 32): OY3PCV 


PH 8,0 FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 031577479/G - AIC (base 32): 0OY3PD7 


PH 8,0 FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031577481/G - AIC (base 32): OY3PD9 
PH 8,0 FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031577493/G - AIC (base 32): OY3PDP 


PH 8,0 FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 031577505/G - AIC (base 32): OY3PF1 


PH 8,0 FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031577517/G - AIC (base 32): OY3PFF 


PH 8,0 FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 031577529/G - AIC (base 32): OY3PFT 
PH 8,0 FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031577531/G - AIC (base 32): OY3PFV 


PH 8,0 FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031577543/G - AIC (base 32): 0Y3PG7 


PH 8,0 FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031577556/G - AIC (base 32): OY3PGN 
PH 8,0 FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031577568/G - AIC (base 32): OY3PHO 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 50 ML 

AIC (base 10): 031577570/G - AIC (base 32): OY3PH2 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 100 ML 

AIC (base 10): 031577582/G - AIC (base 32): OY3PHG 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 250 ML 

AIC (base 10): 031577594/G - AIC (base 32): OY3PHU 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 500 ML 

AIC (base 10): 031577606/G - AIC (base 32): OY3PJ6 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

AIC (base 10): 031577618/G - AIC (base 32): OY3PIL 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 1500 ML 

AIC (base 10): 031577620/G - AIC (base 32): OY3PUN 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 2000 ML 

AIC (base 10): 031577632/G - AIC (base 32): OY3PK0 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 2500 ML 

AIC (base 10): 031577644/G - AIC (base 32): OY3PKD 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031577657/G - AIC (base 32): OY3PKT 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 3500 ML 

AIC (base 10): 031577689/G - AIC (base 32): OY3PLS 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 4000 ML 

AIC (base 10): 031577671/G - AIC (base 32): OY3PL7 


* PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 4500 ML 


.R.F.I. ISTITUTO RICERCHE FARMACOBIOLOGICHE INTER- 


AIC (base 10): 031577683/G - AIC (base 32): OY3PLM 


PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031577695/G - AIC (base 32): OY3PLZ 


NAZIONALE S.P.A. 


Codice fiscale: 00164700601 
VIA MOROLESE, 87 - 03013 FERENTINO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030945012/G - AIC (base 32): OXJCRN 
FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030945024/G - AIC (base 32):-0XJCSO 
FLACONE 100 ML ; 

AIC (base 10): 030945036/G - AIC (base 32): OXJCSD 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030945048/G - AIC (base 32): 0XJCSS 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030945051/G - AIC (base 32): OXJCSV 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030945063/G - AIC (base 32): OXUCT7 
FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030945075/G - AIC (base 32): OXJCTM 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030945087/G - AIC (base 32): OXJCTZ 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030945099/G - AIC (base 32): OXJCUC 


5% FLACONI 500 ML 
AIC (base 10): 030948018/G - AIC (base 32): OXJGPL 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030946014/G - AIC (base 32): OXJDQY 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030946026/G - AIC (base 32): OXJDRB 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030947018/G - AIC (base 32): 0XJFQ8 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030947028/G - AIC (base 32): OXJFQN 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


= 


"I" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030949010/G - AIC (base 32): OXJHNL 
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"Ill" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030949022/G - AIC (base 32): OXJHNY 


"ill" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030949034/G - AIC (base 32): OXJHPB 
FRUTTOSIO 


5% FLACONE 100 ML 
AIC {base 10): 030950012/G - AIC (base 32): OXJIMW 


5% FLACONE 250 ML 
AIC {base 10): 030950024/G - AIC (base 32): OXJUN8 


5% FLACONE 500 ML 
AIC {base 10): 030950036/G - AIC (base 32): 0OXJJNN 


10% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030950048/G - AIC (base 32): OXJJPO 


10% FLACONE 500 ML. 
AIC (base 10): 030950051/G - AIC (base 32): 0XJIP3 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


10% "0,8% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030851014/G - AIC (base 32): OXJKM6 


10%”0,9% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030951026/G - AIC (base 32): OXJKML 
GLUCOSIO 


5% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030952016/G - AIC (base 32): OXJLLJ 


5% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030952028/G - AIC (base 32): OXJLLW 


5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030952030/G - AIC (base 32): OXJLLY 


5% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030952042/G - AIC (base 32): OXJLMB 


5% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030952055/G - AIC (base 32): OXJLMR 


10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030952067/G - AIC (base 32): OXJLNS3 


10% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030952079/G - AIC (base 32): OXJLNH 


10% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030952081/G - AIC (base 32): OXJLNK 


20% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030952093/G - AIC (base 32): OXJLNX 


20% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030952105/G - AIC (base 32): OXJLP9 


33% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030952117/G - AIC (base 32): OXJLPP 


33% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030952129/G - AIC (base 32): OXJLQ1 


33% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030952131/G - AIC (base 32): OXJLQ3 


50% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030952143/G - AIC (base 32): OXJLQH 


50% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030952156/G - AiC (base 32): OXJLQOW 
GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031267014/G - AiC (base 32): OXU666 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031267026/G - AIC (base 32): OXUG6L 
MANNITOLO 
5% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030953018/G - AIC (base 32): OXJMKU 


10% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030953020/G - AIC (base 32): OXJMKW 


10% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030953032/G - AIC (base 32): OXJML8 


18% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030953044/G - AIC (base 32): OXJMLN 


18% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030953057/G - AIC (base 32): OXJMMI1 


18% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030953069/G - AIC (base 32): OXJMMF 
RINGER ACETATO 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030954010/G - AIC (base 32); OXINJU 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030954022/G - AIC (base 32): OXJNK6 


RINGER LATTATO 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030955013/G - AIC (base 32): OXJPJS 


FLACONE 500 ML 
AIC (bàse 10): 030955025/G - AIC (base 32): OXJPJK 


SODIO BICARBONATO 


1,4% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030956015/G - AIC (base 32): OXJQHH 


1,4% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030956027/G - AIC (base 32): OXJQHV 


1,4% FLACONE 500 ML 
* AIC (base 10): 030956039/G - AIC (base 32): OXJQU7 


8,4% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030956041/G - AIC (base 32): OXJQUJ9 


8,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030956054/G - AIC (base 32): 0XJQUQ 

SODIO CLORURO 

0,9% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030957017/G - AIC (base 32): OXJRGT 
0,9% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030957029/G - AIC (base 32): 0XJRH5 
0,9% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030957031/G - AIC (base 32): 0XJRH7 
0,9% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10}: 030957043/G - AIC (base 32): OXJRHM 
0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030957056/G - AIC (base 32): OXJRJO 
0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10). 030957068/G - AIC (base 32): 0XJRJD 
0,9% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030957070/G - AIC (base 32): OXJRJG 
0,9% FIALA S ML 

AIC (base 10): 030957082/G - AIC (base 32): OXJRJU 
0,9% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030957094/G - AIC (base 32): 0XJRK6 


SOLUZIONE ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO 


GLUCONATO 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030958019/G - AIC (base 32): 0XJSG3 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 


TANICA 5 LT 
AIC (base 10): 031524010/G - AIC (base 32): 0Y2158 


TANICA 10 LT 
AIC (base 10): 031524022/G - AIC (base 32): 0Y215Q 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 


TANICA S LT 
AIC (base 10): 031527017/G - AIC (base 32): 0Y2439 


det. 
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TANICA 10LT 
AIC (base 10): 031527029/G - AIC (base 32): 0Y243P 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 
LISI (RANGE F.U.N.) 


TANICA S LT 
AIC (base 10): 031525013/G - AIC {base 32): 0Y224P 


TANICA 10 LT 
AIC (base 10): 031525025/G - AIC (base 32): 0Y2251 
SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE 
F.U.N.) 


TANICA 5 LT 
AIC (base 10): 031526015/G - AIC (base 32): 0Y233Z 


TANICA 10 LT 
AIC (base 10): 031526027/G - AIC (base 32): 0Y234C 
SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 
(RANGE F.U.N.) 


TANICA 5 LT 
AIC (base 10): 031528019/G - AIC (base 32): 0Y252M 


TANICA 10 LT 
AIC (base 10): 031528021/G - AIC (base 32): 0Y252P 
SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI 
(RANGE F.U.N.) 


TANICA 5 LT 
AIC (base 10): 031529011/G - AIC (base 32): 0Y261M 


TANICA 10 LT 
AIC (base 10): 031529023/G - AIC (base 32): 0Y261Z 


IDI FARMACEUTICI SPA 
Codice fiscale: 00403370588 
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 83/85 - 00040 POMEZIA 


ERITROMICINA 


3% CREMA TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029171028/G - AIC (base 32): OVU7BN 


3% LOZIONE FLACONE 40 ML 
AIC (base 10): 029171030/G - AIC (base 32): OVU7BQ 
NICOTINAMIDE 
30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 029646015/G - AIC (base 32): OWBRSZ 
ZINCO SOLFATO ’ 


30 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 029647017/G - AIC (base 32): 0W8S59 


IND.FARM.IEMA S.R.L. 
Codice fiscale: 00210010161 
VIA ADELASIO, 33 - 24020 RANICA 


ACIDO ASCORBICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031686013/G - AIC (base 32): OY6ZCX 
ACIDO NALIDIXICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031693017/G - AIC (base 32): OY766T 
ACQUA DI CALCE 
"II" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031891013/G - AIC (base 32): 0Y7485 
ALCOOL SALICILICO 


1% 20G 
AIC (base 10): 031696014/G - AIC (base 32): 0Y794G 
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ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO 
20 CONFETTI 
AIC (base 10): 031697016/G - AIC (base 32): 0Y7B3S 
AMIDO GLICEROLATO 
TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031699010/G - AIC (base 32): 0Y7D22 
ANTISCOTTATURA 
UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031701016/G - AIC (base 32): 0Y7GOS 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031702018/G - AIC (base 32): 0Y7H02 


1% FLACONCINO GOCCE 20 ML 
AIC (base 10): 031702020/G - AIC (base 32): 0Y7H04 


2% FLACONCINO GOCCE 20 ML 
AIC (base 10): 031702032/G - AIC (base 32): OY7HOJ 
BLU DI METILENE 
1% FLACONE 25 G 
AIC (base 10): 031705015/G - AIC (base 32): 0Y7KXR 
CANFORA 
CREMA TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031707019/G - AIC (base 32): OY7MWC 
CARBONE COMPOSTO 
20 COMPRESSE 
AIC (base 10): 031708011/G - AIC (base 32): OY7NVC 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 031710015/G - AIC (base 32): OY7QTZ 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 
2 BUSTE 20 G 
AIC (base 10): 091729015/G - AIC (base 32): OY89CR 
COTONE EMOSTATICO 
ASTUCCIO 5 G 
AIC (base 10): 031769019/G - AIC (base 32): OYBJFV 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031712019/G - AIC (base 32): OY7SSM 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


0,3% FLACONE 150 ML 
AIC {base 10): 031713011/G - AIC (base 32): OY7TRM 


15 MG/ML GOCCE FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031713023/G - AIC (base 32): OY7TRZ 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 031714013/G - AIC (base 32): OY7UQOX 
DIMENIDRINATO 
20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 031715016/G - AIC (base 32): 0OY7VQ8 
EFEDRINA CLORIDRATO 
0,1% SCIROPPO 150 ML 
AIC (base 10): 031716018/G - AIC (base 32): OY7WPL 
FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 031718012/G - AIC (base 32): OY7YMW 
GENGIVARIO 


20G 
AIC (base 10): 031719014/G - AIC (base 32): 0Y72M6 
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GLICERINA 
50G 
AIC (base 10): 031721018/G - AIC (base 32): OY81KU 
GLICEROFENICA 
GOCCE 10 G 
AIC (base 10): 031722010/G - AIC {base 32): OY82UU 
GLICEROLO 
FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031723012/G - AIC (base 32): 0Y83J4 


6 SUPPOSTE AD 

AIC {base 10): 031723024/G - AIC {base 932): OY834I 
12 SUPPOSTE AD 

AIC (base 10): 031723038/G - AIC (base 32): OY834W 
18 SUPPOSTE AD 

AIC (base 10): 031723048/G - AIC (base 32): 0Y83K8 
6 SUPPOSTE BB 

AIC (base 10): 031723051/G - AIC {base 32): OY83KC 
12 SUPPOSTE BB 

AIC (base 10): 031723083/G - AIC (base 32): 0Y83KR 
12 SUPPOSTE LATTANTI 

AIC (base 10): 031723075/G - AIC (base 32): OY83L3 

IODIO IODURATO 

10% FLACONE 100 G 

AIC (base 10): 031724014/G - AIC (base 32): OY84HG 
10% FLACONE 250 G 

AIC (base 10): 031724026/G - AIC (base 32): OY84HU 
10% FLACONE 500 G . 

AIC (base 10): 031724038/G - AIC (base 32): 0Y84J6 
10% FLACONE 1000 G 

AIC (base 10): 031724040/G - AIC (base 32): 0Y84J48 

ITTIOLO 

10% UNGUENTO30 G 

AIC (base 10): 031725017/G - AIC (base 32): OY85GT 
10% UNGUENTO 100 G 

AIC (base 10): 031725029/G - AIC (base 32): 0Y85H5 
10% UNGUENTO 1000 G 

AIC (base 10): 031725031/G - AIC (base 32): 0Y85H7 
6 OVULI 

AIC (base 10): 031725043/G - AIC (base 32): OY85HM 


LASSATIVI VEGETALI 
10 COMPRESSE 
AIC (base 10): 031727011/G - AIiC (base 32): 0Y87F3 
20 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 031727023/G - AIC (base 32): OY87FH 
LITIO CARBONATO 
50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 031730017/G - AIC (base 32): OY8BC1 
MAGNESIO SOLFATO 
BUSTE 30 G 
AIC (base 10): 031731019/G - AIC (base 32): OY8CBC 
MATITA EMOSTATICA 
1 MATITA 
AIC (base 10): 031770011/G - AIC (base 32): OY9KDV 
MERBROMINA 
2% FLACONE 30 G 
AIC (base 10): 031733013/G - AIC (base 32): OY8F8P 
2% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 031733025/G - AIC (base 32); OY8F91 
2% FLACONE 250 G 
AIC {base 10): 031733037/G - AIC (base 32): OY8F9F 


2% FLACONE 500 G K 

AIC (base 10): 031733049/G - AIC (base 32): OY8FIT 
2% FLACONE 1000 G 

AIC (base 10): 031733052/G - AIC (base 32): OY8F9W 

METILE SALICILATO 

UNGUENTO30 G 

AIC (base 10): 031734015/G - AIC (base 32): 0YBG7Z 
UNGUENTO 1000 G 

AIC (base 10): 031734027/G - AIC (base 32): 0Y8GBC 


MICROCLISMI 
8 CLISMI 3 G BB 
AIC (base 10): 031735018/G - AIC (base 32): 0OY8H7B 
6 CLISMI 6 G RAGAZZI 
AIC (base 10): 031735020/G - AIC (base 32): 0Y8H7D 


6 CLISMI 9 G AD 
AIC (base 10): 031735032/G - AIC (base 32): OY8H7S 
OLIO CANFORATO 
FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 031737012/G - AIC (base 32): OYB8K5N 
FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031737024/G - AIC (base 32): OY8K60 
OLIO DI RICINO 
FLACONE 25 G 
AIC (base 10): 031739016/G - AIC (base 32): OY8M48 


FLACONE 50 G 

AIC (base 10): 031739028/G - AIC (base 32): OY8M4N 
FLACONE 100 G 

AIC (base 10): 031739030/G - AIC (base 32): OYBM4Q - 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031739042/G - AIC (base 32):‘0Y8M52 
10 CAPSULE 1 G 

AIC (base 10): 031739055/G - AIC (base 32): OY8MSH 

OLIO DI VASELINA 

FLACONE 200 G 

AIC (base 10): 031740018/G - AIC (base 32): OYBN3L 


FLACONE 200 G 
AIC (base 10): 031740020/G - AIC (base 32): OY8N3N 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031740032/G - AIC (base 32): OYBN40 
FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031740044/G - AIC (base 32): OYBN4D 
OLIO DI VASELINA LASSATIVA 
EMULSIONE FLACONE 200 G 
AIC (base 10): 031717010/G - AIC (base 32): OY7XNL 
OLIO GOMENOLATO 
1% GOCCE 20 G 
AÎC (base 10): 031742012/G - AIC (base 32): OY8Q1W 
2% GOCCE FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 031742024/G - AIC (base 32): 0Y8028 
PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031743014/G - AIC (base 32): 0Y8R16 
PASTA DI LASSAR 


BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031744016/G - AIC (base 32): OYBSOJ 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031744028/G - AIC (base 32): OY8S0W 
POLIGALA E NARCEINA 


SCIROPPO 150 ML 
AIC (base 10): 031745019/G - AIC (base 32): OYBSZV 
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POTASSIO PERMANGANATO 
10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 031746011/G - AIC (base 32): OY8TYV 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 031747013/G - AIC (base 32): OY8UYS 
PROPIFENAZONE 
10 SUPPOSTE 350 MG 
AIC (base 10): 031748015/G - AIC (base 32): OY8VXH 
RINOBALSAMICHE 
GOCCE 20 G 
AIC (base 10): 031749017/G - AIC (base 32): OY8WWT 
SALICILICO 


2% 1000G 
AIC (base 10): 031750019/G - AIC (base 32): OY8XW3 


5% 1000 G 
AIC (base 10). 031750021/G - AIC (base 32): OY8XW5 


10% 1000 G 
AIC (base 10): 031750033/G - AIC (base 32): OYBXWK 
TALCO MENTOLATO 
POLVERE 1% 100 G 
AIC (base 10): 031753015/G - AIC (base 32): OYSOTR 
VALERIANA 
20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 031757014/G - AIC (base 32): 0Y94Q0Q 
VASELINA BORICA 


3% 30 G 
AIC {base 10): 031759018/G - AIC (base 32): OY96PB 


3% 1000 G 
AIC (base 10): 031759020/G - AIC (base 32): OY96PD 
VITAMINE COMPLESSO B 
30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 031762014/G - AIC (base 32): OY99LY 
ZINCO OSSIDO 


30G 
AIC (base 10): 031763016/G - AIC (base 32): OY9BL8 


1000 G 
AIC (base 10): 031763028/G - AIC (base 32): OYI9BLN 
ZINCO SOLFATO 


20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 031764018/G - AIC (base 32): OY9CKL 


INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
Codice fiscale: 02422540159 
VIA G.PASCOLI, 1 - 20064 GORGONZOLA 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 100 MG 

AIC (base 10): 030446013/G - AIC (base 32): 0X14FX 
100 COMPRESSE 100 MG 

AIC (base 10). 030446025/G - AIC {base 32): 0X14G9 
500 COMPRESSE 100 MG 
è AIC (base 10): 030446037/G ‘ AIC (base 32): 0X14GP 
1000 COMPRESSE 100 MG 

AIC (base 10): 030446049/G - AIC (base 32): 0X14H1 
20 COMPRESSE 300 MG 

AIC (base 10): 030446052/G - AIC (base 32): 0X14H4 
100 COMPRESSE 300 MG 

AIC (base 10): 030446064/G - AIC (base 32): 0X14HJ 


500 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 030446076/G - AIC (base 32): 0X14HW 


1000 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 030446088/G - AIC {base 32): 0X14J48 
ACIDO ASCORBICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030447015/G - AIC (base 32): 0X15F7 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030447027/G - AIC (base 32): 0X15FM 


500 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030447039/G - AIC (base 32):-0X15FZ 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030447041/G - AIC (base 32): 0X15G1 
ACIDO NALIDIXICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030448017/G - AIC (base 32): 0X16DK 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIC {base 10): 030448029/G - AIC (base 32): 0X16DX 


500 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030448031/G - AIC (base 32): 0X16DZ 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030448043/G - AIC (base 32): 0X16FC 
ACIDO SALICILICO 


FLACONE 20 ML SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
AIC (base 10): 030449019/G - AIC (base 32): 0X17CV 


FLACONE 100 MLSOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
AIC (base 10): 030449021/G - AIC (base 32): 0X17CX 
ACQUA BORICA 


3% FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 030450011/G - AIC (base 32): 0X18BV 


3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030450023/G - AIC (base 32): 0X18C7 
ALCOOL SAPONATO 


250 ML 
AIC (base 10): 030451013/G - AIC (base 32): 0X19B5 


FLACONE 500 
AIC (base 10): 030451025/G - AIC (base 32): 0X19BK 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030451037/G - AIC (base 32): OX19BX 
ALLOPURINOLO 


50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030452015/G - AIC (base 32): 0X1B9H 


100 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030452027/G - AIC (base 32): OX1B9V 


500 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030452039/G - AIC (base 32): 0X1BB7 


1000 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030452041/G - AIC (base 32): 0X1BB9 
ALLUMINIO IDROSSIDO 


30 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030453017/G - AIC (base 32): 0OX1C8T - 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030453029/G - AIC (base 32): 0X1C95 


500 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030453031/G - AIC (base 32): 0X1C97 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030453043/G - AIC (base 32}: 0X1C9M 
AMINOFILLINA 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030454019/G - AIC (base 32): 0X1D83 
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100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030454021/G - AIC (base 32): 0X1D85 


500 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030454033/G - AIC (base 32): 0X1D8K 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030454045/G - AIC (base 32): 0X1D8X 


AMITRIPTILINA CLORIDRATO 


30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030457016/G - AIC (base 32): 0X1H5S 


100 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030457028/G - AIC (base 32): 0X1H64 


500 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030457030/G - AIC (base 32): OX1H66 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030457042/G - AIC (base 32): OX1H6L 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030459010/G - AIC (base 32): 0X1K42 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030459022/G - AIC (base 32): 0X1K4G 


2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030459034/G - AIC (base 32): 0X1K4U 
BLU DI METILENE 
SOLUZIONE 1% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030462016/G - AIC (base 32): OX1N20 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030465013/G - AIC (base 32): OX1QZP 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030465025/G - AIC (base 32): 0X1R01 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 030465037/G - AIC (base 32): OX1ROF 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 G 
AIC (base 10): 030465049/G - AIC (base 32): OX1ROT 
CARBONE COMPOSTO 
20 COMPRESSE 
AIC (base 10): 030467017/G - AIC (base 32): OX1SY9 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030470013/G - AIC (base 32): OX1VVX 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 
4 COMPRESSE 
AIC (base 10): 030541015/G - AIC (base 32): 0X416R 
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
AIC (base 10): 030471015/G - AIC (base 32): OX1WV7 
100 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
AIC (base 10): 030471027/G - AIC (base 32): OX1WVM 
500 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
AIC (base 10): 030471039/G - AIC (base 32): OX1WVZ 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
AIC (base 10): 030471041/G - AIC (base 32): OX1WW1 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030474011/G - AIC (base 32): OX1ZSV 
100 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030474023/G - AIC (base 32): OX1ZT7 
500 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030474035/G - AIC (base 32): OX1ZTM 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030474047/G - AIC (base 32): OX1ZTZ 


CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
AIC (base 10): 030476016/G - AIC (base 32): 0X21RJ 


100 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
AIC (base 10): 030476028/G - AIC (base 32): 0X21RW 


500 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
AIC (base 10): 030476030/G - AIC (base 32): 0X21RY 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
AIC (base 10): 030476042/G - AIC (base 32): 0X21SB 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030476055/G - AIC (base 32): 0X21SR 


100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 0304760867/G - AIC (base 32): 0X21T3 


500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030476079/G - AIC (base 32): OX21TH 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030476081/G - AIC (base 32): OX21TK 
CLORPROPAMIDE 


20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030481016/G - AIC {base 32): 0X26MS 


100 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030481028/G - AIC (base 32): 0X26N4 


500 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030481030/G - AIC (base 32): 0X26N6 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030481042/G - AIC (base 32): 0X26NL 
COTONE EMOSTATICO 
ASTUCCIO 2,5 G 
AIC (base 10): 030484012/G - AIC (base 32): 0X29KD 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE 25 Mi 
AIC (base 10): 030487019/G - AIC (base 32): 0X2DHC 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
AIC {base 10): 030490015/G - AIC (base 32): 0X2HDZ 


GOCCE 1,5% 20 ML 
AIC (base 10): 030490027/G - AIC (base 32): 0X2HFC 


20 COMPRESSE 7,65 MG 
AIC (base 10): 030490039/G - AIC (base 32): 0X2HFR 


100 COMPRESSE 7.65 MG 
AIC (base 10): 030490041/G - AIC (base 32): OX2HFT 


500 COMPRESSE 7,85 MG 
AIC (base 10): 030490054/G - AIC (base 32): 0X2HG6 


1000 COMPRESSE 7,65 MG 
AIC (base 10): 030490066/G - AIC (base. 32): 0X2HGL 
DIAZEPAM 


20 GOMPRESSE 5 MG 
AIC (base 10): 030491017/G - AIC (base 32): 0X2JD9 


100 COMPRESSE 5 MG 
AIC (base 10): 030491029/G - AIC (base 32): 0X2JDP 


500 COMPRESSE 5 MG 
AIC (base 10): 030491031/G - AIC (base 32): 0X2JDR 


1000 COMPRESSE 5 MG 
AIC (base 10): 030491043/G - AIC (base 92): 0X24F3 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030492019/G - AIC (base 32): 0X2KCM 


SCIROPPO 0,25% 150 ML 
AIC (base 10): 030492021/G - AIC (base 32): 0X2KCP 
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DIGOSSINA 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
AIC (base 10): 030493011/G - AIC (base 32): 0X2LBM 


100 COMPRESSE 0,125 MG . 
AIC (base 10): 030493023/G - AIC (base 32): OX2LBZ 


500 COMPRESSE 0,125 MG 
AIC (base 10): 030493035/G - AIC (base 32): OX2LCC 


1000 COMPRESSE 0,125 MG 
AIC (base 10): 030493047/G - AIC (base 32): OX2LCR 


30 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10): 030493050/G - AIC (base 32): 0X2LCU 


100 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10): 030493062/G - AIC (base 32): 0X2LD6 


500 COMPRESSE 0.250 MG 
AIC (base 10): 030493074/G -.AIC (base 32): 0OX2LDL 


1000 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10): 030493086/G - AIC (base 32): 0X2LDY 
DIMENIDRINATO 
15 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030498012/G - AIC (base 32): 0X2R6W 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030499014/G - AIC (base 32): 0X2S66 


100 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030499026/G - AIC (base 32): 0X2S6L 


500 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030499038/G - AIC (base 32): 0X2S6Y 


1000 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030499040/G - AIC (base 32): 0X2S70 
FENITOINA SODICA 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030500019/G - AIC (base 32): 0X2T5M 


100 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030500021/G - AIC (base 32): OX2T5P 


500 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030500033/G - AIC (base 32): OX2T61 


1000 COMPRESSE 100 MG 
AIC {base 10): 030500045/G - AIC (base 32): OX2T6F 
FERROSO SOLFATO 


30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030502013/G - AIC (base 32): 0OX2V3X 


100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030502025/G - AIC (base 32): 0X2V49 


500 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030502037/G - AIC (base 32): 0X2V4P 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030502049/G - AIC (base 32): 0X2V51 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 030501011/G - AIC (base 32): 0X2U4M 
FTALILSULFATIAZOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 

AIC (base 10): 030503015/G - AIC (base 32): 0X2W37 
100 COMPRESSE 500 MG 

AIC (base 10): 030503027/G - AIC (base 32): 0X2W3M 
500 COMPRESSE 500 MG 

AIC (base 10): 030503039/G - AIC (base 32): OX2WS3Z 
1000 COMPRESSE 500 MG < 

AIC (base 10): 030503041/G - AIC (base 32): 0X2W41 


FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030504017/G - AIC (base 32): 0X2X2K 
FUROSEMIDE 


30 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030507014/G - AIC (base 32): 0X3006 


100 COMPRESSE 25 MG 

AIC (base 10): 030507026/G - AIC (base 32): OX300L 
500 COMPRESSE 25 MG 

AIC (base 10): 030507038/G - AIC (base 32): 0X300Y 


1000 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030507040/G - AIC (base 32): 0X3010 


GLICERINA FENICA 
GOCCE AURICOLARI 1% 20 G 
AIC (base 10): 030509018/G - AIC (base 32): 0X31YU 
GLICEROLO 


6 SUPPOSTE 750 MG 

AIC (base 10): 030512014/G - AIC (base 32): 0OX34WG 
12 SUPPOSTE 750 MG 

AIC (base 10): 030512026/G - AIC (base 32): OX34WU 
6 SUPPOSTE 1500 MG 

AIC (base 10): 030512038/G - AIC (base 32): OX34X6 
12 SUPPOSTE 1500 MG 

AIC (base 10): 030512040/G - AIC (base 32): 0X34X8 
18 SUPPOSTE 1500 MG 

AIC (base 10): 030512053/G - AIC (base 32): 0OX34XP 


6 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030512065/G - AIC (base 32): 0X34Y1 


12 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030512077/G - AIC (base 32): 0X34YF 
18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030512089/G - AIC (base 32): OX34YT 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 030515011/G - AIC (base 32): 0X37U3 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 030515023/G - AIC (base 32): 0X37UH 
IDROCLOROTIAZIDE 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030518017/G - AIC (base 32): OX3BS1 


100 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030518029/G - AIC (base 32): OX3BSF 


500 COMPRESSE 25 MG 

AIC (base 10): 030518031/G - AIC (base 32): 0OX3BSH 
1000 COMPRESSE 25 MG 

AIC {base 10): 030518043/G - AIC (base 32): OX3BSV 
20 COMPRESSE 50 MG 

AIC (base 10): 030518056/G - AIC (base 32): OX3BT8 
100 COMPRESSE 50 MG 

AIC (base 10): 030518068/G - AIC (base 32): OX3BTN 


500 COMPRESSE 50 MG 
AIC {base 10): 030518070/G - AIC (base 32): OX3BTQ 


1000 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030518082/G - AIC (base 32): 0X3BU2 


IMIPRAMINA CLORIDRATO 
50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030521013/G - AIC (base 32): OX3FPP 
100 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030521025/G - AIC (base 32): 0X3FQ1 
500 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030521037/G - AIC (base 32): 0X3FQF 
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1000 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030521049/G - AIC (base 32): 0X3FQT. 


50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

AIC (base 10): 030521052/G - AIC (base 32): OX3FQW 
100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG — 

AIC (base 10): 090521064/G - AIC (base 32): OX3FRS8 
500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

AIC (base 10): 030521076/G - AIC (base 32): OX3FRN 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

AIC (base 10): 030521088/G - AIC (base 32): OX3FSO 

IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA”1” FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030523017/G - AIC (base 32): OX3HN9 
SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 25 ML 

AIC (base 10): 030523029/G - AIC (base 32): OX3HNP 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1” FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030523031/G - AIC (base 32): OX3HNR 
SOLUZIONE ALCOOLICA. "1" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030523043/G - AIC {base 32): 0X3HP3 
SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030523056/G - AIC (base 32): CX3HPJ 
SOLUZIONE ALCOOLICA "11" FLACONE 20 ML 

AIC (base 10): 030523068/G - AIC (base 32): 0X3HPW 
SOLUZIONE GLICERICA 20 G 

AIC {base 10): 030523070/G - AIC (base 32): 0OXSHPY 

ISONIAZIDE 

50 COMPRESSE 100 MG 
“ AIC (base 10): 030525012/G - AIC (base 32): OXSKLN 
100 COMPRESSE 100 MG 

AIC (base 10): 030525024/G - AIC (base 32): 0OX3KMO 


500 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030525036/G - AIC (base 32): 0X3KMD 


1000 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030525048/G - AIC (base 32): 0OX3KMS 


50 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030525051/G - AIC (base 32): 0OX3KMV 


100 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030525063/G - AIC (base 32): 0X3KN7 


500 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030525075/G - AIC (base 32); OX3KNM 


1000 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030525087/G - AIC (base 32): OX3KNZ 
ITTIOLO 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030529010/G - AIC (base 32): OXSPHL 


10% UNGUENTO 1000 G 
AIC (base 10): 030529022/G - AIC (base 32): OX3PHY 
LASSATIVI VEGETALI 
20 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030537017/G - AIC (base 32): OX3X9T 
LIEVITO DI BIRRA 
150 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030539011/G - AIC (base 32): 0X9Z83 
350 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030539023/G - AIC (base 32): 0OX3Z8H 
LITIO CARBONATO 
50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 030543019/G - AIC (base 32): 0X435C 
MERBROMINA 


2% FLACONE 30 ML. 
AIC (base 10): 030545014/G - AIC (base 32): 0X453Q 


. 2% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030545026/G - AIC (base 32): 0X4542 
METILE SALICILATO 
. UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030546016/G - AIC (base 32): 0X4630 
METILPREDNISOLONE 


10 COMPRESSE 4 MG 
AIC (base 10): 030547018/G - AIC (base 32): 0X472B 


100 COMPRESSE 4 MG 
AIC (base 10): 030547020/G - AIC (base 32): 0X472D 


500 COMPRESSE 4 MG 

AIC (base 10): 030547032/G - AIC (base'32): 0X472S 
1000 COMPRESSE 4 MG 

AIC (base 10): 030547044/G - AIC (base 32): 0X4734 


10 COMPRESSE 8 MG 
AIG (base 10): 030547057/G - AIC (base 32): 0X473K 


100 COMPRESSE è MG 
AIC (base 10): 030547069/G - AIC (base 32): 0X473X 


500 COMPRESSE 8 MG 
AIC (base 10): 030547071/G - AIC (base 32): 0X4732 


1000 COMPRESSE 8 MG 
AIC (base 10): 030547083/G - AIC (base 32): 0X474C 
METRONIDAZOLO 


20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030548010/G - AIC (base 32): 0X481B 


100 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030548022/G - AIC (base 32): 0X481Q 


500 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030548034/G - AIC (base 32): 0X4822 


1000 COMPRESSE 250 MG , 
AIC (base 10): 030548046/G - AIC (base 32): 0X482G 
MIELE ROSATO 


FLACONE 25 G 
AIC (base 10): 030549012/G - AIC (base 32): 0X490N 


FLACONE 50 G 
AIC (base 10): 030549024/G - AIC (base 32): 0X4910 
NITROFURANTOINA 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030550014/G - AIC {base 32): OX49ZY 


100 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030550026/G - AIC (base 32): OX4BOB 


500 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030550038/G - AIC (base 32): 0X4B0Q 


1000 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030550040/G - AIC (base 32): 0X4B0S 
ODONTALGICHE 
GOCCE 4 G 
AIC (base 10): 030551016/G - AIC (base 32): 0X4BZ8 
OLEO CALCAREA 


POMATA 10G 
AIC {base 10): 030552018/G - AIC (base 32): OX4CYL 


POMATA 20 G 
AIC (base 10): 030552020/G - AIC {base 32): OX4CYN 
POMATA 30 G 
AIC (base 10): 030552032/G - AIC (base 32): OXACZO 
OLIO DI VASELINA 
EMULSIONE 40% FLACONE 200 G 
AIC (base 10): 030553010/G - AIC (base 32): OX4DXL 
OLIO GOMENOLATO 


GOCCE NASALI 1% FLAGONE 10 G 
AIC (base 10): 030554012/G - AIC (base 32): OX4FWW 
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GOCCE NASALI 2% FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 030554024/G - AIC (base 32): OX4FX8 
PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030556017/G - AIC (base 32): OX4HVK 
PASTA DI LASSAR 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030555015/G - AIC (base 32): 0X4GW7 


BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 030555027/G - AIC (base 32): 0OX4GWM 
PIRIMETAMINA 


10 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030558011/G - AIC (base 32): OX4KTV 


100 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030558023/G - AIC (base 32): 0X4KU7 


500 COMPRESSE 25 MG 


AIC (base 10): 030558035/G - AIC (base 32): OX4KUM- 


1000 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030558047/G - AIC (base 32): OX4KUZ 
POLIGALA E NARCEINA 
SCIROPPO 150 ML 
AIC (base 10): 030560015/G - AIC (base 32): OX4MSH 
POTASSIO PERMANGANATO 
10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030583011/G - AIC (base 32): 0X40Q3 
PRIMACHINA FOSFATO 


10 COMPRESSE 7,5 MG 
AIC (base 10): 030564013/G - AIC (base 32): OX4RPF 


100 COMPRESSE 7,5 MG © 
AIC (base 10): 030584025/G - AIC (base 32): OX4RPT 


500 COMPRESSE 7,5 MG 
AIC (base 10): 030564037/G - AIC (base 32): 0X4RQ5 


1000 COMPRESSE 7,5 MG 
AIC (base 10): 030564049/G - AIC (base 32): 0OX4RQK 
PROBENECID 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030573012/G - AIC (base 32): 0OX50GN 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030573024/G - AIC (base 32): 0X50HO 


500 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030573036/G - AIC (base 32): 0X50HD 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030573048/G - AIC (base 32): 0X50HS 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 030577011/G - AIC (base 32): 0X54CM 
PROMETAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030575017/G - AIC (base 32): 0X52F9 


100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030575029/G - AIC (base 32): 0X52FP 


500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030575031/G - AIC (base 32): 0X52FR 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030575043/G - AIC (base 32): 0X52G3 
RINOBALSAMICHE 


GOCCE 20 G 
AIC {base 10): 030579015/G - AIC {base 32): 0X56B7 


SALICILICO 


2% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030578013/G - AIC (base 32): 0X55BX 


5% UNGUENTO 30 G 
AIC {base 10): 030578025/G - AIC (base 32): 0X55C9 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030578037/G - AIC (base 32); 0X55CP 


SODIO BICARBONATO 
50 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030580017/G - AIC (base 32): 0X579K 
SODIO CITRATO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030581019/G - AIC (base 32): 0X588V 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030581021/G - AIC (base 32): 0X588X 


500 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10)? 030581033/G - AIC (base 32): 0X5899 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030581045/G - AIC (base 32): 0X589P 
SOLFO SALICILICO 
UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030583013/G - AIC (base 32): 0X5B75 
SULFADIAZINA 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030585018/G - AIC (base 32): 0X5DSU 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030585020/G - AIC (base 32): 0X5D5W 


500 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030585032/G - AIC (base 32): 0X5D68 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030585044/G - AIC (base 32): OX5D6N 
SULFADIMETOSSINA 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030586010/G - AIC (base 32): OX5F4U 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030586022/G - AIC (base 32): 0X5F56 


500 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030586034/G - AIC (base 32): 0X5FSL 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030586046/G - AIC (base 32): 0X5F5Y 
SULFAMETOPIRAZINA 


10 COMPRESSE 500 MG 

AIC (base 10): 030587012/G - AIC (base 32): 0X5G44 
100 COMPRESSE 500 MG 

AIC (base 10): 030587024/G - AIC (base 32): 0X5G4J 


500 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030587036/G - AIC (base 32): 0X5G4W 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030587048/G - AIC (base 32): 0X5G58 


TALCO MENTOLATO 
POLVERE 1% 100G 
AIC (base 10): 030588014/G - AIC (base 32): 0X5H3G 
TIORIDAZINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC {base 10): 030589016/G - AIC (base 32): 0X5J2S 
100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030589028/G - AIC (base 32): 0X5J34 
500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030589030/G - AIC (base 32): 0X5J36 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030589042/G - AIC (base 32): 0X543L 
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20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
AIC (base 10): 030589055/G - AiC (base 32): OX5J3Z 


100 COMPRESSE RIVESTITE 502 MG 

AIC (base 10): 030589067/G - AIC (base 32): 0X544C 
500 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 

AIC (base 10). 030588079/G - AIC (base 32): 0XSJ44R 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 

AIC (base 10): 030589081/G - AIC (base 32): OX5J44T 

TOLBUTAMIDE 

20 COMPRESSE 500 MG 

AIC (base 10): 030590018/G - AIC {base 32): 0X5K22 
100 COMPRESSE 500 MG 

AIC (base 10): 030590020/G - AIC (base 32): 0X5K24 
500 COMPRESSE 500 MG 

.AIC (base 10): 030590032/G - AIC {base 32): OX5K2J 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030590044/G - AIC (base 32): 0X6K2W 


VALERIANA ESTRATTO SECCO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
AIC (base 10): 030591010/G - AIC (base 32): 0X5L12 
VASELINA BORICA 
UNGUENTO 3% 30 G 
AIC (base 10): 030592012/G - AIC (base 32): OX5MOD 
UNGUENTO 3% 50 G 
AIC (base 10): 030592024/G - AIC (base 32): 0X5M0S 


UNGUENTO 3% 1000 G 
AIC {base 10): 030592038/G - AIC (base 32): 0X5M14 


VITAMINE COMPLESSO B 
30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030593014/G - AIC (base 32): OX5MZQ 
100 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030593026/G - AIC (base 32): OX5N02 
500 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030593038/G - AiC (base 32}. CX5NOG 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030593040/G - AIC (base 32): OXSNOJ 


ZINCO OSSIDO 
UNGUENTO 10% 30 G 
AIC (base 10): 030594016/G - AIC (base 32): OXSNZO 


UNGUENTO 10% 1000 G 
AIC (base 10): 030594028/G - AIC (base 32): OXSNZD 


ZINCO SOLFATO 
20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030595019/G - AIC (base 32): OX5PYC 
100 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030595021/G - AIC (base 32): OXSPYF 
500 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030595033/G - AIC (base 32): OX5PYT 


1000 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030595045/G - AIC (base 32): OX5PZ5 


INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
Codice fiscale: GLSMRA33T07A509D 
VIA F.LLI BANDIERA, 26 - 80025 CASORIA 


ACIDO SALICILICO 
2% VASO 250 G 
AIC {base 10): 030959011/G - AIC (base 32): OXJTF3 
5% VASO 250 G 
AIC (base 10): 030959023/G - AIC (base 32): OXJTFH 
10% VASO 250 G 
AIC (base 10): 030959035/G - AIC (base 32): OXJTFV 


10% TUBO 5 G 
AIC (base 10): 030959047/G - AIC (base 32): OXITG7 
ACQUA BORICA 
3% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030960013/G - AIC (base 32): OXJUDF 
ANTAZOLINA SOLFATO E NAFAZOLINA NITRATO 
0,5% "0,025% SOLUZIONE OFTALMICA 10 Mi 
AIC (base 10): 030962017/G - AIC (base 32): OXJWC1 
ARGENTO NITRATO 


SOLUZIONE OFTALMICA 1% 0,5ML 
AIC (base 10): 030963019/G - AIC (base 32): OXJXBC 


SOLUZIONE OFTALMICA 1% 10 ML 
AIC (base 10): 030963021/G - AIC (base 32): OXJXBF 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 5 ML 
AIC {base 10): 030964011/G - AIC (base 32): OXJYIC 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030964023/G - AIC (base 32): OXJYIR 


1% FLACONCINO GOCCE 5 ML 
AIC (base 10): 030964035/G - AIC (base 32); OXJYBS 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030964047/G - AIC (base 32): OXJYBH 


2% FLACONCINO GOCCE 5 ML 
AIC (base 10): 030964050/G - AIC (base 32): OXJYBL 


2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030964082/G - AIC (base 32): OXIYBY 


4% FLACONCINO GOCCE 5 ML 
AIC (base 10): 030964074/G - AIC (base 32): OXJYCB 


4% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030964086/G - AIC (base 32): OKJYCQ 


0,5% FLACONCINO GOCCE 5 ML 

AIC (base 10): 030964098/G - AIC (base 32): OXJYD2 
0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 

AIC (bassa 10); 030984100/G - AIC (base 32): OXJYD4 
1% FLACONCINO GOCCE 5 ML 

AIC (base 10): 030964112/G - AIC (base 32): OXJYDJ 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030964124/G - AIC (base 32): OXIYDW 


2% FLACONCINO GOCCE 5 ML 
AIC (base 10): 030984136/G - AIC (base 32): OXUYF8 
2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030964148/G - AIC (base 32): OXIYEN 
ATROPINA SOLFATO 


0,5% POMATA OFTALMICA 0,5 G 
AIC (base 10): 030965014/G - AIC (base 32): 0XJZ8Q 


0,5% POMATA OFTALMICA 5 G 
AIC (base 10): 030965026/G - AIC (base 32): OXJZ92 


1% POMATA OFTALMICA 0,5 G 
AIC (base 10): 030965038/G - AIC (base 32): OXJZ9G 


1% POMATA OFTALMICA 5 G 

AIC (base 10): 030965040/G - AIC (base 32): OXJZ9J 
0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FIALA 0,5ML 

AIC ‘base 10): 030965053/G - AIC (base.32): OXJZ9X 
0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030965065/G - AIiC (base 32): 0XJZB9 


1% SOLUZIONE OFTALMICA FIALA 0,5 ML 
AIC (base 10): 030965077/G - AIC (base 32): OXJZBP 


1% SOLUZIONE OFTALMICA FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030965089/G - AIC (base 32): OXUZC1 
CLORAMFENICOLO 


0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
AIC (base 10): 030966016/G - AIC (base 32): 0XK080 
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1% POMATA OFTALMICA 5 G 
AIC (base 10): 030966028/G - AIC (base 32): 0XK08D 


CLOREXIDINA GLUCONATO 
20% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030967018/G - AIC (base 32): 0XK17B 


20% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030967020/G - AIC (base 32): 0XK17D 


20% FLACONE 1L 
AIC (base 10): 030967032/G - AIC (base 32): 0XK17S 


20% CONTENITORE 5 L 
AIC (base 10): 030967044/G - AIC (base 32): 0XK184 
COLLODIO ALL’ ACIDO SALICILICO 
FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030988010/G - AIC (base 32): 0XK26B 
FENILEFRINA CLORIDRATO 


0,25% GOCCE OFTALMICHE FLACONE 5 ML 
AIC (base 10): 030969012/G - AIC (base 32): OXK35N 


0,25% GOCCE OFTALMICHE FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030969024/G - AIC (base 32): 0OXK360 


1% GOCCE OFTALMICHE. FLACONE 5 ML 
AIC (base 10): 030969036/G - AIC (base 32): 0XK36D 


1% GOCCE OFTALMICHE FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030989048/G - AIC (base 32): 0XK36S 


0,25% GOCCE FLACONE. 5 ML 
AIC (base 10): 030969051/G - AIC (base 32): 0XK36V 


0,25% GOCCE FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030969063/G - AIC (base 32): 0XK377 
FLUORESCEINA SODICA 


SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 0,5 ML 
AIC (base 10): 030970014/G - AIC (base 32): OXK44Y 


SOLUZIONE OFTALMICA. 0,5% FLACONE10 ML 
AIC (basa 10): 030970026/G - AIC (base 32): 0XK45B 


* SOLUZIONE OFTALMICA. 1% FLACONE 0,5 ML 
AIC (base 10): 030970038/G - AIC (base 32): 0XK45Q 


SOLUZIONE OFTALMICA 1% FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030970040/G - AIC (base 32): 0XK45S 
IDROCORTISONE ACETATO 


2% POMATA OFTAL 5 G 
AIC (base 10): 030972018/G - AIC (base 32): 0XK63L. 


1% POMATA OFTALMICA 5 G 
AIC (base 10): 030972020/G - AIC (base 32): OXK63N 


1% CREMA 15 G 
AIC (base 10): 030972032/G - AIC (base 32): 0XK640 


1% UNGUENTO 15 G 
AIC (base 10): 030972044/G - AIC (base 32): 0XK64D 
IDROCORTISONE ACETATO E NEOMICINA SOLFATO 


1% ” 0,5% POMATA OFTAL 5G 
AIC (base 10): 030971016/G - AIC (base 32): 0XK548 


1% ” 0,5% UNGUENTO 20G 
AIC (base 10): 030971028/G - AIC (base 32): OXKS54N 


1% " 0,5% SOSPENSIONE OFTALMICAS ML 
‘AIC (base 10): 030971030/G - AIC (base 32): 0XK54Q 


1% ” 0,5% SOSPENSIONE OFTALMICA 10 ML 
AIC (base 10): 030971042/G - AIC (base 32): 0XK552 
IODIO 
SOLUZ ALCOLICA "Il" FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 030973010/G - AIC (base 32): 0XK72L 
SOLUZ ALCOLICA "1!" FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030973022/G - AIC (base 32): 0XK72Y 


IODOPOVIDONE 


10% SOLUZIONE FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030974012/G - AIC (base 32): 0OXK81W 


10% SOLUZIONE FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030974024/G - AIC (base 32): 0XK828 


10% SOLUZIONE FLACONE 1 L 
AIC (base 10): 030974036/G - AIC (base 32): 0OXK82N 


10% SOLUZIONE FLACONE 5 L 
AIC (base 10): 030974048/G - AIC (base 32): 0XK830 
ISONIAZIDE 
1000 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030975015/G - AIC (base 32): 0XK917 
ITTIOLO 
10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030976017/G - AIC (base 32): OXKBOK 
10% UNGUENTO 250 G 
AIC (base 10): 030976029/G - AIC (base 32): 0XKBOX 
20% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030976031/G - AIC (base 32): OXKBOZ 
20% UNGUENTO 250 G 
AIC (base 10): 030976043/G - AIC (base 32): 0XKB1C 
LIDOCAINA CLORIDRATO 
1% FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030977019/G - AIC (base 32): OXKBZV 
1% FIALE 50 ML 
AIC (base 10): 030977021/G - AIC (base 32): OXKBZX 
2% FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030977033/G - AIC (base 32): 0XKC09 
2% FIALE 50 ML 
AIC (base 10): 030977045/G - AIC (base 32): 0OXKCOP 
MERBROMINA 
2% FLACONE 30 ML. 
AIC (base 10): 030978011/G - AIC (base 32): OXKCYV 
2% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030978023/G - AIC (base 32): 0OXKCZ7 


2% FLACONE 1L 
AIC (base 10): 030978035/G - AIC (base 32): 0OXKCZM 


2% FLACONE SL 
AIC (basa 10): 030978047/G - AIC (base 32): OXKCZZ 
MERCURIO OSSIDO GIALLO 


1% POMATA OFTALMICA 5 G 
AIC {base 10): 030979013/G - AIC (base 32): OXKDYS 


2% POMATA OFTALMICA 5G 
AIC (base 10): 030979025/G - AIC (base 32): OXKDYK 


NAFAZOLINA NITRATO 


0,025% SOLUZIONE OFTALMICA 5 ML 
AIC (base 10): 030980015/G - AIC (base 32): 0XKFXH 


0,025% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
AIC (base 10): 030980027/G - AIC (base 32): OXKFXV 


NEOMICINA SOLFATO 
0,5% POMATA OFTALMICA 5 G 
AIC (base 10): 030981017/G - AIC {base 32): OXKGWT 
0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 5 ML 
AIC (base 10): 030981029/G - AIC (base 32): OXKGX5 
0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
AIC (base 10): 030981031/G - AIC (base 32): 0OXKGX7 
OLIO DI VASELINA STERILE 
FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030982019/G - AIC (base 32): 0OXKHW3 
FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030982021/G - AIC (base 32): OXKHW5 
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OMATROPINA BROMIDRATO 
2% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
AIC (base 10): 030983011/G - AIC (base 32): 0OXKJV3 


PASTA DI ZINCO ALL'ACQUA 


BEN A 
«90 


AIC (base 10): 030984013/G - AIC (base 32): OXKKUF 


PILOCARPINA CLORIDRATO 


1% POMATA OFTALMICA 0,5 G 
AIC (base 10): 030985016/G - AIC (baso 32): OXKLTS 


1% POMATA OFTALMICA 5 G 
AIC (base 10): 030985028/G - AIC (base 32): OXKLU4 


2% POMATA OFTALMICA 0,5 G 
AIC (base 10): 030985030/G - AIC (base 32): OXKLU6 


2% POMATA OFTALMICA 5G 
AIC (base 10): 030985042/G - AIC (base 32): OXKLUL 


1% SOLUZIONE OFTALMICA 0,5 ML 
AIC (base 10): 030985055/G - AIC (base 32): OXKLUZ 


1% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
AIC (base 10): 030985067/G - AIC (base 32): OXKLVC 


2% SOLUZIONE OFTALMICA 0,5 ML 
AIC (base 10): 030985079/G - AIC (base 32): OXKLVR 


2% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
AIC (base 10): 030985081/G - AIC (base 32): OXKLVT 


4% SOLUZIONE OFTALMICA 0,5 ML È 
AIC (base 10): 030985093/G - AIC (base 32): OXKLWS5 


4% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
AIC (base 10): 030985105/G - AIC (base 32): OXKLWK 
RIFAMPICINA 


500 CAPSULE 150 MG 
AIC (base 10): 030988018/G - AIC (base 32): OXKMT2 


100 CAPSULE 150 MG 
AIC (base 10): 030986020/G - AIC (base 32): OXKMT4 


500 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 030986032/G - AIC (base 32): OXKMTJ 


100 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 030986044/G - AIC (base 32): OXKMTW 
SOLFO ALCALINO 
UNGUENTO 250 G 
AIC (base 10): 030987010/G - AIC (base 32): OXKNS2 
SULFACETAMIDE SODICA 


10% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
AIC (base 10): 030988012/G - AIC (base 32): OXKPRD 


10% POMATA OFTALMICA 5 G 
AIC (base 10): 030988024/G - AIC (base 32): OXKPRS 
TETRACICLINA CLORIDRATO 


500 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030989014/G - AIC (base 32): 0OXKQQQ 


100 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030989026/G - AIC (base 32): OXKQR2 
ZINCO OSSIDO 


UNGUENTO 250 G 
AIC (base 10): 030990016/G - AIC (base 32): OXKRQO 


UNGUENTO 500 G 
AIC (base 10): 030990028/G - AIC (base 32): OXKRQD 


INTERFARMA FARMACEUTICI SRL 
Codice fiscale: 01346760281 
VIA VIVALDI, 16 - 35030 SELVAZZANO D. 


FOSFATO SODICO ACIDO 


1 CLISMA 120 ML 
AIC (base 10): 031027016/G - AIC {base 32): OXLVU8 


25 CLISMI 120 ML 
AIC (base 10): 031027028/G - AIC (base 32): OXLVUN 


50 CLISMI 120 ML 
AIC (base 10): 031027030/G - AIC (base 32): OXLVUGQ 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 031030012/G - AIC (base 32): OXLYRW 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 031030024/G - AIC (base 32): OXLYS8 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 031030036/G - AIC (base 32): OXLYSN 


IPRA S.R.L. 
Codice fiscale: 03714310822 


VIALE REGIONE SICILIANA (PALAZ.HELOISE) - 90135 PALERMO 


SODIO CLORURO 


0,9% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030640015/G - AIC (base 32): OX71WH 


0,9% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030640027/G - AIC (base 32): 0X71WV 


0,9% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030640039/G - AIC (base 32): 0X71X7 


0,9% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030640041/G - AIC (base 32): 0X71X9 


0,9% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030840054/G - AIC (base 32): 0X71XQ 


0,9% FLACONE 2000 ML 
AIC (base 10): 030840068/G - AIC (base 32): 0X71Y2 


0,9% FLACONE PER IRRIGAZIONE 3000 ML 
AIC (base 10): 030840078/G - AIC (base 32): OX71YG 


0,9% FLACONE PER IRRIGAZIONE 5000 ML 
AIC (base 10): 030640080/G - AIC (base 32): OX71YJ 


ISTIT. SIEROVACCIN. ITAL. 1.S.1. S.P.A. 
Codice fiscale: 03350950634 
- 55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 


ACIDO ASCORBICO 
COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030826010/G - AIG (base 32): OXDRJU 
AMINOFILLINA 
FIALA 10 ML 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030829028/G - AIC (base 32): OXDUH4 
ATROPINA SOLFATO 


FIALA 0,5 MG/ML 
AIC (base 10): 030831022/G - AIC (base 32): OXDWFG 


FIALA 1 MG/ML 
AIC (base 10): 030831034/G - AIC (base 32): OXDWFU 
CHININA CLORIDRATO 
FIALA 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030832012/G - AiC (base 32): OXDXDD 
CHININA SOLFATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030833014/G - AIC (base 32): OXDYCQ 
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EFEDRINA CLORIDRATO 


FIALA 10 MG/ML 
AIC (base 10): 030839017/G - AIC (base 32): 0XF479 


FIALA 25 MG/ML 
AIC (base 10): 030839029/G - AIC (base 32): 0XF47P 


SCIROPPO 0,1% 
AIC (base 10): 030839031/G - AIC (base 32): 0XF47R 
FUROSEMIDE 


FIALA 20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030843027/G - AIC (base 32): OXFB4M 


LIDOCAINA CLORIDRATO 


FIALA 50 MG/5 ML 
AIC (base 10): 030845010/G - AIC (base 32): 0XFB2L 


FIALA 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030845022/G - AIC (base 32): OXFB2Y 


ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
Codice fiscale: 00429690589 
VIA PAOLO FRISI, 21/23 - 00197 ROMA 
ACIDO ASCORBICO 
COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030072019/G - AIC (base 32): OWPR6M 
ACIDO NALIDIXICO 


COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030074013/G - AIC (base 32): OWPT4X 


BETAMETASONE DIPROPIONATO 


CREMA 0,05% 
AIC (base 10): 030083012/G - AIC (base 32): OWQ1Y4 


CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO 


COMPRESSA 500 ” 150 MG 
AIC (base 10): 030084014/G - AIC (base 32): 0OWQ2XG 


CASCARA 


COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030085017/G - AIC (base 32): OWQ3WT 


CHININA SOLFATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030086019/G - AIC (base 32): 0WQ4W3 


CLOROCHINA BIFOSFATO 


30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030089015/G - AIC (base 32): OWQ7TR 


CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030090017/G - AIC (base 32): OWQ8T1 


SCIROPPO 50 MG/10 ML 
AIC (base 10); 030090029/G - AIC (base 32): OWOSTF 


EFEDRINA CLORIDRATO 


SCIROPPO 0,1% 
AIC (base 10): 030098014/G - AIC (base 32): OWQJLY 


IDROCORTISONE ACETATO 


CREMA 1% 
AIC (base 10): 030110011/G - AIC (base 32): 0OWOWIV 


ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
Codice fiscale: 00109910505 
VIA MAZZINI, 112 - 56100 PISA 


POTASSIO FOSFATO MONOBASICO 


50 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029987015/G - AIC (base 32): 0OWLJP7 


LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.R.L. 
Codice fiscale: 00329260723 
VIA TANZI, 39 D - 70121 BARI 


CITROMAGNESIACA LIMONATA 
POLVERE 27 G 
AIC (base 10): 029978018/G - AIC (base 32): OWLVF2 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA CLISMA FLACONE MONOUSO 120 ML 
AIC (base 10): 029976014/G - AIC (base 32): OWLTGG 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 029977016/G - AIC (base 32): OWLUFS 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 029977028/G - AIC (base 32): 0OWLUG4 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 029977030/G - AIC (base 32): OWLUG& 
LITIO CARBONATO 
50 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 029979010/G - AIC (base 32): OWLWD2 


30 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 029979022/G - AIC (base 32): OWLWDG 


TALCO MENTOLATO 


POLVERE 1% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 029980012/G - AIC (base 32): OWLXCD 


LAB. FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
Codice fiscale: 01192310124 
VIA MONTEROSSO, 273 - 21042 CARONNO PERTUSELLA 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030175018/G - AIC (base 32): OWSVTB 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030175020/G - AIC (base 32): OWSVTD 
ACIDO ASCORBICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030176010/G - AIC (base 32): 0OWSWSB 
ACIDO SALICILICO 
FLACONE 20 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
AIC (base 10): 030177012/G - AIC (base 32): OWSXRN 
ACIDO TRICLOROACETICO 
FILA 2,5 ML SOLUZIONE 50% 
AIC (base 10): 030178014/G - AIC (base 32): OWSYOY 
ACQUA BORICA 
3% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030179016/G - AIC (base 32): OWSZQ8 
3% FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 030179028/G - AIC (base 32): OWSZON 
3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030179030/G - AIC (base 32): OWSZQQ 
3% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030179042/G - AIC (base 32): OWSZR2 
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ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030180018/G - AIC (base 32): OWTOPL 


FIALA 5 ML 
AIC {base 10): 030180020/G - AIC (base 32): OWTOPN 


IALIA 10 MI 
FIALA 10 Vil 


AIC (base 10): 030180032/G - AIC (base 32): OWTOQ0 


ALCOOL SAPONATO 


FIALA 200 ML 
AIC (base 10): 030181010/G - AIC (base 32): OWTINL 


FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030181022/G - AIC (base 32): OWTINY 


FIALA 1000 ML 
AIC (base 10): 030181034/G - AIC (base 32): OWT1PB 
AMIDO GLICEROLATO 
GEL TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030182012/G - AIC (base 32): ONT2MW 
AMINOFILLINA 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030184018/G - AIC (base 32): OWT4LJ 
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030185019/G - AIC (base 32): OWTSKV 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030186011/G - AIC (base 32): OWT6JV 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030186023/G - AIC (base 32): OWT6K7 


2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 030188035/G - AIC (base 32): OWTEKM 
ATROPINA SOLFATO 
5 FIALE0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030187013/G - AIC (base 32): 0OWT745 
BENZILE BENZOATO 
UNGUNGUENTO TUBO 100 G 
AIC (base 10): 030188015/G - AIC (base 32): OWT8HH 
BLU DI METILENE 
SOLUZIONE 1% FIALA 25 ML 
AIC (base 10): 030189017/G - AIC (base 32): OWT9GT 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 030190019/G - AIC (base 32): OWTBG3 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 030190021/G - AIC (base 32): ONTBGS5 
CARBONE COMPOSTO 
30 COMPRESSE 
AIC (base 10): 030191011/G - AIC (base 32): OWTCF3 
CASCARA 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030192013/G - AIC (base 32): ONTDDF 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 


4 COMPRESSE ARANCIA 
AIC (base 10): 030225015/G - AIC (base 32): OWUDMR 


4 COMPRESSE LIMONE 
AiC (base 10): 030225027/G - AIC (base 32): OWUDN3 
CLORAMFENICOLO ° 


SCIROPPO 2,5% 100 ML : 
AIC (base 10): 030193015/G - AIC (base 32): OWTFCR 


CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
AIC (base 10): 030194017/G - AIC (base 32): OWTGCI1 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030195010/G - AIC (base 32): OWTHB2 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030196012/G - AIC (base 32): OWTJ9D 
CLORPROPAMIDE 
30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030197014/G - AIC (base 32): OWTK8Q 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 030198016/G - AIC (base 32): OWTL80 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


20 COMPRESSE MAST 7,65 MG 
AIC (base 10): 030199018/G - AIC (base 32): OWTM7B 


1,5% GOCCE 20 ML 
AIC (base 10): 030199020/G - AIC (base 32): OWTM7D 
DIAZEPAM 
20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 030200012/G - AIC {base 32): OWTN6D 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030201014/G - AIC (base 32): OWTP5Q 


SCIROPPO 0,25% 150 ML 
AIC (base 10): 030201026/G - AIC (base 32): OWTP62 
DIGOSSINA 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
AIC (base 10): 030202016/G - AIC (base 32): 0OWTQSO 


30 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10): 030202028/G - AIC (base 32): OWTQ5D 
EFEDRINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030203018/G - AIC (base 32): OWTR4B 


SCIROPPO 0,1% 150 ML 
AIC (base 10): 030203020/G - AIC (base 32): OWTR4D 
ERITROMICINA 


2% LOZIONE FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 030205013/G - AIC (base 32): OWTT2P 


2% LOZIONE FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030205025/G - AIC (base 32): 0OWTT31 


SCIROPPO 2,5% FLACONE60 ML 
AIC (base 10): 030205037/G - AIC (base 32): OWTT3F 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030205049/G - AIC (base 32): OWTT3T 
ERITROMICINA STEARATO 
12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC {base 10): 030204010/G - AIC (base 32): 0OWTS3B 
FENILBUTAZONE 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030206015/G - AIC (base 32): OWTU1Z 
FOSFATO SODICO ACIDO 


CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 030208019/G - AIC (base 32): OWTWOM 
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FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030209011/G - AIC (base 32): ONTWZM 
FUROSEMIDE 
30 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030210013/G - AIC (base 32): OWTXYX 
GENTAMICINA SOLFATO 
FIALA 40 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030211015/G - AIC (base 32): OWTYY7 


FIALA 80 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030211027/G - AIC (base 32): OWTYYM 


3 FIALE80 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030211039/G - AIC (base 32): OWTYYZ 
GLICERINA FENICA 


10 G 
AIC (base 10): 030212017/G - AIC (base 32): OWTZXK 


20G 
AIC (base 10): 030212029/G - AIC (base 32): OWTZXX 
GLICEROLO 


6 SUPPOSTE AD 2500 MG 
AIC (base 10): 030214011/G - AIC (base 32): OWU1VV 


18 SUPPOSTE AD 2500 MG 
AIC (base 10): 030214023/G - AIC (base 32): OWU1W7 


6 SUPPOSTE BAMB 1500 MG 
AIC (base 10): 030214035/G - AIC (base 32): OWU1WM 


10 SUPPOSTE LATTANTI 750 MG 
AIC (base 10): 030214047/G - AIC (base 32): OWU1WZ 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 030213019/G - AIC (base 32): OWUOWV 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 030213021/G - AIC (base 32): OWUOWX 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 030213033/G - AIC (base 32): OWUOX9 
GRISEOFULVINA 


20 COMPRESSE 125 MG 
AIC (base 10): 030215014/G - AIC (base 32): 0OWU2V6 


10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030215026/G - AIC (base 32): OWU2VL 
IDROCLOROTIAZIDE 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030216016/G - AIC (base 32): OWU3UJ 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030216028/G - AIC (base 32): OWUSUW 
IDROCORTISONE ACETATO 
CREMA 1% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030217018/G - AIC (base 32): OWUATU 
IDROCORTISONE ACETATO E NEOMICINA SOLFATO 
1%”0,5% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 031258015/G - AIC (base 32): OXTXDZ 
IODIO 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030218010/G - AIC (base 32): OWUSSU 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA "1" FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 030218022/G - AIC (base 32): OWUSTE 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA "Il" FLACONE 10 ML 
AIC (base"10): 030218034/G - AIC (base 32): OWUSTL 
SOLUZIONE GLICERICA 20 G 
AIC (base 10): 030218046/G - AIC (base 32): OWUSTY 


IPECACUANA 
SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030219012/G - AIC (base 32): 0WU6S4 
ISONIAZIDE 


50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030220014/G - AIC (base 32): 0WU7RG 


50 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030220026/G - AIC (base 32): OWU7RU 
ITTIOLO 


10% UNGUENTO30 G 
AIC (base 10): 030221016/G - AIC (base 32): 0OWUBOS 


10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 030221028/G - AIC (base 32): OWU8R4 
LIDOCAINA CLORIDRATO 
CREMA 2% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030222018/G - AIC (base 32): 0WU9Q2 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
1,5% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 031259017/G - AIC (base 32): OXTYD9 
LIEVITO DI BIRRA 


20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030224012/G - AIC (base 32): OWUCND 


150 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030224024/G - AIC (base 32): ONUCNS 
LITIO CARBONATO 
50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 030226017/G - AIC (base 32): OWUFMI1 
MERBROMINA 


2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030228011/G - AIC (base 32): OWUHKC 


2% FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 030228023/G - AIC (base 32): OWUHKR 
METILPREDNISOLONE 


10 COMPRESSE 4 MG 
AIC (base 10): 030229013/G - AIC (base 32): OWUJJP 


10 COMPRESSE 8 MG 
AIC (base 10): 030229025/G - AIC (base 32): OWUJKI1 
METRONIDAZOLO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030230015/G - AIC (base 32): OWUKHZ . 
MIELE ROSATO 


SOLUZIONE 25 G 
AIC (base 10): 030231017/G - AIC (base 32): OWULH9 


SOLUZIONE 50 G 
AIC (base 10): 030231029/G - AIC (base 32): OWULHP 
NITRATO D'ARGENTO 
1 MATITA 
AIC (base 10): 030227019/G - AIC (base 32): OWUGLC 
NITROFURANTOINA 
20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030232019/G - AIC (base 32): ONUMGM 
OLIO DI VASELINA 
EMULSIONE 40% FLACONE 200 G 
AIC (base 10): 030234013/G - AIC (base 32): OWUPDX 
OLIO GOMENOLATO 


1% GOCCE 20 G 
AIC (base 10): 030235016/G - AIC (base 32): OWUQD8 
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2% GOCCE FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 030235028/G - AIC (base 32): OWUQDN 
OLIO RICINO 
10 CAPSULE 1 G 
AIC (base 10): 030233011/G - AIC (base 32): ONUNFM 
PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030236018/G - AIC (base 32): OWURCL 


ELISIR 2,5% 100 ML 
AIC (base 10): 030236020/G - AIC (base 32): OWURCN 
PASTA DI LASSAR 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030237010/G - AIC (base 32): OWUSBL 


BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 030237022/G - AIC (base 32): OWUSBY 
POTASSIO PERMANGANATO 
10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030238012/G - AIC (base 32): OWUTIW 
PRIMACHINA FOSFATO 
10 COMPRESSE RIVESTITE 75 MG 
AIC (base 10): 030239014/G - AIC (base 32): OWUU96 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 030241018/G - AIC (base 32): ONUW7U 
PROMETAZINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030240016/G - AIC (base 32): OWUV8J 
SALOLO E MENTOLO 
3% " 1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA 50 ML 
AIC (base 10): 030242010/G - AIC (base 32): OWUX6U 
SODIO BICARBONATO 
50 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030243012/G - AIC (base 32): OWUY64 
SODIO CLORURO 


FIALA 18 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030244014/G - AIC (base 32): OWUZ5G 


FIALA 45 MG/5 ML 
AIC (base 10): 030244026/G - AIC (base 32): OWUZS5U 


FIALA 90 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030244038/G - AIC (base 32): OWUZ66 
SOLFATO FERROSO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030207017/G - AIC (base 32). OWTV19 
SOLFO SALICILICO 
UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030245017/G - AIC (base 32): OWVO4T 
SULFADIAZINA 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030246019/G - AIC (base 32): 0WV143 


200 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030248021/G - AIC (base 32): 0WV145 
TALCO MENTOLATO 
1% POLVERE BARATTOLO 100 G 
AIC (base 10): 030247011/G - AIC (base 32): 0WV233 
VASELINA BORICA 


UNGUENTO 3% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030248013/G - AIC (base 32): 0WV32F 


VITAMINE COMPLESSO B 
30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030249015/G - AIC (base 32): 0OWV41R 
ZINCO OSSIDO 


UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 03025001//G - AIC (base 32): 0WV511 


UNGUENTO BAR 1000 G 
AIC (base 10): 030250029/G - AIC (base 32): 0WV51F 
ZINCO SOLFATO 


30 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030251019/G - AIC (base 32): 0OWV60C 


LABOR. CHIM. FARMAC. A. DONINI DI GABBIANI & C. SRL 


Codice fiscale: 00228370235 
VIA ECCE HOMO, 18 - 37054 NOGARA 


ACIDO ACETILSALICILICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030391015/G - AIC (base 32): OWZGR7 
ACIDO ASCORBICO, 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030392017/G - AIC (base 32): OWZHQK 
ACIDO NALIDIXICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030393019/G - AIC (base 32): OWZJPV 
ACQUA BORICA 
3% FLACONE 500 G 
AIC (base 10): 030443016/G - AIC (base 32): 0X11J8 
ALLOPURINOLO 
20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030394011/G - AIC (base 32): OWZKNV 
ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO 
20 COMPRESSE 120 ” 250 MG 
AIC (base 10): 030395014/G - AIC (base 32): OWZLNG 
ANFIFILA 
CREMA BASE 30 G 
AIC (base 10): 030430019/G - AIC (base 32): OXONUS3 
ANTISCOTTATURA 
306 
AIC (base 10): 030434017/G - AIC (base 32): OXOSR1 
ATROPINA SOLFATO 
20 COMPRESSE 0,25 MG 
AIC (base 10): 030396016/G - AIC (base 32): ONZMMJ 
BALSAMICO 
AD UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030435010/G - AIC (base 32): OXOTQ2 
BENZALCONIO CLORURO 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 100 ML 
AIC (base 10): 030428015/G - AIC (base 32): OXOLVH 
BETAMETASONE DIPROPIONATO 
CREMA 0,05% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030422012/G - AIC (base 32): OXODZW 
BETAMETASONE DIPROPIONATO E NEOMICINA SOLFATO 
0,05%"0,5% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029632015/G - AIC (base 32): OW89JH 


0,05% ” 0,5% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031977010/G - AIC (base 32): OYHVKL 
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BLU DI METILENE 
SOLUZIONE 1% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030444018/G - AIC (base 32): OX12HL 
CANFOSALICILICA 
CREMA TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030438012/G - AIC (base 32): OXOUPD 
CARBOSSIPOLIMETILENE 


GEL BASE 30 G 
AIC (base 10): 030431011/G - AIC (base 32): OXOPT3 


CREMA BASE 30 G 
AIC (base 10): 030431023/G - AIC (base 32): OXOPTH 
CETOMACROGOL 


CREMA BASE 30 G 
AIC (base 10): 030432013/G - AIC (base 32): OX0QSF 


CREMA BASE GRASSA 30 G 
AIC (base 10): 030432025/G - AIC (base 32): OX0QST 
CHINIDINA SOLFATO 
20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030397018/G - AIC (base 32): OWZNLU 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030398010/G - AIC (base 32): OWZPKU 
CORTISONE ACETATO 
“20 COMPRESSE 25 MG 
AIE (base 10): 030399012/G - AIC (base 32): OWZQK4 
DESAMETASONE 
20 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 030400016/G - AIC (base 32): OWZRJJ 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 
SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML: 
. AIC (base 10): 030426011/G - AIC (base 32): OX0JWV 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030401018/G - AIC (base 32): OWZSHU 
DIGOSSINA 


20 COMPRESSE 0,125 MG 
AIC (base 10): 030402010/G - AIC (base 32): OWZTGU 


20 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10): 030402022/G - AIC (base 32): OWZTH6 
EFEDRINA CLORIDRATO 
SCIROPPO 0,1% 150 ML 
AIC (base 10): 030427013/G - AIC (base 32): OX0KWS5 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 200 MG : 
AIC (base 10): 030403012/G - AIC (base 32): OWZUG4 
FENILBUTAZONE 
20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030404014/G - AIC (base 32): OWZVFG 
FUROSEMIDE 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030406019/G - AIC (base 32): OWZXD3 
IDROCORTISONE ACETATO 


1% CREMA 30G 
AIC (base 10): 030423014/G - AIC {base 32): OXOFZ6 


1% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030423028/G - AIC (base 32): OX0FZL 


IDROCORTISONE ACETATO E NEOMICINA SOLFATO 


1%"0,5% CREMA 30G 
AIC (base 10): 031255019/G - AIC (base 32): OXTUHC 


1%”0,5% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031255021/G - AIC (base 32): OXTUHF 


1% "0,5% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 031978012/G - AIC (base 32): OYHWJW 


1%” 0,5% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031978024/G - AIC (base 32): OYHWK8 
ITTIOLO 
10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030437014/G - AIC (base 32): OXOVNQ 
LAURIL SOLFATO 
CREMA BASE 30 G 
AIC {base 10): 030433015/G - AIC (base 32): OXORRR 
LIDCCAINA CLORIDRATO 


2% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030424016/G - AIC (base 32): OXOGYJ 


2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 030424028/G - AIC (base 32): OXO0GYW 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 


1,5%"1% UNGUENTO 30 G 

AIC (base 10): 031256011/G - AIC (base 32): OXTVGC 
1,5%"1% CREMA 30 G 

AIC (base .10): 031256023/G - AIC (base 32): OXTVGR 


1,5% " 1% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031979014/G - AIC (base 32): OYHXJ6 


1,5% " 1% CREMA 30G 
AIC (base 10): 031979026/G - AIC (base 32): OYHXJL 
LITIO CARBONATO 
20 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 030407011/G - AIC (base 32): OWZYC3 
MERBROMINA 
2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030429017/G - AIC (base 32): OXOMUT 
METILPREDNISOLONE 
20 COMPRESSE 4 MG 
AIC (base 10): 030408013/G - AIC (base 32): OWZZBF 
METRONIDAZOLO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030409015/G - AIC (base 32): 0X009R 
NITROFURANTOINA 
20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030410017/G - AIC (base 32): 0X0181 
PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030411019/G - AIC (base 32): 0X028C 


ELISIR 2,5% 100 ML 
AIC (base 10): 030411021/G - AIC (base 32): 0X028F 
PASTA DI LASSAR 
TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030438016/G - AIC (base 32): OXOWNO 
PIPERAZINA ADIPATO 
30 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 030390013/G - AIC (base 32): OWZFRX 
PIRIMETAMINA 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030412011/G - AIC (base 32): 0X037C 
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PROCAINAMIDE CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030413013/G - AIC (base 32): 0X048P 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 030425019/G - AIC (base 32): OX0HXV 
PROMETAZINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030414015/G - AIC (base 32): OX055Z 
PROPIFENAZONE 
20 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 030415018/G - AIC (base 32): 0X065B 
RESERPINA 
20 COMPRESSE 0,1 MG 
AIC (base 10): 030416010/G - AIC (base 32): 0X074B 
SALICILICO 


2% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030439018/G - AIC (base 32): OXO0XMB 


5% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030439020/G - AIC (base 32): OXOXMD 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030439032/G - AIC (base 32): OXOXMS 
SODIO CITRATO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030417012/G - AIC (base 32): 0X083N 
SODIO FLUORURO 


20 COMPRESSE 2,2 MG 
AIC (base 10): 030418014/G - AIC (base 32): 0X092Y 


20 COMPRESSE 0,55 MG 
AIC (base 10): 030418026/G - AIC (base 32): 0X093B 
SOLFATO FERROSO 
20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030405017/G - AIC (base 32): OWZWDT 
SULFADIMETOSSINA 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030419016/G - AIC (base 32): 0X0B28 
TINTURA DI IODIO 
SOLUZIONE 100 ML 
AIC (base 10): 030445011/G - AIC (base 32): 0X13GM 
TOLBUTAMIDE 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030420018/G - AIC (base 32): OX0C1L 
VASELINA BORICA 
UNGUENTO 3% 30 G 
AIC (base 10): 030440010/G - AIC (base 32): OXOYLB 
VITAMINE COMPLESSO B 
20 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030421010/G - AIC (base 32): OXODOL 
ZINCO ALL'ACQUA 
PASTA 30 G 
AIC (base 10): 030441012/G - AIC (base 32): OKXOZKN 
ZINCO OSSIDO 


UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 030442014/G - AIC (base 32): OX10JY 


LABOR. FARMACEUTICO DR. GIOVANARDIÌ 
Codice fiscale: GVNBNT34S29F2054 
VIA SAPETO, 28 - 16132 GENOVA 


ACIDO TRICLOROACETICO 
FIALA 3 G SOLUZIONE 50% 
AIC (base 10): 030298018/G - AIC (base 32): OWWMX2 
ANTISCOTTATURA 


UNGUENTO TUBO 25 G 
AIC (base 10): 030299010/G - AIC (base 32): OWWNW2 


UNGUENTO TUBO 50 G 
AIC (base 10): 030299022/G - AiC (base 32): OWWNWG 
BENZALCONIO CLORURO 


1% SOLUZIONE CONCENTRATA 200 ML 
AIC (base 10): 030300014/G - AIC (base 32): OWWPVG 


1% SOLUZIONE CONCENTRATA 1000 ML 
AIC (base 10): 030300026/G - AIC (base 32): OWWPVU 


1% SOLUZIONE CONCENTRATA 5000 ML 
AIC (base 10): 030300038/G - AIC (base 32): OWWPWE6 
BLU DI METILENE 
SOLUZIONE 1% FLACONI 30 ML 
AIC (base 10): 030301016/G - AIC (base 32): 0OWWQUS 
CANFORA 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030302018/G - AIC (base 32): 0WWRU2 
COLLODIO ALL' ACIDO SALICILICO 
FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030303010/G - AIC (base 32): OWWST2 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 030304012/G - AIC (base 32): OWWTSD 


SCIROPPO 0, 3% FLACONE 150 ML 
AIC (base 10): 030304024/G - AIC (base 32): OWWTSS 
FOSFATO SODICO ACIDO 


CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 030305015/G - AIC (base 32): OWWURR 


CLISMA FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 030305027/G - AIC (base 32): OWWUS3 
GLICEROLO 


18 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 030307019/G - AIC (base 32): OWWWQC 


18 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 030307021/G - AIC (base 32): 0OWWWQF 


18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030307033/G - AIC (base 32): OWWWOQT 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 030308017/G - AIC (base 32): OWWVRI1 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 030306029/G - AIC (base 32): 0WWVRF 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 030306031/G - AIC (base 32): OWWVRH 
GOCCE ODONTALGICHE 
FLACONE 4 G 
AIC (base 10): 030308011/G - AIC (base 32): OWWXPC 
GOCCE RINOBALSAMICHE 


FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030314013/G - AIC (base 32): OWX3UX 
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IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030309013/G - AIC (base 32): OWWYNP 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”i” FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030309025/G - AIC (base 32): OWWYP1 


SOLUZIONE ALCOOLICA "i” FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030309037/G - AIC (base 32): OWWYPF 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030309049/G - AIC (base 32): OWWYPT 


SOLUZIONE ALCOOLICA "il" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 030309052/G - AIC (base 32): OWWYPW 


SOLUZIONE ALCOOLICA”11" FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030309064/G - AIC (base 32): OWWYOQ8 


SOLUZIONE ALCOOLICA "li" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030309076/G - AIC (base 32): OWWYQN 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”11” FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030309088/G - AIC (base 32): OWWYRO 
LIDOCAINA CLORIDRATO 


CREMA TUBO 25 G 
AIC (base 10): 030310015/G - AIC (base 32): OWWZMZ 


CREMA TUBO 50 G 
AIC (base 10): 030310027/G - AIC (base 32): OWWZNC 
MERBROMINA 
2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030311017/G - AIC (base 32): OWX0M9 
MIELE ROSATO 
FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 030312019/G - AIC (base 32): OWX1LM 
PROMETAZINA 


2% CREMA 25 G 
AIC (base 10): 030313011/G - AIC (base 32): OWX2KM 


2% CREMA 50 G 
AIC (base 10): 030313023/G - AIC (base 32): OWX2KZ 
SALI REIDRATANTE ORALE E GLUCOSIO 


FORMULA A 20 BUSTINE 5 G 
AIC (base 10): 030315016/G - AIC (base 32): 0OWX4J48 


FORMULA B 20 BUSTINE 5 G 
AIC (base 10): 030315028/G - AIC (base 32): OWX44N 
SALICILICO 


UNGUENTO 2% TUBO 7 ML 
AIC (base 10): 030316018/G - AIC (base 32): OWXSHL 


UNGUENTO 5% TUBO 7 ML 
AIC (base 10): 030316020/G - AIC (base 32): OWXSHN 


UNGUENTO 10% TUBO 7 ML 
AIC (base 10): 030316032/G - AIC (base 32): OWX5J0 


TALCO MENTOLATO 


POLVERE 1% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 030317010/G - AIC (base 32): OWX6GL 


LABORATORI DON BAXTER SPA 
Codice fiscale: 00047710322 


VIA FLAVIA, 122 - 34147 TRIESTE 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030875013/G - AIC (base 32): 0XG7DS 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030875025/G - AIC (base 32): OXG7DK 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030875037/G - AIC (base 32): 0XG7DX 


SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030875049/G - AIC (base 32): 0XG7F9 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030875052/G - AiC (base 32): 0XG7FD 
SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 030875064/G - AIC (base 32): 0XG7FS 
SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030875076/G - AIC (base 32): 0XG7G4 
SACCA 4000 ML 

AIC (base 10): 030875088/G - AIC (base 32): 0XG7GJ 
SACCA 5000 ML. 

AIC (base 10): 030875090/G - AIC (base 32): 0XG7GL 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030875102/G - AIC (base 32): 0XG7GY 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030875140/G - AIC (base 32): 0XG7J4 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030875189/G - AIC (base 32): 0XG7KP 
FLACONE VETRO 50 ML 

AIG (base 10): 030875191/G - AIC (base 32): 0XG7KR 
FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030875203/G - AIC (base 32): 0XG7L3 
FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030875215/G - AIC (base 32): 0OXG7LH 
FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030875227/G - AIC (base 32): OXG7LV 
FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030875239/G - AIC (base 32): 0XG7M7 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


5% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030878019/G - AIC (base 32): 0OXGBB3 


5% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030878021/G - AIC (base 32): 0OXGBB5 


5% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030878033/G - AIC (base 32): OXGBBK 


5% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030878045/G - AIC (base 32): 0XGBBX 


5% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030878058/G - AIC (base 32): OXGBCB 


5% 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030878060/G - AIC (base 32): OXGBCD 


5% FLACONE VETRO 50 ML 
AIC (base 10): 030878072/G - AIC (base 32): OXGBCS 


5% FLACONE VETRO 100 ML 
AIC (base 10): 030878084/G - AIC (base 32): 0OXGBD4 


5% FLACONE VETRO 250 ML 
AIC (base 10): 030878096/G - AIC {base 32): OXGBDJ 


5% 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030878108/G - AIC (base 32): OXGBDW 


5% FLACONE VETRO 500 ML 
AIC (base 10): 030878110/G - AIC (base 32): OXGBDY 


5% FLACONE VETRO 1000 ML 
AIC (base 10): 030878122/G - AIC (base 32): OXGBFB 


5% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030878146/G - AIC (base 32): 0XGBG2 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 

SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030876015/G - AIC (base 32): 0XG8CH 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030876027/G - AIC (base 32): 0OXG8CV 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030876039/G - AIC (base 32): 0XG8D7 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030876041/G - AIC (base 32): 0XG8D9 
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SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030876054/G - AIC (base 32): OXG8DQ 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030876088/G - AIC (base 32): OXG8F2 
FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10) 030878078/G - AIC (base 32): OXG8FG 
FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030876080/G - AIC (base 32): OXG8FJ 
FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030876092/G - AIC (base 32): OXG8FW 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030876104/G - AIC (base 32): 0XG8G8 
FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030876116/G - AIC (base 32): OXGBGN 
FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030876128/G - AIC (base 32): 0XGBHO 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030876130/G - AIC (base 32): 0XG8H2 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030876142/G - AIC (base 32): OXGBHG 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030877017/G - AIC (base 32): OXGIBT 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030877029/G - AIC (base 32): OXG9C5 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030877031/G - AIC (base 32): 0XG9C7 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030877043/G - AIC (base 32): OXG9CM 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030877056/G - AIC (base 32): 0XG9DO 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030877068/G - AIC (base 32): 0XG9DD 
10% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030877070/G - AIC (base 32): OXG9DG 
10% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030877082/G - AIC (base 32): OXGIDU 
10% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030877094/G - AIC (base 32): OXG9F6 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030877108/G - AIC (base 32): OXGSFL 
10% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030877118/G - AIC (base 32): OXG9FY 
10% FLACONE VETRO 1000 Mi. 

AIC (base 10): 030877120/G - AIC (base 32): 0XG9GO 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030877144/G - AIC (base 32): 0XG9GS 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030879011/G - AIC (base 32): 0XGC93 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030879023/G - AIC (base 32): OXGC9H 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030879035/G - AIC (base 32): OXGC9V 
SACCA 500 ML. 

AIC (base 10): 030879047/G - AIC (base 32): 0XGCB7 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030879050/G - AIC (base 32): OXGCBB 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10}: 030879062/G - AIC (base 32): OXGCBOQ 
FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030879074/G - AIC (base 32): OXGCC2 
FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030879086/G - AIC (base 32): OXGCCG 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030879098/G - AIC (base 32): OXGCCU 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030879100/G - AIC (base 32): OXGCCW 
FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030879112/G - AIC (base 32): 0XGCD8 
FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030879124/G - AIC (base 32): OXGCDN 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030879148/G - AIG (base 32): OXGCFD 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA SELETTIVA 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030880013/G - AIC (base 32): OXGD8F 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030880025/G - AIC (base 32): OXGDST 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030880037/G - AIC (base 32): 0XGD95 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030880049/G - AIC (base 32): OXGD9AK 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030880052/G - AIC (base 32): OXGDIN 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030880064/G - AIC (base 32): OXGDBO 
FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030880076/G - AIC (base 32): OXGDBD 
FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030880088/G - AIC (base 32): OXGDBS 
FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030880090/G - AIC (base 32): OXGDBU 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030880102/G - AIC (base 32): 0XGDC6 
FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030880114/G - AIC (base 32): OXGDCL 
FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030880126/G - AIC (base 32): OXGDCY 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030880140/G - AIC (base 32): OXGDDD 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"III" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030881015/G - AIC (base 32): 0XGF7R 
"{lI" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030881027/G - AIC (base 32): 0XGF83 
"Ill" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030881039/G - AIC (base 32): OXGF8H 
"Il" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030881041/G - AIC (base 32): OKGF8K 
"Ill" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030881054/G - AIC (base 32): OXGF8Y 
"Iii" SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 030881066/G - AIC (base 32): OXGF9B 
"Ill" SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030881078/G - AIC (base 32): OXGF9Q 
"III" SACCA 4000 ML 

AIC (base 10): 030881080/G - AIC (base 32): OXGF9S 
"IlI” SACCA 5000 ML ° 

AIC (base 10): 030881092/G - AIC-(base 32): OXGFB4 
"III" FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030881104/G - AIC (base 32): OXGFBJ 
"III" FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030881116/G - AIC (base 32): OXGFBW 
"III" FLACONE VETRO 250 ML. 

AIC (base 10): 030881128/G - AIC (base 32): OXGFC8 
"III" FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030881130/G - AIC (base 32): OXGFCB 
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"111" FLACONE VETRO 1000 ML. 
AIC (base 10): 030881142/G - AIC (base 32): OXGFCQ 


"11" 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030881155/G - AIC (base 32): OXGFD3 


"II" 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030881193/G - AIC (base 32): OXGFF9 


"111" 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030881231/G - AIC (base 32): OXGFGH 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 


"ili" 5% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030851012/G - AIC (base 32): OXFHY4 


"Wil" 5% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030851024/G - AIC (base 32): OXFHYJ 


"IN" 5% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030851036/G - AIC (base 32): OXFHYW 


"Ill" 5% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030851048/G - AIC (base 32): OXFHZ8 


"Ill" 5% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030851051/G - AIC (base 32): OXFHZC 


"II" 5% 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030851063/G - AIC (base 32): OXFHZR 


"II" 5% 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030851075/G - AIC (base 32): 0XFJ403 


I” 5% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030851087/G - AIC (base 32): OXFJOH 


"Il" 5% FLACONI VETRO 50 ML 
AIC (base 10): 030851099/G - AIC (base 32): OXFJOV 


"III° 5% FL'ACONI VETRO 100 ML 
AIC (base 10): 030851101/G - AIC (base 32): OXFJOX 


Ill" 5% FLACONI VETRO 250 ML 
AIC (base 10): 030851113/G - AIC (base 32): 0XFJ19 


"III” 5% FLACONI VETRO 500 ML 
AIC (base 10): 030851125/G - AIC (base 32): OXFJIP 


"HI" 5% FLACONI VETRO 1000 ML 
AIC {base 10): 030851137/G - AIC (base 32): 0XF421 


FRUTTOSIO 


5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030882017/G - AIC (base 32): 0XGG71 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030882029/G - AIC (base 32): OXGG7F 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030882031/G - AIC (base 32): OXGG7H 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030882043/G - AIC (base 32): 0OXGG7V 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030882056/G - AIC (base 32): 0XGG88 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030882068/G - AIC (base 32): OXGGBN 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030882070/G - AIC (base 32): 0XGG8Q 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030882082/G - AIC (base 32): 0XGG92 


10% SACCA 500 ML 
AIC (base 10}: 030882094/G - AIC (base 32): 0XGG9G 


10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030882108/G - AIC (base 32): OXGG9U 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030882118/G - AIC (base 32): OXGGB6 
5% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC {base 10): 030882120/G - AIC (base 32): 0OXGGB8 
5% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030882132/G - AIC (base 32): OXGGBN 
5% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030882144/G - AIC (base 32): OXGGCO 


5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030882157/G - AIC (base 32): OXGGCF 
5% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030882169/G - AIC (base 32): OXGGCT 
5% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030882171/G - AIC (base 32): OXGGCV 
10% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030882183/G - AIC (base 32): 0XGGD7 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030882195/G - AIC (base 32): OXGGDM 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030882207/G - AIC (base 32): OXGGDZ 
10% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030882219/G - AIC (base 32): OXGGFC 
10% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030882221/G - AIC (base 32): OXGGFF 
10% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030882233/G - AIC (base 32): OXGGFT 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030882245/G - AIC (base 32): 0XGGG5 
10% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030882258/G - AIC (base 32): OXGGGL 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030882284/G - AIC (base 32): OXGGHD 


GLICEROLO 


10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030883019/G - AIC (base 32): OXGH6C 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030883021/G - AIC (base 32): 0XGH6F 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030883033/G - AIC (base 32): OXGHET 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030883045/G - AIC (base 32): 0XGH75 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030883058/G - AIC (base 32): 0XGH7L 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030883080/G - AiC (base 32): OXGH7N 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030883108/G - AIC (base 32): 0XGH94 


10% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030883146/G - AIC (base 32): OXGHBB 


GLUCOSIO 


5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030884011/G - AIC (base 32): 0XGJSC 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030884023/G - AIC (base 32): 0OXGISR 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030884035/G - AIC (base 32): 0XGJ63 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030884047/G - AIC (base 32): 0OXGUG6H 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030884050/G - AIC (base 32): OXGJGL 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030884082/G - AIC (base 32): OXGUG6Y 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030884074/G - AIC (base 32): 0XGJ7B 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030884086/G - AIC (base 32): 0XGJ7Q 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030884098/G - AIC {base 32): 0XGJ82 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030884100/G - AIC (base 32): 0XGJ84 
5% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030884112/G - AIC (base 32): 0OXGJ&J 
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5% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030884124/G - AIC (base 32): OXGJ8W 
5% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030884136/G - AIC (base 32): 0XGJ98 
5% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030884148/G - AIC (base 32): OXGJON 
5% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC {base 10): 030884151/G - AIC (base 32): OXGJ9R 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030884163/G - AIC (base 32): 0XGJB3 
10% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030884175/G - AIC (base 32): OXGJBH 
10% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030884187/G - AIC (base 32): OXGJBV 
10% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030884199/G - AIC (base 32): 0XGJC7 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030884201/G - AIC (base 32): 0XGJC9 
10% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030884213/G - AIC (base 32): OXGJCP 
10% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030884225/G - AIC (base 32): 0XGJD1 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030884249/G - AIC (base 32): OXGIDT 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030884252/G - AIC (base 32): OXGJIDW 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030884290/G - AIC (base 32): OXGJG2 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030884338/G - AIC (base 32): OXGJHL 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"11" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031272014/G - AIC (base 32): 0XUC2G 
"II" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031272026/G - AIC (base 32): OXUC2U 
"HI" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031272038/G - AIC (base 32): 0XUC36 
"II" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031272040/G - AIC (base 32): 0OXUC38 
"Il" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031272053/G - AIC (base 32): OXUC3P 
"Il" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031272065/G - AIC (base 32): 0OXUC41 
"H” 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031272077/G - AIC (base 32): OXUC4F 
”11” 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031272089/G - AIC (base 32): OXUCA4T 
"Il" FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 031272091/G - AIC (base 32): OXUC4V 
"Ii" FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 031272103/G - AIC (base 32): OXUC57 
"Il" FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 031272115/G.- AIC (base 32): OXUCSM 
"II" FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 031272127/G - AIC (base 32): OXUCSZ 
"II" FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 031272139/G - AIC (base 32): OXUC6C 


MANNITOLO 


5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030885014/G - AIC (base 32): 0XGK4Q 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030885026/G - AIC (base 32): 0XGK52 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030885038/G - AIC (base 32): OXGK5G 
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5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030885040/G - AIC (base 32): OXGKS5J 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030885053/G - AIC (base 32): OXGK5X 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030885065/G - AIC (base 32): 0XGK69 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030885077/G - AIC (base 32): OXGK6P 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030885089/G - AIC (base 32): OXGK7i 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030885091/G - AIC (base 32): 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030885103/G - AIC (base 32): 
18% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030885115/G - AIC (base 32): 
18% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030885127/G - AIC (base 32): 
18% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030885139/G - AIC (base 32): 
18% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030885141/G - AIC (base 32): 
18% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030885154/G - AIC (base 32): 0OXGK92 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030885166/G - AIC (base 32): OXGK9G 
5% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030885178/G - AIC (base 32): OXGK9U 
5% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030885180/G - AIC (base 32): 0OXGK9W 
5% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030885192/G - AIC (base 32): 0OXGKB8 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030885204/G - AIC (base 32): OXKGKBN 
5% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030885216/G - AIC (base 32): OXKGKCO 
5% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030885228/G - AIC (base 32): OXKGKCD 
10% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030885230/G - AIC (base 32): OXGKCG 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030885242/G - AIC (base 32): OXGKCU 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030885255/G - AIC (base 32): 0XGKD7 
10% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030885267/G - AIC (base 32): 0OXGKDM 
10% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030885279/G - AIC (base 32): OXGKDZ 
10% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030885281/G - AIC (base 32): OXGKF1 
10% 100 ML iN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030885293/G - AIC (base 32): OXGKFF 
10% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030885305/G - AIC (base 32): OXGKFT 
18% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030885317/G - AIC (base 32): 0OXGKG5 
18% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030885329/G - AIC (base 32): OXGKGK 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 030885331/G - AIC (base 32): OXGKGM 
18% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030885343/G - AIC (base 32): OXKGKGZ 
18% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030885356/G - AIC (base 32): 0OXGKHD 


OXGK73 


OXGK7H 


OXGK7V 


0XGK87 


0XGK8M 


OXGK8P 
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18% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030885368/G - AIC (base 32): OXGKHS 
18% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030885370/G - AIC (base 32): OXGKHU 
18% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 030885382/G - AIC (base 32): 0OXGKJ6 


18% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030885420/G - AIC (base 32): OXGKKD 


RINGER ACETATO 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030888016/G - AIC (base 32): OXGL40 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030886028/G - AIC (base 32): OXGL4D 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030886030/G - AIC (base 32): OXGL4G 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030886042/G - AIC (base 32): OXGL4U 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030886055/G - AIC (base 32): OXGL57 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030886067/G - AIC (base 32): OXGLSM 
FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030886079/G - AIC (base 32): OXGLSZ 
FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030886081/G - AIC (base 32): OXGL61 
FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030886093/G - AIC (base 32): OXGL6F 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030886105/G - AIC (base 32): OXGLET 
FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030886117/G - AIC (base 32): 0XGL75 
FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030886129/G - AIC (base 32): OXGL7K 


250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030886143/G - AIC (base 32): OXGL7Z 


RINGER LATTATO 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030887018/G - AIC (base 32): OXGM3B 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030887020/G - AIC (base 32): OXGM3D 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030887032/G - AIC (base 32): OXGM3S 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030887044/G - AIC (base 32): OXGM44 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030887057/G - AIC (base 32): 0OXGM4K 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030887069/G - AIC (base 32): OXKGM4X 
FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030887071/G - AIC (base 32): OXKGM4Z 
FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030887083/G - AIC (base 32): OXGM5C 
FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030887095/G - AIC (base 32): OXGMSR 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030887107/G - AIC (base 32): OXGM63 
FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030887119/G - AIC (base 32): OXKGM6H 
FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030887121/G - AIC (base 32): OXGM6K 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030887145/G - AIC (base 32): 0OXGM79 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SODIO BICARBONATO 


1,4% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030889012/G - AIC (base 32): OXGP1N 


1,4% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030889024/G - AIC (base 32): 0XGP20 


1,4% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030889036/G - AIC (base 32): OXGP2D 


1,4% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030889048/G - AIC (base 32): OXGP2S 
1,4% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030889051/G - AIC (base 32): OXGP2V 


5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030889063/G - AIC (base 32): OXGP37 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030889075/G - AIC (base 32): OXGP3M 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030889087/G - AIC (base 32): OXGP3Z 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030889099/G - AIC (base 32): OXGP4C 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030889101/G - AIC (base 32): OXGP4F 
7,5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030889113/G - AIC (base 32): OXGPAT 
7,5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030889125/G - AIC (base 32): OXGP55 
7,5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030889137/G - AIC (base 32): OXGP5K 
7,5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030889149/G - AIC (base 32): OXGP5X 
7,5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030889152/G - AIC (base 32): OXGP60 
8,4% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030889164/G - AIC (base 32): OXGP6D 
8,4% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030889176/G - AIC (base 32): OXGP6S 
8,4% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030889188/G - AIC (base 32): 0XGP74 
8,4% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030889190/G - AIC (base 32): 0XGP76 
8,4% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030889202/G - AIC (base 32): OXGP7L 
1,4% 50 ML IN SACCHE 100 ML 

AIC (base 10): 030889214/G - AIC (base 32): OXGP7Y 
1,4% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030889226/G - AIC (base 32): OXGP8B 
1,4% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030889238/G - AIC (base 32): OXGP8Q 
1,4% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030889240/G - AIC (base 32): OXGP8S 
1,4% 100 ML IN SACCHE 250 ML 

AIC (base 10): 030889253/G - AIC (base 32): 0XGP95 
1,4% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030889265/G - AIC (base 32): OXGP9K 
1,4% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030889277/G - AIC (base 32): OXGP9X 
5% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030889289/G - AIC (base 32): OXGPB9 
1,4% 250 ML IN SACCHE 500 ML 

AIC (base 10): 030889291/G - AIC (base 32): OXGPBC 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030889303/G - AIC (base 32): OXGPBR 
5% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030889315/G - AIC (base 32): OXGPC3 
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5% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030889327/G - AIC (base 32): OXGPCH 
5% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030889339/G - AIC (base 32) OXGPCV 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030889341/G - AIC (base 32): OXGPCXx 
5% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030889354/G - AIC (base 32): OXGPDB 
7,5% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030889366/G - AIC (base 32): OXGPDQ 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030889378/G - AIC {base 32): OXGPF2 
7,5% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030889380/G - AIC (base 32): OXGPF4 
7,5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030889392/G - AIC (base 32): OXGPFJ 
7,5% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030889404/G - AIC (base 32): OXGPFW 
7,5% FLACONE VETRO 500 ML 

A!C (base 10): 030889416/G - AIC (base 32): OXGPG8 
7,5% 100 ML IN SACCA 250 MI. 

AIC (base 10): 030889428/G - AIC (base 32): OXGPGN 
7,5% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030889430/G - AIC (base 32): OXGPGQ 
8,4% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030889442/G - AIC (base 32): OXGPH2 
8,4% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030889455/G - AIC (base 32): OXGPHH 
8,4% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030889467/G - AIC (base 32): OXKGPHV 
7,5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030889479/G - AIC (base 32): 0OXGP47 
8,4% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030889481/G - AIC (base 32): OXGPJ9 
8,4% FLACONE VETRO 500 Mi 

AIC (base 10): 030889493/G - AIC (base 32): OXGPJP 
8,4% FLACONE VETRO 1000 ML 

AIC (base 10): 030889505/G - AIC (base 32): OXGPK1 
8,4% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10}: 030889529/G - AIC (base 32): OXGPKT 
8,4% 250 ML. IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030889568/G - AIC (base 32): OXGPMO 


SODIO CLORURO 


0,9% SACCHE 50 ML 

AIC (base 10): 030888010/G - AIC (base 32): OXGN2B 
0,9% SACCHE 100 ML 

AIC (base 10): 030888022/G - AIC (base 32): OXGN2Q 
0,9% SACCHE 250 ML 

AIC (base 10): 030888034/G - AIC (base 32): OXGN32 
0,9% SACCHE 500 ML 

AIC (base 10): 030888046/G - AIC (base 32): OXGN3G 
0,9% SACCHE 1000 ML 

AIC (base 10): 030888059/G - AIC (base 32): OXGN3V 
0,9% SACCHE 2000 ML 

AIC (base 10): 030888061/G - AIC (base 32): OXGN3X 
0,9% 50 ML IN SACCHE 100 ML 

AIC (base 10): 030888073/G - AIC (base 32): OXGN49 
0,9% FLACONE VETRO 50 ML 

AIC (base 10): 030888085/G - AIC (base 32): OXGN4P 
0,9% FLACONE VETRO 100 ML 

AIC (base 10): 030888097/G - AIC (base 32): OXGNS1 
0,9% FLACONE VETRO 250 ML 

AIC (base 10): 030888109/G - AIC (base 32): OXGNSF 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


0,9% FLACONE VETRO 500 ML 

AIC (base 10): 030888111/G - AIC (base 32): OXGNSH 
0,9% 100 ML IN SACCHE 250 ML 

AIC (base 10): 030888123/G - AIC (base 32): OXGNSV 
0,9% FLACONE VETRO 1000 ML. 

AIC (base 10). 030888135/G - AIC (base 32). OXGNS7 
0,8% 250 ML SACCA 500 ML. 

AIC (base 10): 030888174/G - AIC (base 32): 0XGN7G 


SODIO LATTATO 


100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030890103/G - AIC (base 32): 0OXGQSR 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATE CON GLUCOSIO PER EMO- 


DIALISI (RANGE F.U.N.) 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 3 LT 

AIC (base 10): 031431012/G - AIC (base 32): 0OXZ6C4 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 5 LT 

AIG (base 10): 031431024/G - AIC (base 32): OXZ6Cy 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 6 LT 

AIC (base 10): 031431036/G - AIC (base 32): OXZ6CW 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 10 LT 

AIC (base 10): 031431048/G - AIC (base 32): OXZ6D8 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 11 LT 

AIC (base 10): 031431051/G - AIC (base 32): OXZ6DC 
SACCA PLASTICA CUPAC 6 LT 

AIC (base 10): 031431063/G - AIC (base 32): OXZ6DR 
SACCA PLASTICA CUPAC 11 LT 

AIC (base 10): 031431075/G - AIC (base 32): OXZ6F3 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATE SENZA GLUCOSIO PER EMO- 


DIALISI (RANGE F.U.N.) 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 3 LT 

AIC (base 10): 031433016/G - AIC (base 32): OXZ89S 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 5 LT 

AIC (base 10): 031433028/G - AIC {base 32}: OXZ8B4 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 6 LT 

AIC (base 10): 031433030/G - AIC (base 32): 0XZ8B6 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 10 LT 

AIC (base 10): 031433042/G - AIC (base 32): OXZ8BL 
SACCA PLASTICA MAMORPACK 11 LT 

AIC (base 10): 031433055/G - AIC (base 32): OXZ8BZ 
SACCA PLASTICA CUPAC 6 LT 

AIC (base 10): 031433067/G - AIC (base 32): OXZ8CC 
SACCA PLASTICA CUPAC 11 LT 


i prize ren rsa 


AIC (base 10): 031433078/G - AIC (base 32). OXZECR 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 
SACCA 3 LT PLASTICA MAMKORPACK 

AIC (base 10): 031419017/G - AIC (base 32): OXYUN 
SACCA 5 LT PLASTICA MAMORPACK 

AIC (base 10): 031419029/G - AIC {base 32): OXYUNP 
SACCA 6 LT PLASTICA MAMORPACK 

AIC (base 10): 031419031/G - AIC (base 32): OXYUNR 
SACCA 10 LT PLASTICA MAMORPACK 

AIC (base 10): 031419043/G - AIC (base 32): OXYUP3 
SACCA 11 LT PLASTICA MAMORPACK 

AIC (base 10): 031418056/G - AIC (base 32): OXYUPJ 
SACCA 6 LT PLASTICA CUPAC 

AIC (base 10): 031419068/G - AIC (base 32): OXYUPW 
SACCA 11 LT PLASTICA CUPAC 

AIC (base 10): 031419070/G - AIC (base 32): OXYUPY 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA 3 LT PLASTICA MAMORPACK 
AIC (base 10): 031428016/G - AIC (base 32): OXZ9FJ 
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SACCA 5 LT PLASTICA MAMORPACK 
AIC (base 10): 031428028/G - AIC (base 32): OXZ3FW 


SACCA 6 LT PLASTICA MAMORPACK 

AIC (base 10): 031428030/G - AIC (base 32): OXZ3FY 
SACCA 10 LT PLASTICA MAMORPACK 

AIC (base 10): 031428042/G - AIC (base 32): 0OXZ3GB 
SACCA 11 LT PLASTICA MAMORPACK 

AIC (base 10): 031428055/G - AIC (base 32): OXZ3GR 
SACCA 6 LT PLASTICA CUPAC 

AIC (base 10): 031428067/G - AIC (base 32): 0XZ3H3 


SACCA 11 LT PLASTICA CUPAC 
AIC (base 10): 031428079/G - AIC (base 32): OXZ3HH 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA MAMORPACK 3 LT 
AIC (base 10): 031434018/G - AIC (base 32): 0OXZ992 


SACCA PLASTICA MAMORPACK 5 LT 
AIC (base 10): 031434020/G - AIC (base 32): OXZ994 


SACCA PLASTICA MAMORPACK 6 LT 
AIC (base 10): 031434032/G - AIC {base 32): OXZ994 


SACCA PLASTICA MAMORPACK 10 LT 
AIC (base 10): 031434044/G - AIC (base 32): OXZ99W 


SACCA PLASTICA MAMORPACK 11 LT 
AIC (base 10): 031434057/G - AIC (base 32): OXZ9B9 


SACCA PLASTICA CUPAC 6 LT 
AIC (base 10): 031434069/G - AIC (base 32): OXZ9BP 


SACCA PLASTICA CUPAC 11 LT 
AIC (base 10): 031434071/G - AIC (base 32): OXZ9BR 


LABORATORI GAMBAR S.R.L. 
Codice fiscale: 03806681007 
VIA BOLOGNOLA, 45 - 00138 ROMA 
ARGENTO PROTEINATO 
0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 029576016/G - AIC (base 32): OW6LUJ 
BENZALCONIO CLORURO 
SOLUZIONE 1% FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 029661016/G - AIC (base 32): 0OW95US 
FOSFATO SODICO ACIDO 


CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 029657018/G - AIC (base 32): 0W91XU 


CLISMA FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 029657020/G - AIC (base 32): 0OW91XW 
GLICEROLO 


18 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 029658010/G - AIC (base 32): 0W92WU 


18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029658022/G - AIC (base 32): 0W92X6 
1ODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029659012/G - AIC (base 32): 0W93W4 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”1I” FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029659024/G - AIC (base 32): 0W93WJy 


PROMETAZINA 


2% CREMA G 30 
AIC (base 10): 029660014/G - AIC (base 32): OW94VG 


LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO JACOPO MONICO 


S.R.L. 
Codice fiscale: 00228550273 
VIA ORLANDA 10 - PONTE PIETRA - 30173 MESTRE 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030779019/G - AIC (base 32): OXCONC 


FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030779021/G - AIC (base 32): OXCINF 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030779033/G - AIC (base 32): OXCONT 


FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030779045/G - AIC (base 32): 0XC9P5 


10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030779058/G - AIC (base 32): OXC9PL 


10 FIALE 5 ML 
. AIC (base 10): 030779060/G - AIC (base 32): OXCOPN 
10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030779072/G - AIC (base 32): 0XC9Q0 


10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030779084/G - AIC (base 32): 0XC9QD 
FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030779096/G - AIC (base 32): 0XC90S 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030779108/G - AIC (base 32): 0XC9R4 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030779110/G - AIC (base 32): OXC9R6 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030779122/G - AIC (base 32): OXC9RL 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030779134/G - AIC (base 32): OXC9RY 


FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030779146/G - AIC (base 32): 0XC9SB 
FLACONE 3000 ML 

AIC (base 10): 030779159/G - AIC (base 32): OXC9SR 


FLACONE 4000 ML 
AIC (base 10): 030779161/G - AIC (base 32): OXC9ST 


FLACONE 5000 ML 
AIC (base 10): 030779173/G - AIC (base 32): OXCIT5 


50 ML IN FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030779185/G - AIC (base 32): OXC9TK 


100 ML IN FLACONI 250 ML . 
AIC (base 10): 030779197/G - AIC (base 32): OXC9TX 


250 ML iN FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030779209/G - AIC (base 32): OXC9U9 


500 ML IN FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030779211/G - AIC (base 32): OXC9UC 
AMINOFILLINA 
5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030782015/G - AIC (base 32): OXCDKZ 
AMMONIO CLORURO 
10 FIALE 10 ML 3 MEQ/ML 
AIC (base 10): 030810016/G - AIC (base 32): 0XD7X0 
10 FLACONI 30 ML 
AIC (base 10): 030810028/G - AIC (base 32): 0XD7XD 
ANTICOAGULANTE ACD 
FORMULA B FLACONI 50 ML 
AIC (base 10): 030855011/G - AIC (base 32): OXFMV3 
FORMULA B FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030855023/G - AIC (base 32): OXFMVH 
FORMULA B FLACONI 250 ML 
AIC (base 10): 030855035/G - AIC (base 32): OXFMVV 
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FORMULA B FLACONI 500 ML. 
AIC (base 10): 030855047/G - AIC (base 32): OXFMW7 


FORMULA B 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC {base 10): 030855050/G - AIC {base 32): OXFMWB 


FORMULA B 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030855062/G - AIC {bassa 32): OXFMWQ 
FORMULA B 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030855074/G - AIC (base 32): OXFMX2 
FORMULA B 500 ML IN SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030855088/G - AIC (base 32): OXFMXG 
ATROPINA SOLFATO 


5 FIALE 1 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030783017/G - AIC {base 32): OXCFK9 


10 FIALE 1 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030783029/G - AIC (base 32): OXCFKP 


5 FIALE 0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030783031/G - AIC (base 32): OXCFKR 


10 FIALE 0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030783043/G - AIC (base 32): OXCFL3 
BLU DI METILENE 


5 FIALE 50 MG/5 ML 
AIC (base 10): 030784019/G - AIC (base 32): OXCGIM 


5 FIALE 100 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030784021/G - AIC (base 32): OXCGUP 
BROMOSULFOFTALEINA SODICA 
5 FIALE 500 MG/10 ML 
AIC {base 10): 030785012/G - AIC (base 32): OXCHHN 
CALCIO CLORURO 


5 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030786014/G - AiC (base 32): OXCJGY 


5 FIALE 500 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030786026/G - AIC (base 32): OXCJHB 


0,5 MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030786038/G - AIC (base 32): OXCJHQ 
CALCIO EDETATO BISODICO 
5 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030787016/G - AIC (base 32): OXCKG8 
CALCIO GLUCONATO 


5 FIALE 500 MG/5 ML 
AIC (base 10): 030788018/G - AIC (basa 32): OXCLFL 


5 FIALE 1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030788020/G - AIC (base 32): OXCLFN 


10 FIALE 1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030788032/G - AIC (base 32): OXCLGO 
CALCIO MAGNESIO CLORURO 
5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030789010/G - AIC (base 32): OXCMDL 
EFEDRINA CLORIDRATO 


5 FIALE 25 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030791014/G - AIC (base 32): OXCPC6 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030860011/G - AIC (base 32): OXFSRC 
FLACONE 100 ML 

AIC {base 10): 030860023/G - AIC (base 32): OXFSRR 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10):.030860035/G - AIC (base 32): 0XFSS3 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030860047/G - AIC (base 32): OXFSSH 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030860050/G - AIC (base 32): OXFSSL 


100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030860062/G - AIC (base 32): OXFSSY 


250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030860074/G - AiC (base 32): OXFSTB 
500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10}; 030880086/G - AIC (base 32): OXFSTQ 


ELETTROLITICA BILANCIATA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E 


CALCIO GLUCONATO 
FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031391016/G - AiC (base 32): 0XXZ98 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031391028/G - AIC (base 32): OXXZON 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031391030/G - AIC (base 32): OXXZ9Q 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031391042/G - AIC (base 32): OXXZB2 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031391055/G - AIC (base 32): OXXZBH 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031391067/G - AIC {base 32): OXXZBV 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031391079/G - AIC (base 32): OXXZC7 


500 ML IN SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031391081/G - AIC (base 32): OXXZC9 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


GLUCONATO 
FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030813012/G - AIC (base 32): OXDBUN 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030813024/G - AIC (base 32): OXDBVO 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030813036/G - AIC (base 32): OXDBVD 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030813048/G - AIC (base 32): OXDBVS 
FLACONE 1000 ML 

AIC (basa 10): 030813051/G - AIC (base 32): OXDBVV 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030813083/G - AIC (base 32): OXDBW7 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030813075/G - AIC {base 32): OXDBWM 
250 ML IN SACCA 500 ML - 

AIC (base 10): 030813087/G - AIC (base 32): OXDBWZ 
500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030813099/G - AIC (base 32): 0OXDBXC 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


LATTATO 
FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031400017/G - AIC (base 32): 0XY82K 
FLACONE 100 ML i 

AIC (base 10): 031400029/G - AIC (base 32): 0XY82X 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031400031/G - AIC (base 32): OXY82Z 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031400043/G - AIC (base 92): 0XY83C 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031400056/G - AIC (base 32): 0XY83S 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031400088/G - AIC {base 32): 0XY844 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031400070/G - AIC (base 32): 0XY846 


500 ML IN SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031400082/G - AIC (base 32): OXY84L 
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ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 


E SODIO GLUCONATÒ 
FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031402011/G - AIC {base 32): OXYBOV 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031402023/G - AIC (base 32): OXYB17 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031402035/G - AIC (base 32): OXYB1M 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031402047/G - AIC (base 32): OXYBI1Z 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031402050/G - AIC (base 32): 0XYB22 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031402062/G - AIC (base 32): 0OXYB2G 
100 ML. IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031402074/G - AIC {base 32): 0XYB2U 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031402086/G - AIC (base 32): 0XYB36 
500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031402098/G - AIC (base 32): OXYBS3L 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030862015/G - AIC (base 32): OXFUPZ 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030882027/G - AIC (base 32): OXFUQC 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030862039/G - AIC (base 32): OXFUQR 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030862041/G - AIC (base 32): OXFUQT 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030862054/G - AIC (base 32): OXFUR6 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030862066/G - AIC (base 32): OXFURL 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030862078/G - AIC (base 32): OXFURY 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030862080/G - AIC (base 32): OXFUSO 


500 ML IN SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030862092/G - AIC (base 32): OXFUSD 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCO- 


NATO 
FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031398011/G - AIC (base 32): OXY63V 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031398023/G - AIC (base 32): 0XY647 


FLACONE 250 ML : 

AIC (base 10): 031398035/G - AIC (base 32): OXY64M 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031398047/G - AIC (base 32): OXY64Z 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031398050/G - AIC (base 32): 0XY652 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031398062/G - AIC (base 32): OXY65G 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031398074/G - AIC (base 32): OXY6SU 
500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC {base 10): 031398088/G - AIC (base 32): 0XY666 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030857015/G - AIC (base 32): OXFPTR 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030857027/G - AIC (base 32): OXFPU3 


FLACONE 250 ML 

AIC.(base 10): 030857039/G - AIC (base 32): OXFPUH 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030857041/G - AIC (base 32): OXFPUK 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030857054/G - AIC (base 32): OXFPUY 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 030857066/G - AIC (base 32): OXFPVB 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030857078/G - AIC (base 32): OXFPVQ 
500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030857080/G - AIC (base 32): OXFPVS 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030858017/G - AIC (base 32): OXFQT1 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030858029/G - AIC (base 32): OXFOTF 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030858031/G - AIC (base 32): OXFOTH 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030858043/G - AIC (base 32): OXFOTV 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030858056/G - AIC (base 32): OXFQUS 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030858068/G - AIC (base 32): OXFQUN 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030858070/G - AIC (base 32): OXFQUQ 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030858082/G - AIC (base 32): OXFQV2 
500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030858094/G - AIC {base 32): OXFOVG 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


10% FLACONEI 50 ML 

AIC (base 10): 030821019/G - AIC (base 32): OXDLNV 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030821021/G - AIC (base 32): OXDLNX 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030821033/G - AIC (base 32): OXDLP9 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030821045/G - AIC (base 32): OXDLPP 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030821058/G - AIC (base 32): OXDLQ2 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030821080/G - AIC (base 32): OXDL.Q4 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML. 

AIC (base 10): 030821072/G - AIC (base 32): OXDLQJ 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030821084/G - AiC (base 32): OXDLOW 
10% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030821098/G - AIC (base 32): OXDLR8 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030859019/G - AIC (base 32): OXFRSC 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030859021/G - AIC (base 32): OXFRSF 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030859033/G - AIC (base 32): OXFRST 
FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 030859045/G - AIC (base 32): OXFRT5 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030859058/G - AIC (base 32): OXFRTL 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030859060/G - AIC (base 32): OXFRTN 
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250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030859072/G - AIC (base 32): OXFRUO 
500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030859084/G - AIC (base 32); OXFRUD 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"1" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030861013/G - AIC (base 32): OXFTQP 
"I" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030861025/G - AIC (base 32): OXFTRI1 
"1" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030861037/G - AIC (base 32): OXFTRF 
"I" FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 030861049/G - AIC (base 32): OXFTRT 
"I" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030861052/G - AIC (base 32): OXFTRW 
ill” FLACONE 50 ML 

AIC {base 10): 030861064/G - AIC (base 32): OXFTS8 
"Ill" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030861076/G - AIC (base 32): OXFTSN 
"III" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030861088/G - AIC (base 32): OXFTTO 
"III" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030861090/G - AIC (base 32): OXFTT2 
"II" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030861102/G - AIC (base 32): OXFTTG 
"1" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030861114/G - AIC (base 32): OXFTTU 
"1" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030861126/G - AIC (base 32): OXFTU6 
"I" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030861138/G - AIC (base 32): OXFTUL 
"i” 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030861140/G - AIC (base 32): OXFTUN 
"1I#" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030861153/G - AIC (base 32): OXFTV1 
"Ii" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030881165/G - AIC (base 32): OXFTVF 
"111" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030861177/G - AIC (base 32): OXFTVT 
"ill" 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030861189/G - AIC (base 32): OXFTW5 


ELETTROLITICA REIDRATANTE Ill CON GLUCOSIO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031393010/G - AIC (base 32): OXY17L 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031393022/G - AIC (base 32): 0XY17Y 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031393034/G - AIC (base 32): OXY18B 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031393046/G - AIC (base 32): 0XY18Q 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031393059/G - AIC (base 32): 0XY193 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031393061/G - AIC (base 32): 0XY195 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031393073/G - AIC (base 32): 0XY19K 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031393085/G - AIC (base 32): OXY19X 
500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031393097/G - AIC {base 32): OXY1B9 


ELETTROLITICA SELETTIVA 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030863017/G - AIC (base 32): OXFVP9 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030863029/G - AIC (base 32): OXFVPP 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030863031/G - AIC (base 32): OXFVPR 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030863043/G - AIC (base 32): OXFVQ3 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030863056/G - AIC (base 32): OXFVQJ 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030863068/G - AIC (base 32): OXFVOW 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030863070/G - AIC (base 32): OXFVOY 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030863082/G - AIC (base 32): OXFVRB 
500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030863094/G - AIC (base 32): OXFVRQ 


FRUTTOSIO 


5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030884019/G - AIC (base 32): OXFWNM 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030864021/G - AIC (base 32): OXFWNP 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030864033/G - AIC (base 32): OXFWP1 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030864045/G - AIC (base 32): OXFWPF 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030864058/G - AIC (base 32): OXFWPU 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030864060/G - AIC (base 32): OXFWPW 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030864072/G - AIC (base 32): OXFWQ8 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030864084/G - AIC (base 32): OXFWQN 
20% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030864096/G - AIC (base 32): OXFWRO 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030864108/G - AIC (base 32): 0OXFWRD 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030864110/G - AIC (base 32): OXFWRG 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030864122/G - AIC (base 32): OXFWRU 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030864134/G - AIC (base 32): OXFWS6 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030864146/G - AIC (base 32): OXFWSL 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030864159/G - AIC (base 32): OXFWSZ 
5% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030864161/G - AIC (base 32): OXFWT1 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030864173/G - AiC (base 32): OXFWTF 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030864185/G - AIC (base 32): OXFWTT 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030884197/G - AIC (base 32): OXFWUS 
10% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030864209/G - AIC (base 32): OXFWUK 
20% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030864211/G - AIC (base 32): OXFWUM 
20% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030864223/G - AIC (base 32): OXFWUZ 
20% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030864235/G - AIC (base 32): OXFWVC 
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20% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030864247/G - AIC (base 32): OXFWVR 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO 

10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030865012/G - AIC (base 32): OXFXMN 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030865024/G - AIC (base 32): OXFXNO 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030865036/G - AIC (base 32): OXFXND 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030865048/G - AIC (base 32): OXFXNS 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030865051/G - AIC (base 32): OXFXNV 
10% 100 ML iN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030885063/G - AIC (base 32): OXFXP7 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030865075/G - AIC (base 32): OXFXPM 
10% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030865087/G - AIC (base 32): OXFXPZ 

GLUCOSIO 

5% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030793018/G - AIC (base 32): OXCR9U 
10% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030793020/G - AIC (base 32): OXCRIW 
10% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030793032/G - AIC (base 32): OXCRB8 
20% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030793044/G - AIC (base 32): OXCRBN 
20% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030793057/G - AIC (base 32): OXCRC1 
33% FIALA 10 ML. 

AIC (base 10): 030793089/G - AIC (base 32): OXCRCF 
33% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030793071/G - AIC (base 32): OXCRCH 
5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10). 030793083/G - AIC (base 32): OXCRCV 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793095/G - AIC (base 32): OXCRD7 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030793107/G - AIC {base 32): OXCRDM 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030793119/G - AIC (base 32): OXCRDZ 
5% FLACONE 1000 ML) 

AIC (base 10): 030793121/G - AIC (base 32): OXCRF1 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030793133/G - AIC (base 32): OXCRFF 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793145/G - AIC (base 32): OXCRFT 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030793158/G - AIC (base 32): OXCRG6 
10% FLACONE 500 ML È 

AIC (base 10): 030793160/G - AIC (base 32): 0XCRG8 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030793172/G - AIC (base 32): OXCRGN 
20% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030793184/G - AIC (base 32): OXCRHO 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793196/G - AIC (base 32): OXCRHD 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030793208/G - AIC (base 32): OXCRHS 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030793210/G - AIC (base 32): OXCRHU 
20% FLACONE 1000 ML 

AIC {base 10): 030793222/G - AIC (base 32): 0XCRJ6 


33% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030793234/G - AIC (base 32): OXCRJL 
33% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793246/G - AIC (base 32): OXCRJY 
33% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030793259/G - AIC (base 32): OXCAKC 
33% FLACONE 500 ML. 

AIC (base 10): 030793261/G - AIC (base 32): OXCRKF 
33% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030793273/G - AIC (base 32): OXCRKT 
50% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030793285/G - AIC (base 32): OXCRL5 
50% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793297/G - AIC (base 32): OXCRLK 
50% FLACONE 250 ML 

AIG (base 10): 030793309/G - AIC (base 32): OXCRLX 
50% FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 030793311/G - AIC (base 32): OXCRLZ 
50% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030793323/G - AIC (base 32): OXCRMC 
70% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030793335/G - AIC (base 32): OXKCRMR 
70% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793347/G - AIC (base 32): OXCRN3 
70% FLACONE 250 ML 

AIG {base 10): 030793350/G - AIC (base 32): OXKCRN6 
70% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030793362/G - AIC (base 32): OXCRNL 
70% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030793374/G - AIC (base 32): OXCRNY 
5% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793386/G - AIC (base 32): OXCRPB 
5% 100 ML JN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030793398/G - AIC (base 32): OXCRPQ 
5% 250 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030793400/G - AIC (base 32): OXCAPS 
5% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 

AIC {base 10): 030793412/G - AIC (base 32); OXCRQ4 
10% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793424/G - AIC (base 32): 0OXCRQJ 
10% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030793436/G - AIC (base 32): OXCROW 
10% 250 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030793448/G - AIC (base 32): OXCRR8 
10% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030793451/G - AIC (base 32): OXCRRC 
20% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793483/G - AIC (base 32): OXCRRR 
20% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030793475/G - AIC (base 32): 0XCRS3 
20% 250 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030793487/G - AIC (base 32): OXCRSH 
20% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030793499/G - AIC (base 32): OXCRSV 
33% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793501/G - AIC (base 32): OXCRSX 
33% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030793513/G - AIC (base 32): OXCRT9 
33% 250 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030793525/G - AIC (base 32): OXCRTP 
33% 500 MI IN FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030793537/G - AIC (base 32): OXCRUI1 
50% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793549/G - AIC (base 32): OXCRUF 
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50% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030793552/G - AIC (base 32): OXCRUJ 
50% 250 ML. IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030793564/G - AIC (base 32): OXCRUW 
50% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030793576/G - AIC (base 32): OXCRV8 
70% 50 ML IN FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030793588/G - AIC (base 32): OXCRVN 
70% 100 ML IN FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030793590/G - AIC (base 32): OXCRVQ 
70% 250 ML IN FLACONE 500 ML. 

AIC (base 10): 030793602/G - AIC (base 32): OXCRW2 
70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030793614/G - AIC (base 32): OXKCRWG 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"1"50 ML 

AIC (base 10): 030868014/G - AIC (base 32): OXFYLY 
"1"100 ML 

AIC (base 10): 030866026/G - AIC (base 32): OXFYMB 
"1"250 ML 

AIC (base 10): 030866038/G - AIC (base 32): OXFYMQ 
"1"500 ML 

AIC (base 10): 030866040/G - AIC (base 32): OXFYMS 
"II" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030866053/G - AIC {base 32): OXFYN5 
"Il" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030886065/G - AIC (base 32): OXFYNK 
"11” FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030866077/G - AIC (base 32): OXFYNX 
"ll" FLACONE 500 MI. 

AIC (base 10): 030866089/G - AIC (base 32): OXFYP9 
"1"50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030866091/G - AIC (base 32): OXFYPC 
"1"100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030866103/G - AIC (base 32): OXFYPR 
"1"250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030868115/G - AIC (base 32): 0OXFYQ3 
”1"500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030866127/G - AIC (base 32): OXFYQH 
"Il" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (basa 10): 030866130/G - AIC (base 32): OXFYOV 
"Il" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030866141/G - AIC (base 32): OXFYQX 
"11" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030866154/G - AIC (base 32): OXFYRB 
"I" 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030866168/G - AIC (base 32): OXFYRQ 
"1"50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030866317/G - AIC (base 32): OXFYWF 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"|" FLACONES0 ML 

AIC (base 10): 030867016/G - AIC (base 32): OXFZL8 
"I" FLACONE100 ML 

AIC (base 10): 030867028/G - AIC (base 32): OXFZLN 
"1" FLACONE250 ML 

AIC (base 10): 030867030/G - AIC (base 32): OXFZLQ 
"1" FLACONE500 ML 

AIC (base 10): 030867042/G - AIC (base 32): OXFZM2 
"11" 50 ML 

AIC (base 10): 030867055/G - AIC (base 32): OXFZMH 
"Il" 100 ML 

AIC (base 10): 030867067/G - AIC (base 32): OXFZMV 
"1" 250 ML 

AIC (base 10): 030867079/G - AIC (base 32): OXFZN7 


"11" 500 ML 
AIC (base 10): 030867081/G - AIC (base 32): OXFZN9 


"Ill" 50 ML 
AIC (base 10): 030867093/G - AIC (base 32): OXFZNP 


"il" 100 ML 
AIC (base 10): 030867105/G - AiC (base 32): OXFZP1 


"HI" 250 ML 
AIC (base 10): 030867117/G - AIC (base 32): OXFZPF 


"It" 500 ML 
AIC (base 10): 030867129/G - AIC (base 32): OXFZPT 


"I" 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030867131/G - AIC (base 32): OXFZPV 


"I" 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030867143/G - AIC (base 32): OXFZQ7 


"1" 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030867158/G - AIC (base 32): OXFZQN 


"I" 500 ML IN SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030867168/G - AIC (base 32): OXFZRO 


"11" 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030867170/G - AIC (base 32): OXFZR2 
ISOPRENALINA CLORIDRATO 
0,2MG/1ML FIALA 
AIC (base 10): 030794010/G - AIC (base 32): OXCS8U 
LIDOCAINA CLORIDRATO 


5 FIALE 50 MG/5 ML 
AIC (base 10): 030795013/G - AIC (base 32): OXCT85 


5 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030795025/G - AIC (base 32): OXCT8K 
MAGNESIO CLORURO 
0,5 MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030812010/G - AIC (base 32): OXD9VB 
MAGNESIO SOLFATO 


5 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030797017/G - AIC (base 32): OXCVET 


5 FIALE 2 G/10 ML 
AIC (base 10): 030797029/G - AIC (base 32): 0XCV75 


5 FIALE 2,5 G/10 ML 
AIC (base 10): 030797031/G - AIC (base 32): 0XCV77 


2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030797048/G - AIC (base 32): OXCV7M 


2 MEG/ML 10 FLACONCINI 30 ML 
AIC (base 10): 030797056/G - AIC (base 32): OXCVB0 
MANNITOLO 


5% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030888018/G - AIC (base 32): OXGOKL 


5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030868020/G - AIC (base 32): OXKGOKN 


5% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030868032/G - AIC (base 32): OXGOLO 


5% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030868044/G - AIC (base 32): OXGOLD 


10% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030868095/G - AIC (base 32): OXGOMZ 


10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030868107/G - AIC (base 32): OXGONC 


10% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030868119/G - AIC (base 32): OXGONR 


10% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030868121/G - AIC (base 32): OXGONT 


18% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030868133/G - AIC (base 32): OXGOP5 


— 124 — 


4-11-1995 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


18% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030868145/G - AIC (base 32): OXGOPK 
18% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030868158/G - AIC (base 32): OXGOPY 
18% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030868160/G - AIC (base 32): OXG0QO 
MANNITOLO E SODIO CLORURO 
5% ” 0,45% FLACONES0 ML 
AIC (base 10): 030868057/G - AIC (base 32): OXGOLT 


5% "0,45% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030868069/G - AIC (base 32): 0XGOM5 


5% ” 0,45% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030868071/G - AIC (base 32): 0OXGOM7 


5% ” 0,45% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030868083/G - AIC (base 32): OXGOMM 
MORFINA CLORIDRATO 


5 FIALE 10 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030798019/G - AIC (base 32): OXCW63 


5 FIALE 20 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030798021/G - AIC (base 32): 0OXCW65 


MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO 
5 FIALE 10 MG"0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 031368018/G - AIC (base 32): OXXBUL 
NORADRENALINA TARTRATO 
5 FIALE 2 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030799011/G - AIC (base 32): 0OXCX53 
OLIO DI VASELINA STERILE 
10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030800015/G - AIC (base 32): OXCY4H 
PAPAVERINA CLORIDRATO 


5 FIALE 30 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030801017/G - AIC (base 32): OXCZST 


5 FIALE 50 MG/3 ML 
AIC (base 10): 030801029/G - AIC (base 32): 0XCZ45 
POTASSIO ACETATO 


3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030814014/G - AIC (base 32): OXDCTY 


10 FLACONI 30 ML 
AIC (base 10): 030814026/G - AIC (base 32): OXDCUB 
POTASSIO CLORURO 


2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030815017/G - AIC (base 32): OKXDDT9 


3 MEQ/ML FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030815029/G - AIC (base 32): OXDDTP 


3 MEQ/ML FLACONCINO 30 ML 
AIC (base 10): 030815031/G - AIC (base 32): OXDDTR 


3 MEG/ML FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030815043/G - AIC (base 32): 0OXDDU3 


3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030815056/G - AIC (base 32): OXDDUJ 


3 MEQ/ML 10 FLACONCINI 30 ML 
AIC (base 10): 030815068/G - AIC (base 32): OXDDUW 


3 MEQ/ML 10 FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030815070/G - AIC (base 32): OXDDUY 
POTASSIO FOSFATO 
2 MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030816019/G - AIC (base 32): OXDFSM 
POTASSIO LATTATO 


2 MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030817011/G - AIC (base 32): OXDGRM 


RINGER 
FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030869010/G - AIC (base 32): 0XG1JL 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030869022/G - AIC (base 32): OXGIJY 


FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030889034/G - AIC (base 32): 0XG1KB 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030869046/G - AIC (base 32): OXG1KQ 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030869059/G - AIC (base 32): 0XG1L3 


RINGER ACETATO 

FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030870012/G - AIC (base 32): 0XG2HW 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030870024/G - AIC (base 32): 0XG2J8 
FLACONE 250 ML \ 

AIC (base 10): 030870036/G - AIC (base 32): 0OXG2JN 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030870048/G - AIC (base 32): 0XG2K0 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030870051/G - AIC (base 32): 0XG2K3 


RINGER LATTATO 

FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030871014/G - AIC (base 32): 0XG3H6 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030871026/G - AIC (base 32): 0OXG3HL 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030871038/G - AIC (base 32): OXG3HY 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030871040/G - AIC (base 32): 0XG3J0 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030871053/G - AIC (base 32): 0XG3JF 


SODIO BICARBONATO 

1 MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030819015/G - AIC (base 32): 0XDJQ7 
1,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030819027/G - AIC (base 32): OXDJQM 
1,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030819039/G - AIC (base 32): OXDJIQZ 
1,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030819041/G - AIC (base 32): OXDURI1 
1,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030819054/G - AIC (base 32): OXDIJRG 
5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030819086/G - AIC (base 32): OXDJRU 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030819078/G - AIC (base 32): 0XDJS6 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030819080/G - AIC (base 32): 0XDJS8 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030819092/G - AIC (base 32): OXDJISN 
7,5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030819104/G - AIC (base 32): OXDUTO 
7,5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030819116/G - AIC (base 32): OXDUTD 
7,5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030819128/G - AIC (base 32): OXDUTS 
7,5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030819130/G - AIC (base 32): OXDJTU 
8,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030819142/G - AIC (base 32): OXDJUG6 
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8,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030819155/G - AIC (base-32): OXDJUM 
1,4% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030819167/G - AIC (base 32): OXDJUZ 
8,4% FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 030819179/G - AIC (basa 32); OXDIVC 
8,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030819181/G - AIC (base 32): OXDIVF 
1,4% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030819193/G - AIC (base 32): OXDJVT 
1,4% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 030819205/G - AIC (base 32): 0XDJWS 
1,4% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030819217/G - AIC (base 32): OXDJWK 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030819229/G - AIC (base 32): 0OXDJWX 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030819231/G - AIC (base 32): OXDJWZ 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 030819243/G - AIC (base 32): 0XDJXC 
5% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030819256/G - AIC (base 32): 0XDJXS 
7,5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030819268/G - AIC (base 32): 0XDJY4 
7,5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 030819270/G - AIC (base 32): OXDIY6 
7,5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030819282/G - AIC (base 32): OXDJYL 
7,5% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030819294/G - AIC (base 32): OXDIYY 
8,4% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC {base 10): 030819306/G - AIC (base 32): OXDJZB 
8,4% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030819318/G - AIC (base 32): OXDIZQ 
8,4% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030819320/G - AIC (base 32): 0OXDJIZS 
8,4% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030819332/G - AIC (base 32): 0XDK04 


SODIO CITRATO 

3,8% 5 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 030804013/G - AIC (base 32): 0XD21F 
3,8% 5 FIALE 2 ML 

AIC {base 10): 030804025/G - AIC (base 32): OXD21T 
3,8% 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030804037/G - AIC (base 32): 0XD225 
3,8% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030804049/G - AIC (base 32): 0XD22K 
6,16 MEG/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030820017/G - AIC (base 32): OXDKPK 
6,16 MEQ/ML 10 FLACONCINI 30 ML 

AIC (base 10): 030820029/G - AIC {base 32): OXDKPX 


SODIO CLORURO 

0,9% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030805016/G - AIC (base 32): 0XD30S 
0,9% FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030805028/G - AIC (base 32): 0XD314 
0,9% FIALA 10 ML 

AIC {base 10): 030805030/G - AIC (base 32): 0XD316 
0,9% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030805042/G - AIC (baso 32): 0XD31L 
0,9% 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030805055/G - AIC (base 32): 0XD31Z 
0,9% 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 0308050867/G - AIC {base 32): 0XD32C 
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0,9% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030805079/G - AIC (base 32): 0XD32R 
0,9% 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030805081/G - AIC (base 32): 0XD32T 
0,9% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030805098/G - AIC (base 32); 0XD335 
0,9% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030805105/G - AIC (base 32): 0XD33K 
0,9% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030805117/G - AIC (base 32): 0XD33X 
0,9% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030805129/G - AIC (base 32): 0XD349 
0,9% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030805131/G - AIC (base 32): 0XD34C 
0,9% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030805143/G - AIC {base 32): OXD34R 
0,9% FLACONE 3000 ML 

AIC (base 10): 030805156/G - AIC (base 32): 0XD354 
0,9% FLACONE 4000 ML 

AIC (base 10): 030805168/G - AIC (base 32): 0XD35J 
0,9% FLACONE 5000 ML 

AIC (base 10): 030805170/G - AIC (base 32): 0XD35L 
3% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030805182/G - AIC (base 32): 0XD35Y 
3% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030805194/G - AIC (base 32): 0XD36B 
3% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030805206/G - AIC (base 32): 0XD36Q 
3% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030805218/G - AIC (base 32): 0XD372 
5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030805220/G - AIC (base 32): 0XD374 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030805232/G - AIC (base 32): 0XD374 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030805244/G - AIC (base 32): OXD37W 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030805257/G - AIC (base 32); 0XD389 
0,9% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030805269/G - AIC (base 32): 0XD38P 
0,9% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030805271/G - AIC (base 32): 0XD38R 
0,9% 250 ML SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030805283/G - AIC (base 32): 0XD393 
0,9% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030805295/G - AIC (base 32): 0XD39H 
3% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030805307/G - AIC (base 32): OXDS9V 
3% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030805319/G - AIC (base 32): 0XD3B7 
3% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030805321/G - AIC (base 32): OXD3B9 
3% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030805333/G - AIC (base 32): OXD3BP 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030805345/G - AIC (base 32): OXD3C1 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030805358/G - AIC (base 32): OXD3CG 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030805360/G - AIC (base 32): OXD3CJ 
(5% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030805372/G - AIC (base 32): OXD3CW 


2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030805384/G - AIC (base 32): 0XD3D8 
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3 MEQ/ML FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030805396/G - AIC (base 32): OXD3DN 


3 MEQ/ML 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030805408/G - AIC (base 32): 0XD3F0 


3 MEQ/ML FLACONCINO 30 ML 
AIC (base 10): 030805410/G - AIC (base 32): 0XD3F2 


3 MEQ/ML 10 FLACONCINI 30 ML 
AIC (base 10): 030805422/G - AIC (base 32): 0OXD3FG 


3 MEQ/ML FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030805434/G - AIC (base 32): 0XD3FU 


3 MEQ/ML 10 FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 030805448/G - AIC (base 32): 0XD3G6 
SODIO E POTASSIO BICARBONATO 
2 MEO/ML 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030808012/G - AIC (base 32): OXD5YD 
SODIO LATTATO 


2 MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030823013/G - AIC (base 32): OXDNM5 


3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030823025/G - AIC (base 32): OXDNMK 


3 MEQ/ML 10 FLACONCINI 30 ML 
AIC (base 10): 030823037/G - AIC (base 32): OXDNMX 


1,87% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030823049/G - AIC (base 32): OXDNN9 


1,87% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030823052/G - AIC (base 32): OXKDNND 


1,87% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030823064/G - AIC (base 32): OXDNNS 


1,87% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030823076/G - AIC (base 32): OXDNP4 


1,87% 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC {base 10): 030823088/G - AIC (base 32): OXDNPJ 


1,87% 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030823090/G - AIC (base 32): OXDNPL 


1,87% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030823102/G - AIC (base 32): OXDNPY 


1,87% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030823114/G - AIC (base 32): OXDNQB 
SOLUZIONE CARDIOPLEGICA 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030873018/G - AIC (base 32): OXG5FU 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030873020/G - AIC (base 32): OXG5FW 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030873032/G - AIC (base 32): 0XG5G8 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030873044/G - AIC (base 32): OXG5GN 
SOLUZIONE DI EUROCOLLINS 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030874010/G - AIC (base 32): OXGGDU 


FLACONE 100 ML 
AIC {base 10): 030874022/G - AIC (base 32): 0OXG6F6 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030874034/G - AIC (base 32): OXGG6FL 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030874048/G - AIC (base 32): OXGG6FY 


SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


"I” 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030809014/G - AIC (base 32): OXD6XQ 


"Il" 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030809026/G - AIC (base 32): OXD6Y2 


SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030809038/G - AIC (base 32): OXD6YG 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 
CONTENITORE PLASTICA 3000 ML 

AIC (base 10): 031476017/G - AIC (base 32): OYOL9K 
CONTENITORE PLASTICA 6000 ML 

AIC (base 10): 031476029/G - AIC (base 32): OYOL9X 
CONTENITORE PLASTICA 10000 ML 

AIC (base 10): 031476031/G - AIC (base 32): OYOL9Z 


CONTENITORE PLASTICA 11000 ML 
AIC (base 10): 031476043/G - AIC (base 32): OYOLBC 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N,) 


CONTENITORE PLASTICA 5000”6000 ML 

AIC (base 10): 031482019/G - AIC (base 32): 0Y0S53 
CONTENITORE PLASTICA 6000"6000 ML 

AIC (base 10): 031482021/G - AIC (base 32): OYOS55 
CONTENITORE PLASTICA 6000”10000 ML 

AIC (base 10): 031482033/G - AIC (base 32): OYOSSK 
CONTENITORE PLASTICA 3000"11000 ML 

AIC (base 10): 031482045/G - AIC (base 32): OYOSSX 
CONTENITORE PLASTICA 6000"11000 ML 

AIC (base 10): 031482058/G - AIC (base 32): 0YOS6B 
CONTENITORE PLASTICA 10000”10000 ML 

AIC (base 10): 031482060/G - AIC (base 32): OYOS6D 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 
CONTENITORE PLASTICA 3000 ML 

AIC (base 10): 031477019/G - AIC (base 32): OYOM&V 
CONTENITORE PLASTICA 6000 ML 

AIC (base 10): 031477021/G - AIC (base 32): OYOM8X 
CONTENITORE PLASTICA 10000 ML 

AIC (base 10): 031477033/G - AIC (base 32): OYOM99 
CONTENITORE PLASTICA 11000 ML 

AIC (base 10): 031477045/G - AIC (base 32): OYOM9P 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE 


F.U.N.) 
CONTENITORE PLASTICA 3000 ML 

AIC (base 10): 031479013/G - AIC (base 32): OY0P75 
CONTENITORE PLASTICA 6000 ML 

AIC (base 10): 031479025/G - AIC (base 32): OYOP7K 
CONTENITORE PLASTICA 10000 ML 

AIC (base 10): 031479037/G - AIC (base 32): OYOP7X 
CONTENITORE PLASTICA 11000 ML 

AIC (base 10): 031479049/G - AIC {base 32): OYOP89 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 
CONTENITORE PLASTICA 3000 ML 

AIC (base 10): 031484013/G - AIC (base 32): OYOU3F 
CONTENITORE PLASTICA 5000 ML 

AIC (base 10): 031484025/G - AIC (base 32): OYOUST 
CONTENITORE PLASTICA 6000 ML 

AIC (base 10): 031484037/G - AIC (base 32): OYOU45 
CONTENITORE PLASTICA 11000 ML 

AIC (base 10): 031484049/G - AIC (base 32): OYOU4K 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE PLASTICA 3000 ML 
AIC (base 10): 031486018/G - AIC (base 32): OYOW22 
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CONTENITORE PLASTICA 5000 ML 
AIC (base 10): 031486020/G - AIC (base 32): OYOW24 


CONTENITORE PLASTICA 6000 ML 
AIC (base 10): 031486032/G - AIC (base 32): OYOW2J 


CONTENITORE PLASTICA 11000 ML 
AIC (base 10): 031488044/G - AiC (base 32): OYOW2W 
SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.} 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031488042/G - AIC (base 32): OYOV3L 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031486055/G - AIC (base 32): OYOVSZ 


LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 


Codice fiscale: 00181860242 
VIA VICENZA, 2 - 36015 SCHIO 


ACIDO ASCORBICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC {base 10): 029777012/G - AIC (base 32): OWDRSN 
ACIDO SALICILICO 


FLACONE 50 ML SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
AIC (base 10): 029778014/G - AIC (base 32): 0WDS2Y 


FLACONE 100 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
AIC (base 10): 029778026/G - AIC (base 32): 0WDS3B 
ACQUA BORICA 


3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029779016/G - AIC (base 32): OWDT28 


3% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029779028/G - AIC (base 32): OWDT2N 
ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO 
20 COMPRESSE 120 ” 250 MG 
AIC (base 10): 029780018/G - AIC (base 32): OWDUIL 
AMIDO GLICEROLATO 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029781010/G - AIC (base 32): OWDVOL 


VASO 1000 G 
AIC (base 10): 029781022/G - AIC (base 32): OWDVOY 


VASO 500 G 
AIC (base 10): 029781034/G - AIC (base 32): OWDV1B 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 029782012/G - AIC (base 32): OWDVZW 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 029782024/G - AIC (base 32): OWDWO08 


2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 029782036/G - AIC (base 32): OWDWON 
BALSAMICO 


UNGUENTO ADULTI TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029783014/G - AIC (base 32): OWDWZ6 


UNGUENTO ADULTI VASO 1000 G 
AIC (base 10): 029783026/G - AIC (base 32): OWDWZL 
BLU DI METILENE 
SOLUZIONE 1% FIALA 25 G 
AIC (base 10): 029784016/G - AIC (base 32): OWDXYJ 
CANFORA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 029785019/G - AIC (base 32): OWDYXV 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029785021/G - AIC (base 32): OWDYXX 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 029785033/G - AIC (base 32): OWDYY9 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029785045/G - AIC (base 32): OWDYYP 
CANFOSALICILICA 


CREMA TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029786011/G - AIC (base 32): 0OWDZWV 


CREMA VASO 1000 G 
AIC (base 10): 029786023/G - AIC (base 32): 0OWDZX7 


CREMA VASO 500 G 
AIC (base 10): 029786035/G - AIC (base 32): OWDZXM 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 


POLVERE 30 G 
AIC (base 10): 029803018/G - AIC (base 32): 0WFJUB 


POLVERE BUSTINE 30 G 
AIC (base 10): 029803020/G - AIC (base 32): 0WFJJD 


4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 GUSTO LIMONE 
AIC (base 10): 029803032/G - AIC (base 32): OWFJJS 


4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 GUSTO ARANCIO 
AIC (base 10): 029803044/G - AIC (base 32): OWFJK4 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 029787013/G - AIC (base 32): 0OWFOW5 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


20 COMPRESSE 7,65 MG 
AIC (base 10): 029788015/G - AIC (base 32): 0OWF1VH 


GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029788027/G - AIC (base 32): OWF1VV 


SCIROPPO 0,3% FLACONI 150 ML 
AIC (base 10): 029788039/G - AIC (base 32): 0OWF1W7 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 029789017/G - AIC (base 32): OWF2UT 


SCIROPPO 0,25% FLACONI 150 ML 
AIC (base 10): 029789029/G - AIC (base 32): OWF2V5 
EFEDRINA CLORIDRATO 
SCIROPPO 150 ML 
AIC (base 10): 029790019/G - AIC (base 32): OWF3U3 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 029791011/G - AIC (base 32): OWF4T3 
FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029792018/G - AIC (base 32): OWFSSF 
GLICERINA FENICA 
GOCCE FLACONI 10 G 
AIC (base 10): 029793015/G - AIC (base 32): OWFBRR 
GLICERINA ITTIOLATA 
GOCCE FLACONI 30 ML 
AIC (base 10): 029794017/G - AIC (base 32): OWF7R1 
GLICEROLO 
6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 029797014/G - AIC (base 32): ONFBNQ 
6 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 029797026/G - AIC (base 32): OWFBP2 
12 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 029797038/G - AIC (base 32): OWFBPG 


18 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 029797040/G - AIC (base 32): OWFBPJ 
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6 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 029797053/G - AIC (base 32): OWFBPX 


12 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 029797065/G - AIC {base 32): OWFBQ9 


18 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 029797077/G - AIC (base 32): OWFBQP 


50 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 029797089/G - AIC (base 32): OWFBR1 


6 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029797091/G - AIC (base 32): 0OWFBR3 


12 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029797103/G - AIC (base 32): OWFBRH 


18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029797115/G - AIC (base 32): OWFBRV 


50 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029797127/G - AIC (base 32): OWFBS7 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 029795010/G - AIC (base 32): 0WF8Q2 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 029795022/G - AIC (base 32): 0OWF8QG 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 029795034/G - AIC (base 32): (WF8QU 
GOCCE ODONTALGICHE 
FLACONE 4 ML 
AIC (base 10): 029807017/G - AIC (base 32): OWFNF9 
GOCCE RINOBALSAMICHE 
FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 029815014/G - AIC (base 32): OWFW76 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 10 G 
AIC (base 10): 029798016/G - AIC (base 32): OWFCNO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029798028/G - AIC (base 32): OWFCND 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 029798030/G - AIC (base 32): OWFCNG 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1° FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029798042/G - AIC (base 32): OWFCNU 


SOLUZIONE ALCOOLICA "ii" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 029798055/G - AIC (base 32): OWFCP7 


SOLUZIONE ALCOOLICA "i1” FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029798067/G - AIC (base 32): 0OWFCPM 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 30 G 
AIC (base 10): 029798079/G - AIC (base 32): OWFCPZ 
IPECACUANA 
SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029799018/G - AIC (base 32): OWFDMB 
ITTIOLO 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 029800012/G - AIC (base 32): OWFFLD 


10% UNGUENTO VASO 1000 G 
AIC (base 10): 029800024/G - AIC (base 32): 0OWFFLS 


10% UNGUENTO VASO 500 G 
AIC (base 10): 029800036/G - AIC (base 32): OWFFM4 
LASSATIVI VEGETALI 


30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 029801014/G - AIC (base 32): 0OWFGKQ 


10 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 029801026/G - AIC (base 32): OWFGL2 


LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
1,5%"1% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 029802016/G - AIC (base 32): OWFHKO 
LITIO CARBONATO 
50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 029804010/G - AIC (base 32): 0OWFKHB 
MERBROMINA 


2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029805013/G - AIC (base 32): OWFLGP 


2% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029805025/G - AIC (base 32): OWFLH1 
MIELE ROSATO 


FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 029806015/G - AIC (base 32): OWFMFZ 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 029806027/G - AIC (base 32): OWFMGC 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029806039/G - AIC (base 32): OWFMGR 
OILIO VASELINA 
EMULSIONE FLACONE 200 G 
AIC (base 10): 029810013/G - AIC (base 32): OWFRBX 
OLIO DI RICINO 


10 CAPSULE 1G 
AIC (base 10): 029808019/G - AIC (base 32): OWFPDM 


20 CAPSULE 1G 
AIC (base 10): 029808021/G - AIC (base 32}: OWFPDP 


1000 CAPSULE 1G 
AIC (base 10): 029808033/G - AIC (base 32): OWFPF1 
OLIO GOMENOLATO 


GOCCE 1% FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 029809011/G - AIC (base 32): OWFQCM 


GOCCE 2% FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 029809023/G - AIC (base 32): OWFQCZ 
PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029811015/G - AIC (base 32): 0OWFSB7 


10 SUPPOSTE 400 MG 
AIC {base 10): 029811027/G - AIC (base 32): 0OWFSBM 
PASTA DI LASSAR 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029812017/G - AIC (base 32): OWFT9K 


VASO 1000 G 
AIC (base 10): 029812029/G - AIC (base 32): OWFT9X 


VASO 500 G 
AIC (base 10): 029812031/G - AIC (base 32): OWFTIZ 
POLIGALA E NARCEINA 
SCIROPPO FLACONI 150 ML 
AIC (base 10): 029813019/G - AIC (base 32): OWFUSV 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 029814011/G - AIC (base 32): OWFV7V 
SODIO BICARBONATO 
50 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029816016/G - AIC (base 32): OWFX6J 
1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029816028/G - AIC (base 32): OWFX6W 
500 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029816030/G - AiC (base 32): OWFX6Y 
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SOLFO SALICILICO 250 G 
UNGUENTO 30 G AIC (base 10): 031612029/G - AIC (base 32): OY4R3X 
AIC (base 10): 029817018/G - AIC (base 32): OWFYSU 500 G 
UNGUENTO 1000 G AIC (base 10): 031612031/G - AIC (base 32): OY4R3Z 
AIC (base 10): 029817020/G - AIC (base 32): OWFY5W 1000 G 
UNGUENTO 500 G AIC (base 10): 031612043/G - AIC (base 32): 0Y4R4C 
AIC (base 10): 029817032/G - AIC (base 32): 0OWFY68 50 COMPRESSE 500 MG È 
AIC (base 10): 031612056/G - AIC (base 32): 0Y4R4S 
TALCO MENTOLATO 
BLU DI METILENE 


POLVERE 1% 100 G 
AIC (base 10): 029818010/G - AIC (base 32): 0WFZ4U 
VALERIANA ESTRATTO SECCO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
AIC (base 10): 029819012/G - AIC (base 32): 0WG044 
VASELINA BORICA 


UNGUENTO 3% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029820014/G - AIC (base 32): 0WG13G 


UNGUENTO 3% VASO 1000 G 
AIC (base 10): 029820026/G - AIC (base 32): OWG13U 


UNGUENTO 3% VASO 500 G 
AIC (base 10): 029820038/G - AIC (base 32): 0WG146 
ZINCO ALL'ACQUA 


PASTA 100G 
AIC (base 10): 029821016/G - AIC (base 32): 0WG22S 


PASTA 1000 G 
AIC (base 10): 029821028/G - AIC (base 32): 0WG234 


PASTA 500 G 
AIC (base 10): 029821030/G - AIC (base 32): 0WG236 
ZINCO OSSIDO 


UNGUENTO VASO 1000 G 
AIC (base 10): 029822018/G - AIC (base 32): 0WG322 


UNGUENTO VASO 500 G 
AIC (base 10): 029822020/G - AIC (base 32): 0WG324 


UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029822032/G - AIC (base 32): 0OWG32J 


LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. MORIGI 
Codice fiscale: 00947870374 
VIA ADELASIO 33 - 24020 RANICA 


ACIDO ASCORBICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031594017/G - AIC (base 32): 0Y45K1 
ACIDO NALIDIXICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031601014/G - AIC (base 32): 0Y4DCQ 
ACQUA BORICA 


3% FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 031597014/G - AIC (base 32): 0Y48GQ 


3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031597026/G - AIC (base 32): 0Y48H2 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE10 ML 
AIC (base 10): 031610013/G - AIC (base 32): OY4P4X 


1% FLACONCINO GOCCE 20 ML 
AIC (base 10): 031610025/G - AIC (base 32): 0Y4P59 


2% FLACONCINO GOCCE 20 ML 
AIC (base 10): 031610037/G - AIC (base 32): 0Y4PSP 
BICARBONATO DI SODIO 


100 G 
AIC (base 10): 031612017/G - AIC (base 32): 0Y4R3K 


1% FLACONE 25 G 
AIC (base 10): 031613019/G - AIC (base 32): 0Y4S2V 
CANFORA 
CREMA TUBO 30 G' 
AIC {base 10): 031615014/G - AIC (base 32): 0Y4U16 
CARBONE COMPOSTO 
20 COMPRESSE 
AIC (base 10): 031616016/G - AIC (base 32): OY4VOJ 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 031618010/G - AIC (base 32): OY4AWYU 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 
2 BUSTE 20 G 
AIC (base 10): 031639014/G - AIC (base 32): OY5KH6 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031620014/G - AIC (base 32): OY4AYXG 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


0,3% FLACONE 150 ML 
AIC (base 10): 031621016/G - AIC (base 32): OYAZWS 


15 MG/ML GOCCE FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031621028/G - AIC (base 32): OYAZX4 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 031623010/G - AIC (base 32): OYS1V2 
DIMENIDRINATO 
20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 031624012/G - AIC (base 32): OY52UD 
FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0.3% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 031627019/G - AIC (base 32): OY55SC 
GLICERINA 
50 G 
AIC (base 10): 031629013/G - AIC (base 32): 0Y57QP 
GLICEROFENICA 
GOCCE 106 
AIC (base 10): 031631017/G - AIC (base 32): OYS9P9 
GLICEROLO 
FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031633011/G - AIC (base 32): OYSCMM 
6 SUPPOSTE AD 
AIC (base 10): 031633023/G - AIC (base 32): OY5CMZ 
12 SUPPOSTE AD 
AIC (base 10): 031633035/G - AIC (base 32): OYSCNC 
18 SUPPOSTE AD 
AIC (base 10): 031633047/G - AiC (base 32): OYSCNA 
6 SUPPOSTE BB 
AIC (base 10): 031633050/G - AIC (base 32): OYSCNU 
12 SUPPOSTE BB 
AIC (base 10): 031633062/G - AIC (base 32): OY5CP8 
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12 SUPPOSTE LATT 
AIC (base 10): 031633074/G - AIC (base 32): OYSCPL 
IODIO IODURATO 


10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 031634013/G - AIC (base 32): OY5DLX 


10% FLACONE 250 G 
AIC (base 10): 031634025/G - AIC (base 32): OY5DM9 


10% FLACONE 500 G 
AIC (base 10): 031634037/G - AIC (base 32): OY5DMP 


10% FLACONE 1000 G 
AIC (base 10): 031634049/G - AIC {base 32): OYSDNI 


20% FLACONE 250 G 
AIC (base 10): 031634052/G - AIC (base 32): OYS5DN4 


20% FLACONE 500 G 
AIC (base 10): 031634064/G - AIC (base 32): OYSDNJ 


20% FLACONE 1000 G 
AIC (base 10): 031634076/G - AIC (base 32): OY5DNW 
ITTIOLO 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031635016/G - AIC (base 32): OYSFL8 


10% UNGUENTO 100 G 
AIC (base 10): 031635028/G - AIC (base 32): OYSFLN 


10% UNGUENTO 1000 G 
AIC (base 10): 031635030/G - AIC (base 32): OY5FLQ 


20% UNGUENTO 250 G 
AIC (base 10): 031635042/G - AIC (base 32): OY5FM2 


20% UNGUENTO 500 G 
AIC (base 10): 031635055/G - AIC (base 32): OY5FMH 


20% UNGUENTO 1000 G 
AIC (base 10): 031635067/G - AIC (base 32): OYS5FMV 
LASSATIVI VEGETALI 


10 COMPRESSE 
AIC (base 10): 031637010/G - AIC (base 32): OY5HJL 


20 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 031637022/G - AIC (base 32): OY5HJY 
LIEVITO DI BIRRA 
20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 031638012/G - AIC (base 32): OY5JHW 
LITIO CARBONATO 
50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 031640016/G - AIC (base 32): OY5LGJ 
MERBROMINA 


2% FLACONE 30 G 
AIC (base 10): 031642010/G - AIC (base 32): OYS5NDU 


2% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 031642022/G - AIC (base 32). OY5NF6 


2% FLACONE 250 G 
AIC (base 10): 031642034/G - AIC (base 32): OYSNFL 


2% FLACONE 500 G 
AIC (base 10): 031642046/G - AIC (base 32): OYSNFY 


2% FLACONE 1000 G 
AIC (base 10): 031642059/G - AIC (base 32): OYSNGC 
METILE SALICILATO 


UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031643012/G - AIC (base 32): OY5PD4 


UNGUENTO 1000 G 
AIC (base 10): 031643024/G - AIC (base 32): OY5PDI 
MICROCLISMI 


6 CLISMI 3 G BB 
AIC (base 10): 031644014/G - AIC (base 32): OY5QCG 


6 CLISMI 9 G RAGAZZI 
AIC (base 10): 031644026/G - AIC (base 32): OY5QCU 


6 CLISMI 9 G AD 
AIC (base 10): 031644038/G - AIC (base 32): 0OY5QD6 
MIELE ROSATO 


FLACONE 30 G 
AIC (base 10): 031645017/G - AIC (base 32): OYS5RBT 


FLACONE 500 G 
AIC (base 10): 031645029/G - AIC (base 32): OY5RC5 
OLIO DI VASELINA 


FLACONE 200 G 
AIC (base 10): 031651019/G - AIC (base 32): OY5X6C 


FLACONE200 G 
AIC (base 10): 031651021/G - AIC (base 32): OY5X6F 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031651033/G - AIC (base 32): OYSX6T 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031651045/G - AIC (base 32): OYSX75 
OLIO DI VASELINA LASSATIVA 
EMULSIONE FLACONE 200 G 
AIC (base 10): 031626017/G - AIC (base 32): OYS4T1 
OLIO GOMENOLATO 


1% GOCCE 20 G 
AIC (base 10): 031654015/G - AIC (base 32): OY603Z 


2% GOCCE 20G 
AIC (base 10): 031654027/G - AIC (base 32): 0Y604C 
PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031655018/G - AIC (base 32): 0Y613B 
PASTA DI LASSAR 


BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031656010/G - AIC (base 32): 0Y6228 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031656022/G - AIC (base 32): 0Y622Q 


POLIGALA E NARCEINA 
SCIROPPO 150 ML 
AIC (base 10): 031657012/G - AIC (base 32): OY631N 
POTASSIO PERMANGANATO 
10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 031658014/G - AIC (base 32): OY640Y 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 031659016/G - AIC (base 32): 0Y6508 
RINOBALSAMICHE 
GOCCE 20 G 
AIC (base 10): 031661010/G - AIC (base 32): OY6BYL 
SALICILICO 
2% 1000 G 
AIC (base 10): 031662012/G - AIC (base 32): 0OY67XW 
£% 1000 G 
AIC (base 10): 031662024/G - AIC (base 32): OY67Y8 
10% 1000 G 
AIC (base 10): 031662036/G - AIC (base 32): OY67YN 
TALCO MENTOLATO 
POLVERE 1% 100 G 
AIC (base 10): 031666011/G - AIC (base 32): OY6CUV 
VALERIANA 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 031670019/G - AIC (base 32): OY6HS3 
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VASELINA BIANCA 
1000 G 
AIC (base 10): 031671023/G - AIC (base 32): OY6JRH 
VASELINA BORICA 


3% 30 G 
AIC (base 10): 031672013/G - AIC (base 32): OY6KQF 


3% 1000 G 
AIC (base 10): 031672025/G - AIC (base 32): OYGKQT 
VASELINA CANFORATA 
10% 1000 G 
AIC (base 10): 031674017/G - AIC (base 32): OYGMP1 
VASELINA E LANOLINA 
50% 1000 G 
AIC (base 10): 031675010/G - AIC (base 32): OYGNN2 
VITAMINE COMPLESSO B 
30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 031676012/G - AIC (base 32): OYBPMD 
ZINCO OSSIDO 


30 G 
AIC (base 10): 031673015/G - AIC (base 32): OYBLPR 


1000 G 
AIC (base 10): 031673027/G - AIC (base 32): OYG6LQ3 


LABORATORIO FARMACOGENO A.F.0.M. SRL 
Codice fiscale: 01039760010 
VIA TORINO, 448 - 10032 BRANDIZZO 


ACHILLEA 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029952013/G - AIC (base 32): 0WL20F 
ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 029878016/G - AIC (base 32): OWHTSO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029878028/G - AIC (base 32): OWHTSD 
ACQUA BORICA 


G 200 
AIC (base 10): 029879018/G - AIC (base 32): OWHURB 


G 500 
AIC (base 10): 029879020/G - AIC (base 32): OWHURD 
ACQUA DI CALCE 
FLACONE G 100 
AIC (base 10): 029880010/G - AIC (base 32): OWHVOB 
FLACONE G 1000 
AIC (base 10): 029880022/G - AIC (base 32): OWHVQQ 
ALCOOL SAPONATO 


250 ML 
AIC (base 10): 029881012/G - AIC (base 32): OWHWPN 


FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 029881024/G - AIC (base 32): OWHWQ0 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 029881036/G - AIC (base 32): OWHWOQD 


ALLUME COMPOSTO POLVERE 
G 250 
AIC (base 10): 029882014/G - AIC (base 32): OWHXNY 
ALTEA 


TISANA G 100 
AIC (base 10): 029953015/G - AIC (base 32): OWL2ZR 


AMIDO GLICEROLATO 
GEL TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029884018/G - AIC (base 32): OWHZML. 
ANICE 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029954017/G - AIC (base 32): OWLSZ1 
ANTIACIDA COMPOSTA 
POLVERE G 100 
AIC (base 10): 029885011/G - AIC (base 32): OWJOLM 
ANTIEMORROIDALI 
10 SUPPOSTE 
AIC (base 10): 029886013/G - AIC (base 32): OWJ1KX 
ANTIMICOTICA SOLFORATA 
SOLUZIONE G 250 
AIC (base 10): 029887015/G - AIC (base 32): 0WJ2K7 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML. 
AIC (base 10): 029888017/G - AIC (base 32): 0OWJ3JK 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 029888029/G - AIC (base 32): OWJ3JK 


2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 029888031/G - AIC (base 32): OWJ3JZ 
ASSENZIO 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029955010/G - AIC (base 32): 0OWL4Y2 
BAGNO OCULARE 
FLACONE SOLUZIONE G 200 
AIC (base 10): 029890011/G - AIC (base 32): 0OWJ5GV 
BALSAMICO 


UNGUENTO G 30 
AIC (base 10): 029891013/G - AIC (base 32): OWI6GS 


UNGUENTO G 900 
AIC (base 10): 029891025/G - AIC (base 32): 0WJGEGK 
BETULLA 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029956012/G - AIC (base 32): 0OWL5XD 
BLU DI METILENE 
SOLUZIONE 1% FIALA 25 ML 
AIC (base 10): 029892015/G - AIC (base 32): 0WJ7FH 
CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO 
30 COMPRESSE 500 ” 150 MG 
AIC (base 10): 029893017/G - AIC (base 32): OWIBDT 
CALENDULA 
CREMA 10% 30 G 
AIC {base 10): 029894019/G - AIC (base 32): 0WJ9D3 
CAMOMILLA 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029957014/G - AIC (base 32): OWL6WQ 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 100 
AIC (base 10): 029895012/G - AIC (base 32): 0OWJBC4 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 1000 
AIC (base 10): 029895024/G - AIC (base 32): OWJIBCY 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE G 100 
AIC (base 10): 029895036/G - AIC (base 32): OWJBCW 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE G 1000 
AIC (base 10): 029895048/G - AIC (base 32): 0WIBD8 
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CARBONE COMPOSTO 
20 COMPRESSE 
AIC (base 10): 029896014/G - AIC (base 32): OWICBG 
CASCARA 
30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 029897016/G - AIC (base 32): 0OWJD9S 
CENTAUREA 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 031235017/G - AIC (base 32): OXT6Y9 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 029898018/G - AIC (base 32): 0WJF92 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 


POLVERE 100 G 
AIC (base 10): 029923012/G - AIC (base 32): 0WK5Q4 


4 COMPRESSE ARANCIO 
AIC (base 10): 029923024/G - AiC (base 32): 0OWK5Qy 


4 COMPRESSE LIMONE 
AIC (base 10): 029923036/G - AIC (base 32): OWK5QW 
COLLODIO ALL' ACIDO SALICILICO 
COLLODIO G 10 
AIC (base 10): 029901016/G - AIC (base 32): 0WJJ6S 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


20 COMPRESSE 7,65 MG 
AIC (base 10): 029902018/G - AIC (base 32): 0OWJK62 


SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
AIC (base 10): 029902020/G - AIC (base 32): 0OWJK64 


GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML. 
AIC (base 10): 029902032/G - AIC (base 32): OWJK6J 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 029903010/G - AIC (base 32): 0WJL52 
DIMENIDRINATO 
15 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 029904012/G - AIC (base 32): 0OWJM4D 
EFEDRINA CLORIDRATO 
0,1% SCIROPPO 150 ML 
AIC (base 10): 029905015/G - AIC (base 32): OWJNSR 
ERGOTAMINA TARTRATC: 
20 COMPRESSE 1 MG 
AIC (base 10): 029907019/G - AIC (base 32): 0WIQ2C 
ERITROMICINA 
3% CREMA TUBO G 30 
AIC (base 10): 029908011/G - AIC (base 32): OWIR1C 
FENILEFRINA CLORIDRATO 
GOCCE 0,25% FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 029909013/G - AIC (base 32): OWISOP 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 029910015/G - AIC (base 32): OWUSZZ 
FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 029911017/G - AIC (base 32): OWITZ9 
GENGIVARIO 


SOLUZIONE G 20 
AIC (base 10): 029912019/G - AIC (base 32): OWJUYM 


GENZIANA 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029959018/G - AIC (base 32): OWL8VB 
GLICERINA FENICA 
106 
AIC (base 10): 029913011/G - AIC (base 32): OWJVXM 
GLICEROLO 


6 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 029916018/G - AIC (base 32): OWIYVL 


6 SUPPOSTE 1500 MG 
AIGC (base 10): 029916020/G - AIC {base 32): OWJYVN 


12 SUPPOSTE 1500 MG 
AIG (base 10): 029916032/G - AIC (base 32): OWUYWO 


12 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029916044/G - AIC (base 32): OWIYWD 


18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029916057/G - AIC (base 32): OWUYWT 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 029915016/G - AIC (base 32): OWUXW8 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 029915028/G - AIC (base 32): OWIXWN 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIG (base 10): 029915030/G - AIC (base 32): OWIXWQ 
GRAMIGNA 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029960010/G - AIC (base 32): OWL9UB 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE10 ML 
AIC (base 10): 029918012/G - AIC (base 32): OWKOTW 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 25 ML 
AIG (base 10): 029918024/G - AIC (base 32): 0OWK0U8 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”1” FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 029918036/G - AIC (base 32): OWKOUN 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029918048/G - AIC (base 32): OWKOVO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029918051/G - AIC (base 32): OWKOV3 


SOLUZIONE ALCOOLICA "ll" FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 029918063/G - AIC (base 32): OWKOVH 
IODIO IODURATO 


UNGUENTO G 30 
AIC (base 10): 029917010/G - AIC (base 32): OWJIZUL 


UNGUENTO ML 1000 
AIC (base 10): 029917022/G - AIC (base 32): OWIZUY 
ITTIOLO 
10% UNGUENTO G 30 
AIC (base 10): 029919014/G - AIC (base 32): OWK1T6 
LASSATIVI VEGETALI 
30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 029920016/G - AIC (base 32): 0WK2S4 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
1,5%"1% CREMA 30G 
AIC (base 10): 029921018/G - AIC (base 32): OWK3RU 
LIEVITO DI BIRRA 
20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 029922010/G - AIC (base 32): 0WK4QU 
120 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 029922022/G - AIC (base 32): 0WK4R6 
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LITIO CARBONATO 


50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 029924014/G - AIC (base 32): 0OWK6PG 


50 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 029924026/G - AIC (baso 32): OWK6PU 
MELISSA 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029961012/G - AIC (base 32): OWLBTN 
MERBROMINA 


2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 029926019/G - AIC {base 32): 0OWKB8N3 


2% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029926021/G - AIC (base 32): OWKBN5 
METADONE CLORIDRATO 


SCIROPPO 0,1% FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 029927011/G - AIC (base 32): 0OWK9M3 


SCIROPPO 0,1% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029927023/G - AIC (base 32): 0OWK9MH 


SCIROPPO 0,1% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029927035/G - AIC (base 32): 0OWK9MV 
METILE SALICILATO 
UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 029928013/G - AIC (base 32): OWKBLF 
MIELE ROSATO 


FLACONE G 30 
AIC (base 10): 029929015/G - AIC (base 32): OWKCKR 


FLACONE G 60 
AIC (base 10): 029929027/G - AIC (base 32): 0OWKCL3 


FLACONE G 120 
AIC (base 10): 029929039/G - AIC (base 32): OWKCLH 


FLACONE G 1000 
AIC (base 10): 029929041/G - AIC (base 32): ONKCLK 
ODONTALGICHE 
GOCCE G 4 
AIC (base 10): 029930017/G - AIC (base 32): OWKDK1 
OLIO DI RICINO 
10 CAPSULE 1 G 
AIC (base 10): 029931019/G - AIC (base 32): OWKFJC 
OLIO DI VASELINA 
EMULSIONE 40% FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 029932011/G - AIC {base 32): OWKGHC 
OLIO GOMENOLATO 


1% FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 029933013/G - AIC (base 32): 0OWKHGP 


2% FLACONE G 20 
AIC (base 10): 029933025/G - AIC (base 32): OWKHH1 
PANTENOLO 
CREMA 5% G 30 
AIC (base 10): 029934015/G - AIC (base 32): OWKJFZ 
PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029935018/G - AIC (base 32): OWKKFB 


ELISIR 2,5% 100 ML 
AIC (base 10): 029935020/G - AIC (base 32): OWKKFD 


10 SUPPOSTE 400 MG 
AIC (base 10): 029935032/G - AIC (base 32): OWKKFS 
PASTA DI LASSAR 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 029936010/G - AIC (base 32): OWKLDB 


BARATTOLO G 1000 
AIC (base 10): 029936022/G - AIC (base 32): OWKLDQ 
PINO COMPOSTO 
INALAZIONI FLACONE G 10 
AIC (base 10): 029937012/G - AIC (base 32}: OWKMCN 
PIOMBO ACETATO BASICO 


SOLUZIONE 590 ML 
AIC (base 10): 029938014/G - AIC (base 32): OWKNBY 


SOLUZIONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029938026/G - AIC (base 32): OWKNCB 
POLIGALA E NARCEINA 
SCIROPPO 150 ML ; 
AIC (base 10): 029939016/G - AIC (base 32): 0OWKPB8 
PROMETAZINA 
2% CREMA G 30 
AIC (base 10): 029941010/G - AIC (base 32): OWKR8L 
PROPIFENAZONE 


20 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 029942012/G - AIC (base 32): OWKS7W 


10 SUPPOSTE 150 MG 
AIC (base 10}: 029942024/G - AIC (base 32): 0WKS88 


10 SUPPOSTE 350 MG 
AIC (base 10): 029942036/G - AIC (base 32): OWKS8N 
SALOLO E MENTOLO 
0,3% SOLUZIONE ALCOOLICA FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 029943014/G - AIC (base 32): 0OWKT76 
SAMBUCO 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029948015/G - AIC (base 32): OWKY3H 
SENNA 


100 G 
AIC (base 10): 029944016/G - AIC (base 32): 0OWKU6J 


TISANA G 100 
AIC (base 10): 029944028/G - AIC (base 32): 0OWKU6W 
SODIO CITRATO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029946011/G - AIC (base 32): 0OWKW4V 
SODIO FLUORURO 


FLUORO 0,25 MG 100 COMPRESSE 
AIC (base 10): 029947013/G - AIC (base 32): OWKX45 


FLUORO 0,25 MG 400 COMPRESSE 
AIC (base 10): 029947025/G - AIC (base 32): 0OWKX4K 


FLUORO 1 MG 100 COMPRESSE 
AIC (base 10): 029947037/G - AIC (base 32): 0WKX4X 


FLUORO 1 MG 250 COMPRESSE 
AIC (base 10): 029947049/G - AIC (base 32): 0WKX59 
TALCO MENTOLATO 
1% POLVERE G 100 
AIC (base 10): 029963016/G - AIC (base 32}: OWLDS8 
TARASSACO 
TISANA G 100 
AIC (base 10}: 029949017/G - AIC (base 32}: OWKZ2T 
TIGLIO 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029850018/G - AIC (base 32): 0WL023 
TIMO 


TISANA G 100 
AIC (base 10): 029951011/G - AIC (base 32}: 0WL113 
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VALERIANA 
TISANA G 100 
AIC (base 10): 029962014/G - AIC (base 32): OWLCSY 
ESTRATTO SECCO 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
AIC (base 10): 029982026/G - AIC (base 32): OWLCTB 
VASELINA BORICA 
3% G 30 
AIC (base 10): 029964018/G - AIC (base 32): OWLFRL 


3% G 50 
AIC (base 10): 029964020/G - AIC (base 32): OWLFRN 


3% G 1000 
AIC (base 10): 029964032/G - AIC (base 32): OWLFSO 
ZINCO OSSIDO 
UNGUENTO G 30 
AIC (base 10): 028965011/G - AIC (base 32): OWLGOM 


UNGUENTO G 1000 
AIC (base 10): 029965023/G - AIC (base 32): OWLGQZ 


LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 


Codice fiscale: 02067110755 
S.S. 16 ZONA INDUSTRIALE - 73010 ZOLLINO 


ACIDO ASCORBICO' 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031878010/G - AIC (base 32): OYDUVU 
ACQUA BORICA 


3% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031877018/G - AIC (base 32): OYDTWU 


3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031877020/G - AIC (base 32): OYDTWW 
ANTISCOTTATURA 
UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031879012/G - AIC (base 32): OYDVV4 
CANFORA 


10% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031890015/G - AIC (base 32): OYF6LZ 


10% SOLUZIONE OLEOSA FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031890027/G - AIC (base 32): OYF6MC 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”11” FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031884012/G - AIC (base 32): OYFORD 


SOLUZIONE ALCOOLICA "11" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031884024/G - AIC (base 32): OYFORS 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 031884036/G - AIC (base 32): OYFOS4 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1” FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 031884048/G - AIC (base 32): OYFOSJ 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031884051/G - AIC (base 32): OYFOSM 
[ODIO IODURATO 


UNGUENTO 100 G 
AIC (base 10): 031883010/G - AIC (base 32): OYDZS2 


UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031883022/G - AIC (base 32): OYDZSG 
ITTIOLO 
10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031887019/G - AIC (base 32): OYF3PC 
LITIO CARBONATO 


60 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 031893011/G - AIC (base 32): OYF9UM 


MERBROMINA 


2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 031880014/G - AIC (base 32): OYDWUG 


2% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031880026/G - AIC (base 32): OYDWUU 


2% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031880038/G - AIC (base 32): OYDWV6 


2% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031880040/G - AIC (base 32): OYDWV8 
METILE SALICILATO 
UNGUENTO 50 G 
AIC (base 10): 031885015/G - AIC (base 32): OYF1QR 
MIELE ROSATO 


FLACONE 30 G 
AIC (base 10): 031894013/G - AIC (base 32): OYFBHX 


FLACONE 60 G 
AIC (base 10): 031894025/G - AIC (base 32): OYFBJ9 
PASTA DI ZINCO ALL'ACQUA 


100 G 
AIC (base 10): 031889013/G - AIC (base 32): OYF5MP 


1000 G 
AIC (base 10): 031889025/G - AIC (base 32): OYFSNI 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 031881016/G - AIC (base 32): OYDXTS 
SALICILICO 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031888011/G - AIC (base 32): OYF4NC 


5% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031888023/G - AIC (base 32): OYF4NR 


2% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031888035/G - AIC (base 32): OYF4P3 
SOLFO SALICILICO 
UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031891017/G - AIC (base 32): OYF7L9 
TALCO MENTOLATO 
1% FLACONE100 G 
AIC (base 10): 031886017/G - AIC (base 32): OYF2Q1 
VASELINA BORICA 
POMATA 3% 30 G 
AIC (base 10): 031882018/G - AIC (base 32): OYDYT2 
ZINCO OSSIDO 


UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031892019/G - AIC (base 32): OYF8KM 


LAMP S. PROSPERO S.P.A. 
Codice fiscale: 01711200368 
VIA GIORGI, 27 - 41100 MODENA 


GLICEROLO 


12 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029725013/G - AIC (base 32): 0OWC4BP 


18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 029725025/G - AIC (base 32): 0WC461 
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LIFEPHARMA S.R.L. 
Codice fiscale: 05062510150 
VIALE F. TESTI, 330 - 20100 MILANO 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030132017/G - AIC (base 32): OWRKTK 


20 COMPRESSE 500 MG , 
AIC (base 10): 030132029/G - AIC (base 32): OWRKTX 
ACIDO ASCORBICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030131015/G - AIC {base 32): OWRJU7 
ACIDO NALIDIXICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030133019/G - AIC (base 32): OWRLSV 


SCIROPPO 6% FLACONE 150 ML 
AIC (base 10): 030133021/G - AIC (base 32): OWRLSX 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 030134011/G - AIC {base 32): OWRAMRV 


FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 030134023/G - AIC (base 32): 0OWRMS7 


FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030134035/G - AIC (base 32): OWRMSM 
ALLOPURINOLO 
50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030136016/G - AIC (base 32): OWRPQJ 
ALOPERIDOLO 


20 COMPRESSE 1 MG 
AIC (base 10): 030137018/G - AIC (base 32): OWRQPU 


20 COMPRESSE 2 MG 
AIC (base 10): 030137020/G - AIC (base 32): OWROPW 
AMINOFILLINA 


5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030138010/G - AIC (base 32): OWRRNU 


10 SUPPOSTE 100 MG 
AIC (base 10): 030138022/G - AIC (base 32): OWRRP6 


10 SUPPOSTE 300 MG 
AIC (base 10): 030138034/G - AIC (base 32): OWRRPL 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030138046/G - AIC (base 32): OWRRPY 
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030138012/G - AIC (base 32): OWRSN4 
AMOSXICILLINA 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030140014/G - AIC (base 32): OWRATMG 


6 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 030140026/G - AIC (base 32): OWNRTMU 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 030140038/G - AIC (base 32): OWRTN6 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030140040/G - AIC (base 32): OWRTN8 


SCIROPPO 5% FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 030140053/G - AIC (base 32): OWRTNP 


SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030140065/G - AIC (base 32): OWRTP1 
AMPICILLINA 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030141016/G - AIC (base 32): OWRULS 


6 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 030141028/G - AIC (base 32): OWRUM4 
AMPICILLINA SODICA 


FLACONE 250 MG " 2,5 ML FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 030142018/G - AIC (base 32): OWRVL2 


FLACONE 500 MG ” 2,5 ML FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 030142020/G - AIC (base 32): OWRVL4 


FLACONE 1000 MG ” 4 ML FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 030142032/G - AIC (base 32): OWRVLJ 
CEFALEXINA 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030143010/G - AIC (base 32): OWRWK2 


8 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 030143022/G - AIC (base 32): OWRWKG 


SCIROPPO 5% FLACONE100 ML 
AIC (base 10): 030143034/G - AIC (base 32): OWRWKU 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030144012/G - AIC (base 32): 0OWRXyD 
CLORAMFENICOLO 
12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030145015/G - AIC (base 32): OWRYHR 
CLORAMFENICOLO PALMITATO 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 03014601; ‘è - AIC (base 32): OWRZH1 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030147019/G - AIC (base 32): OWSOGC 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


5 FIALE25 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030148011/G - AIC (base 32): 0WS1FC 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030148023/G - AIC (base 32): OWS1FR 


20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
AIC (base 10): 030148035/G - AIC (base 32): 0OWS1G3 
CLORPROPAMIDE 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030149013/G - AIC (base 32): 0WS2DP 
CLOXACILLINA 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030150015/G - AIC (base 32): OWS3CZ 


6 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 030150027/G - AIC (base 32): 0WS3DC 
CLOXACILLINA SODICA 


FLACONE 500 MG ” 2 ML FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 030151017/G - AIC (base 32): 0OWS4C9 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030151029/G - AIC (base 32): 0OWS4CP 
DESAMETASONE 
10 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 030152019/G - AIC (base 32): 0OWSSBM 
DIAZEPAM 


20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 030153011/G - AIC (base 32): OWS69M 


3 FIALE10 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030153023/G - AIC (base 32): 0OWSG69Z 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 


SCIROPPO 0,25% FLACONI 150 ML 
AIC (base 10): 030154013/G - AIC (base 32): 0WS78X 
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DOXICICLINA 


8 CAPSULE 100 MG 
AIC (base 10): 030155016/G - AIC (base 32): 0WS888 
ERITROMICINA ETILSUCCINATO 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 60 ML. 
AIC (base 10): 030156018/G - AIC (base 32): OWS97L 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030156020/G - AIC (base 32): OWS97N 


SCIROPPO 4% FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 030158032/G - AIC (base 32): 0WS980 
SCIROPPO 4% FLACONE 100 ML 
AIC (bass 10): 030156044/G - AIC (base 32): 0OWS98D 
ERITROMICINA STEARATO 
12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030157010/G - AIC (base 32): OWSB6L 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030158012/G - AIC (base 32): OWSC5W 


20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030158024/G - AIC (base 32): 0OWSC68 
FUROSEMIDE 


30 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030160016/G - AIC (base 32): OWSF4J 


5 FIALE20 MG/2 ML. 
AIC {base 10): 030180028/G - AIC (base 32): OWSF4W 
GENTAMICINA SOLFATO 


FIALA 40 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030161018/G - AIC (base 32): OWSG3U 


FIALA 80 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030161020/G - AIC (base 32): OWSG3W 
GRISEOFULVINA 


20 COMPRESSE 125 MG 
AIC (base 10): 030182010/G - AIC (base 32): 0OWSH2U 


10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030162022/G - AIC (base 32): OWSH36 
IMIPRAMINA CLORIDRATO 


50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030163012/G - AIC (base 32): 0WSJ24 


50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030163024/G - AIC (base 32): OWSJ2J 
ISONIAZIDE 


50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030164014/G - AIC (base 32): OWSK1G 


50 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030164026/G - AIC (base 32): OWSK1U 
METRONIDAZOLO 


20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030165017/G - AIC (base 32): OWSLOT 


10 COMPRESSE VAGINALI 500 MG 
AIC (base 10): 030165029/G - AIC (base 32): OWSL15 
NISTATINA 
20 COMPRESSE RIVESTITE 500000 Ul 
AIC (base 10): 030166019/G - AIC (base 32): OWSMO3 
SCIROPPO FLACONI 100 ML 100000 UI/ML 
AIC (base 10): 030186021/G - AIC (base 32): OWSMOS 
NITROFURANTOINA 
SCIROPPO 0,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030167011/G - AIC (base 32): OWSMZ3 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030167023/G - AIC (base 32): OWSMZH 


PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030168013/G - AIC (base 32): OWSNYF 
PIRIMETAMINA 
10 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030169015/G - AIC (base 32): 0OWSPXR 
PROMETAZINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030170017/G - AIC (base 32): 0WSQX1 
RIFAMPICINA 


8 CAPSULE 150 MG 
AIG (base 10): 030171019/G - AIC (base 32): OWSRWC 


8 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 030171021/G - AIC (base 32); OWSRWF 
SOLFATO FERROSO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030159014/G - AIC (base 32): 0WSDS56 
TETRACICLINA CLORIDRATO 
16 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030172011/G - AIC (base 32): OWSSVC 
TIORIDAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030173013/G - AIC (base 32): OWSTUP 


20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
AIC (base 10): 030173025/G - AIC (base 32): OWSTVI 
VITAMINE COMPLESSO B 


30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030174015/G - AIC (base 32): OWSUTZ 


MEDISCA S.R.L. 
Codice fiscale: 02979100159 
VIA GALILEI, 7 - 20016 PERO 


ACIDO NALIDIXICO 


SCIROPPO 6% 150 ML 
AIC (base 10): 029981014/G - AIC (base 32): OWLYBQ 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC {base 10): 029981026/G - AIC (base 32): OWLYC2 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 029982016/G - AIC (base 32): OWLZBO 


10 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 029982028/G - AIC (base 32): OWLZBD 


10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 029982030/G - AIC (base 32): OWLZBG 
10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 029982042/G - AIC (base 32): OWLZBU 
AMINOFILLINA 
10 FIALE 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 029983018/G - AIC (base 32): 0OWMO09B 
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 
30 COMPRESSE RIV 10 MG 
AIC (base 10): 029984010/G - AIC (base 32): 0OWM18B 
BACITRACINA E POLIMIXINA B SOLFATO 
500”30000 UI TUBO UNGUENTO 30 G 
AIC {base 10): 029985013/G - AIC (base 32): 0WM27P 
BETAMETASONE DIPROPIONATO 


0,05% TUBO 30 G CREMA 
AIC (base 10): 029986039/G - AIC (base 32): 0WM37R 
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0,05% TUBO 30 G UNGUENTO 
AIC (base 10): 029986041/G - AIC (base 32): OWM37T 
BETAMETASONE DIPROPIONATO E NEOMICINA SOLFATO 


0,05% E 0,05% TUBO 30 G UNGUENTO 
AIC (base 10): 031364019/G - AIC (base 32): OXX4XM 


0,05% E 0,05% TUBO 30 G CREMA 
AIC (base 10): 031364021/G - AIC (base 32): OXX4XP 
CALCIO CLORURO 


10 FIALE 500 MG/10 ML 
AIC (base 10): 029987017/G - AIC (base 32); OWM469 


10 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 029987029/G - AIC (base 32): OWM46P 
CHININA CLORIDRATO 
10 FIALE 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029988019/G - AIC (base 32): OWM55M 
CLORAMFENICOLO 
12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 029989011/G - AIC (base 32): OWM64M 
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO 
1000 MG 10 FLACONI "-10 FIALE SOLVENTE 
AIC (base 10): 031365012/G - AIC (base 32): OXX5WN 
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
AIC (base 10): 029990013/G - AIC (base 32): ONM73X 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 029992017/G - AIC (base 32): OWM92K 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 
5 FIALE25 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029993019/G - AIC (base 32): ONMBIV 
DIAZEPAM 
20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 029994011/G - AIC (base 32): OWMCOV 
DIGOSSINA 
30 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10): 029995014/G - AIC (base 32): OWMDO8 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
AIC (base 10): 029995026/G - AIC (base 32): OWMDOL 


10 FIALE 0,10 MG/1 ML 
AIC (base 10): 029995038/G - AIC (base 32): OWMDOY 


10 FIALE 0,25 MG/ML 
AIC (base 10): 029995040/G - AIC (base 32): ONMD10 
ERGOMETRINA MALEATO 
10 FIALE 0,20 MG/1 ML 
AIC (base 10): 029996016/G - AIC (base 32): ONMDZJ 
FENILBUTAZONE 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 029997018/G - AIC (base 32): ONMFYU 
FUROSEMIDE 
5 FIALE20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029998010/G - AIC (base 32): OMMGXU 
GENTAMICINA SOLFATO 


5 FIALE80 MG/2 ML 

AIC (base 10): 029999012/G - AIC (base 32): OWMHX4 
5 FIALE40 MG/2 ML 

AIC (base 10): 029999024/G - AIC (base 32): OWMHXJ 


GLUCOSIO 


5% 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030000018/G - AIC (base 32): OWMUWL 


10% 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030000020/G - AIC (base 32): OWMJIWN 


20% 10 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030000032/G - AIC (base 32): OWMUX0 
IDROXOCOBALAMINA 


100 MCG 10 FLACONI ” 10 FIALE SOLVENTE 
AIC (base 10): 030001010/G - AIC (base 32): 0OWMKVL 


1000 MCG 10 FLACONI " 10 FIALE SOLVENTE 
AIC (base 10): 030001022/G - AIC (base 32): OWMKVY 


5000 MCG 10 FLACONI ” 10 FIALE SOLVENTE 
AIC (base 10): 030001034/G - AIC (base 32): OWMKWB 
MAGNESIO SOLFATO 


10 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 030002012/G - AIC (base 32): OWMLUW 


10 FIALE 2 G/10 ML 
AIC (base 10): 030002024/G - AIC (base 32): OWMLV8 


10 FIALE 2,5 G/10 ML - 
AIC (base 10): 030002036/G - AIC (base 32): OWMLVN 
METRONIDAZOLO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030003014/G - AIC (base 32): OWMMU6 
PIRIMETAMINA 
10 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030004016/G - AIC (base 32): OWMNTJ 
RIFAMPICINA 


8 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 030005019/G - AIC (base 32): OWMPSV 


8 CAPSULE 150 MG 
AIC (base 10): 030005021/G - AIC (base 32): ONMPSX 
SODIO CLORURO 


10 FIALE 18 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030008011/G - AIC (base 32): OWMOQORV 
10 FIALE 90 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030006023/G - AIC (base 32): 0WMQS7 
STREPTOMICINA SOLFATO 
1000 MG 10 FLACONI ” 10 FL 
AIC (base 10). 030007013/G - AIC (base 32): 0WMRRS 
TETRACICLINA CLORIDRATO 


16 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030008015/G - AIC (base 32): OWMSQH 


MOLTENI E C. F.LLi ALITTI SOC. ESERCIZIO S.P.A. 
Codice fiscale: 01286700487 
STRADA STATALE 67 LOCALITÀ GRANATIERI - 50018 SCANDICCI 


METADONE CLORIDRATO 


SCIROPPO 0,1% FIALA5 ML 
AIC (base 10): 029610019/G - AIC (base 32): 0W7N13 


SCIROPPO 0,1% FiALA 10 ML 
AIC (base 10): 029610021/G - AIC (base 32): 0W7N15 


SCIROPPO 0,1% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029610033/G - AIC (base 32): OW7N1K 
MORFINA CLORIDRATO 


10 MG/ML 5 FIALE1 ML 
AIC (base 10): 029611023/G - AIC (base 32): 0W7POH 


20 MG/ML 5 FIALE1 ML 
AIC (base 10): 029811035/G - AIC (base 32): 0W7POV 
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MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO 
* 10 MGE 0,5 MG 5 FIALE 
AIC (base 10): 031363017/G - AIC (base 32): OXX3Y9 
NALOXONE 


0,4 MG/ML FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 029612013/G - AIC (base 32): OW7PZF 


0,04 MG/2 ML FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 029612025/G - AIC (base 32): OW7PZT 


0,04 MG/2 ML 1 FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 029612037/G - AIC (base 32): 0W7Q05 
PETIDINA CLORIDRATO 
100 MG/2 ML 5 FIALE2 ML 
AIC (base 10): 029613015/G - AIC (base 32): OW7QYR 
SODIO INDIGOTINDISOLFONATO 


40 MG/10 ML 5 FIALE10 ML 
AIC {base 10): 029814017/G - AIC (base 32): OW7RY1 


MONTEFARMACO SPA 
Codice fiscale: 00742960156 
VIA G.GALILEI, 7 - 20016 PERO 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 029605019/G - AIC (base 32): 0W7H4V 


20 COMPRESSE 500 MG , 
AIC (base 10): 029605021/G - AIC (base 32): 0OW7H4X 
ACIDO NALIDIXICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029591017/G - AIC (base 32): 0W71H9 
AMINOFILLINA 
5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 029577018/G - AIC (base 32): OW6MTU 
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 
30 COMPRESSE 10 MG 
AIC (base 10): 029570013/G - AIC (base 32): OW6DYX 
AMOXICILLINA 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 031242011/G - AIC (base 32): OXTFSV 


6 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 031242023/G - AIC (base 32): OXTFT7 
AMOXICILLINA TRIIDRATO 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029579012/G - AIC (base 32): OWEPS4 


SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029579024/G - AIC (base 32): OWEPSIJ 
AMPICILLINA 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 029571015/G - AIC (base 32): OW6FY7 


6 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 029571027/G - AIC (base 32): OW6FYM 
ATROPINA SOLFATO 


5 FIALE1 MG/1 ML 
AIC (basa 10): 029574011/G - AIC (base 32): OWBJVV 


5 FIALE0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 029574023/G - AIC (base 32): 0W6UW7 
BENZILPENICILLINA BENZATINICA 


FIALA” FIALA POLVERE STERILE IM 600000 Ul! 
AIC (base 10): 029580014/G - AIC (base 32): 0OW6QRG 


CEFALEXINA 


SOSPENSIONE 5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029573019/G - AIC (base 32): OW6HWV 


8 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 029573021/G - AIC (base 32): OW6HWX 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 029573033/G - AIC (base 32): OW6HX9 
CEFALOTINA SODICA 
FIALA 1 G ” FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 029593011/G - AIC (base 32): OW73FM 
CHININA CLORIDRATO 
10 FIALE 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029581016/G - AIC (base 32): OV6ROS 
CLORAMFENICOLO 
8 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 031245018/G - AIC (base 32): OXTJQU 
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO 
1 FLACONE 1 G"1 FIALA SOLVENT 
AIC (base 10): 029587021/G - AIC (base 32): OWBXLF 
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
AIC (base 10): 029600018/G - AIC (base 32): OW7BSL 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 029572017/G - AIC (base 32): OW6GXK 
CLOXACILLINA 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 029568019/G - AIC (base 32): OW6COM 


6 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 029568021/G - AIC (base 32): OW6COP 
CLOXACILLINA SODICA 
FLACONE 100 ML SCIROPPO 2,5% 
AIC (base 10): 031240017/G - AIC (base 32): OXTCUK 
DIAZEPAM 
20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC {base 10): 029575014/G - AIC (base 32): OW6KV6 
DIGOSSINA 


5 FIALE 0,25 MG/1ML 
AIC (base 10): 029595016/G - AIC (base 32): 0W75D8 


5 FIALE 0,10 MG/1 ML 
AIC (base 10): 029595028/G - AIC (base 32): 0OW75DN 
DOPAMINA CLORIDRATO 


2 FIALE10 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029568011/G - AIC (base 32): OW6CZM 


FIALA 50 MG/10 ML 
AIC (base 10): 029569023/G - AIC (base 32): OWECZZ 
ERGOMETRINA MALEATO 
5 FIALE,20 MG/1 ML 
AIC (base 10): 029589013/G - AIC {base 32): OWEZyP 
ERITROMICINA 
12 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 029596018/G - AIC (base 32): 0OW76CL 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10); 029803014/G - AIC (base 32): 0W7F66 
20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 029603026/G - AIC (base 32): OW7F6L 
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FENILBUTAZONE 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 029578010/G - AIC (base 32): OWENSU 
FERROSO SOLFATO 
30 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 029592019/G - AIC (base 32): 0W72GM 
FUROSEMIDE 


5 FIALE20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 029604016/G - AIC (base 32): 0OW7GSJ 


30 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 029604028/G - AIC (base 32): 0W7G5W 
GLUCOSIO 


10% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 029567017/G - AIC (base 32): 0W6B19 


33% FIALAS ML 
AIC (base 10): 029587029/G - AIC (base 32): OW6B1P 


33% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029567031/G - AIC (base 32): 0OW6B1R 


10% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029587043/G - AIC (base 32): 0W6B23 


20% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029567058/G - AIC (base 32): 0W6B2J 


5% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029567068/G - AIC (base 32): 0OW6B2W 
GRISEOFULVINA 


20 COMPRESSE 125 MG 
AIC (base 10): 029590015/G - AIC (base 32): OW70HZ 


10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 029590027/G - AIC (base 32): OW70JC 
ISONIAZIDE 


50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 029583010/G - AIC (base 32): OW6TP2 


50 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 029583022/G - AIC (base 32): OW6TPG 
METRONIDAZOLO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 029598012/G - AIC (base 32): 0W789W 
PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029598014/G - AIC {base 32): 07996 
PIRIMETAMINA 
10 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 029594013/G - AIC (base 32): 0W74DX 
PROBENECID 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029602012/G - AIC (base 32): OW7D6W 
RIFAMPICINA 


SCIROPPO 2% FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 029584012/G - AIC (base 32): OW6UND 


8 CAPSULE 150 MG 
AIC (base 10): 020584024/G - AIC (base 32): OWBUNS 


8 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 029584036/G - AIC (base 32): OW6UP4 
STREPTOMICINA SOLFATO 
FIALA " FIALA POLVERE STERILE 1000 MG 
AIC (base 10): 029597010/G - AIC (base 32): 0W77BL 
TETRACICLINA CLORIDRATO 


POLVERE STERILE INIETT. FIALA 250 MG 
AIÎC (base 10): 029585015/G - AIC (base 32): 0OW&VMR 
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16 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 029585027/G - AIC (base 32): OW6VN3 
TIABENDAZOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029601010/G - AIC (base 32): 0W7C7L 


OLCELLI DOTT. M. & C. SRL - LABORATORIO CHIMICO- 


FARMACEUTICO 
Codice fiscale: 03852180151 
VIA S. DAMIANO, 24/A - 20034 GIUSSANO 


ACHILLEA 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031158013/G - AIC (base 32): OXQVRX 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031158025/G - AIC (base 32): OXQVS9 
ACQUA BORICA 


3% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031092012/G - AIC {base 32): OXNV9D 


3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031092024/G - AIC (base 32): OXNV9S 
ALCOOL SAPONATO 


100 G 
AIC (base 10): 031093014/G - AIC (base 32): OXNW8Q 


200 ML 
AIC (base 10): 031093026/G - AIC (base 32): OXNW92 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031093938/G - AIC (base 32): OXNW9G 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031093040/G - AIC (base 32): OXNW9J 
ALLUMINIO ACETATO BASICO 


SOLUZIONE 50 G 
AIC (base 10): 031094016/G - AIC (base 32): OXNX80 


SOLUZIONE 1000 G 
AIC (base 10): 031024028/G - AIC (base 32): OXNX8D 
ALTEA 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031159015/G - AIC (base 32): OXQWR7 


TISANA 100 G 
vw AIC (base 10): 031159027/G - AIC (base 32): OXQWRM 
ANICE 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031160017/G - AIC (base 32): OXQXQK 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031160029/G - AIC (base 32): OXQXQX 
ANTISCOTTATURA 
UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031095019/G - AIC (base 32): OXNY7C 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031096011/G - AIC {base 32): OXNZ6C 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031096023/G - AIC (base 32): OXNZ6R 


2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031096035/G - AIC (base 32): 0XNZ73 
BENZALCONIO CLORURO 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 100 ML 
AIC (base 10): 031097013/G - AIC (base 32): OXPOSP 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 200 ML 
AIC (base 10): 031097025/G - AIC (base 32): OXP061 
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SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 1000 ML 
AIC (base 10): 031097037/G - AIC (base 32): OXPOG6F 
BETULLA 
TISANA 50 G 
AIC {base 10): 031161019/G - AIC (base 32): OXQYPV 
TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031161021/G - AIC (base 32): OXQYPX 
CAMOMILLA 
TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031162011/G - AIC (base 32): OXKQZNV 
TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031162023/G - AIC (base 32): OXQZP7 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 031098015/G - AIC (base 32): OXP14Z 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE1000 ML 
AIC (base 10): 031098027/G - AIC (base 32): 0XP15C 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 031098039/G - AIC (base 32): OXP15R 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031098041/G - AIC (base 32): OXP15T 
CENTAUREA 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031163013/G - AIC (base 32): OXRONS 


TISANA 100 G 
AIC {base 10): 031163025/G - AIC {base 32); OXRONK 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 
POLVERE 40 G ” 
AIC (base 10): 031146018/G - AIC (base 32): 0XQJ12 
COTONE EMOSTATICO 
ASTUCCIO 2,5 G 
AIC (base 10): 031099017/G - AIC (base 32): 0XP249 
EOSINA 


SOLUZIONE 2% 100 G 
AIC (base 10): 031100011/G - AIC (base 32): 0XP33C 


SOLUZIONE 2% 500 ML 
AIC (base 10): 031100023/G - AIC (base 32): OXP33R 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 031140015/G - AIC (base 32): 0OXQBSH 
GENZIANA 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 0311684015/G - AIC (base 32): OXR1MH 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031164027/G - AIC (base 32): OXR1MV 
GLICEROLO 


6 SUPPOSTE 2,5 G 
AIC (base 10): 031141017/G - AIC (base 32): OXQC4T 


12 SUPPOSTE 2,5 G 
AIC (base 10): 031141029/G - AIC (base 32): 0XQC55 


18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 031141031/G - AIC (base 32): 0XQC57 
GRAMIGNA 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031165018/G - AIC (base 32): 0OXR2LU 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031165020/G - AIC (base 32): 0OXR2LW 


IODIO 
SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 031143011/G - AIC (base 32): 0XQF33 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031143023/G - AIC (base 32): OXQF3H 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031143035/G - AIC (base 32): OXQF3V 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”"1” FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031143047/G - AIC (base 32): OXQF47 
IPECACUANA 
SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031144013/G - AIC (base 32): OXQG2F 
ITTIOLO 
10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031145016/G - AIC (base 32): 0XQH1S 
MELISSA 
TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031166010/G - AIC (base 32): 0OXR3KU 
TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031166022/G - AIC (base 32): OXR3L6 
MERBROMINA 


2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 031147010/G - AIC (base 32): OXQK02 


2% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031147022/G - AIC (base 32): OXQK0G 


2% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031147034/G - AIC (base 32): OXQKOU 


2% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031147046/G - AIC (base 32): OXQK16 


2% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031147059/G - AIC (base 32): OXQK1M 
MIELE ROSATO 


FLACONE 30 G 
AIC (base 10): 031148012/G - AIC (base 32): OXQKZD 


FLACONE 60G 
AIC (base 10): 031148024/G - AIC (base 32): OXQKZS 


FLACONE 500 G 
AIC (base 10): 031148036/G - AIC (base 32): OXQL04 
OLIO GOMENOLATO 


1% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031149014/G - AIC (base 32): OXQLYQ 


2% FLACONE 20 ML. 
AIC (base 10): 031149026/G - AIC (base 32): OXQLZ2 
PIOMBO ACETATO BASICO 


SOLUZIONE 100 G 
AIC (base 10): 031150016/G - AIC (base 32): OXOQMYO 


SOLUZIONE 1000 G 
AIC (base 10): 031150028/G - AIC (base 32): OXQMYD 
PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
AIC (base 10): 031151018/G - AIC (base 32): OXQNXB 
SAMBUCO 
TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031154014/G - AIC (base 32): OXQRUY 
TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031154026/G - AIC (base 32): OXQRVB 
SENNA 


TISANA 50G 
AIC (base 10): 031167012/G - AIC (base 32): 0XR4K4 
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TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031167024/G - AIC (base 32): OXR4KJ 
TALCO MENTOLATO 
POLVERE 1% 100 G 


sì 24 AIA 


AIC (pase 10): 031152010/G - AiC (base 32): OXQPWB 
POLVERE 1% 1000 G 
AIC (base 10): 031152022/G - AIC (base 32): OXKQPWQ 
TARASSACO 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031155017/G - AIC (base 32): OXQSU9 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031155029/G - AIC (base 32): OXQSUP 
TIGLIO 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031156019/G - AIC (base 32): OXQTTM 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031156021/G - AIC (base 32): OXQTTP 
TIMO 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031157011/G - AIC (base 32); OXQUSM 


TISANA 100 G 
AIC {base 10): 031157023/G - AIC (base 32): OXQUSZ 
VALERIANA 


TISANA 50 G 
AIC (base 10): 031168014/G - AIC (base 32): OXR5JG 


TISANA 100 G 
AIC (base 10): 031168026/G - AIC (base 32): OXRSJU 
ZINCO CUPRICA 


SOLUZIONE 100 G 
AIC (base 10): 031153012/G - AIC (base 32): OXQQVN 


SOLUZIONE 1000 G 
AIC (base 10): 031153024/G - AIC (base 32): OXOQOW0 


PHARMINVEST SPA 
Codice fiscale: 06884910156 
PIAZZA S. NAZARO 15 - 20100 MILANO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031005010/G - AIC (base 32): OXL6BL 


10 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 031005022/G - AIC (base 32): OXL6BY 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 031005034/G - AIC (base 32): OXLECB 


FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 031005048/G - AIC (base 32): 0XL6ECQ 


FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031005059/G - AIC (base 32): 0XL6D3 
AMINOFILLINA 
5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031007014/G - AIC (base 32): 0XL896 
CALCIO CLORURO 


5 FIALE 500 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031008016/G - AIC (base 32): OXL98J 


5 FIALE 1G/10 ML 
AIC (base 10): 031008028/G - AIC (base 32): OXL98W 
CHININA CLORIDRATO 


10 FIALE 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 031009018/G - AIC (base 32): OXLB7U 


CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO 


1 FLACONE 1 G"1 FIALA SOLVENT 
AIC (base 10): 031010010/G - AIC (base 32): OXLC6U 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 
5 FIALE 25 MG/2 ML 
AIC (bass 10): 031011012/G - AIC (base 32): OXLD64 
DIGOSSINA 


5 FIALE 0,10 MG/1 ML 
AIC (base 10): 031021013/G - AIC (base 32): OXLPYP 


5 FIALE 0,25 MG/1 ML 
AIC (base 10): 031021025/G - AIC (base 32): OXLPZI1 
ERGOMETRINA MALEATO 
5 FIALE 0,20 MG/1 ML 
AIC {base 10): 031023017/G - AIC (base 32): OXLRX9 
FUROSEMIDE 
5 FIALE 20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 031024019/G - AIC (base 32): OXLSWM 
GENTAMICINA SOLFATO 


FIALA 40 MG/2 ML. 
AIC (base 10): 031025012/G - AIC (base 32): OXLTVN 


FIALA 80 MG/2 ML 
AIC (base 10): 031025024/G - AIC (base 32): OXLTWO 
GLUCOSIO 


5% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031026014/G - AIC (base 32): OXLUUY 


10% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031026026/G - AIC (base 32): OXLUVB 


20% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031026038/G - AIC (base 32): OXLUVQ 


33% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031026040/G - AIC (base 32): OXLUVS 
IDROXOCOBALAMINA 


5 FIALE 100 MCG 
AIC (base 10): 031033018/G - AIC (base 32): OXM1PU 


5 FIALE 1000 MCG 
AIC (base 10): 031033020/G - AIC {base 32): OXM1PW 


FIALA 5000 MCG 
AIC (base 10): 031033032/G - AIC (base 32): OXM1Q8 
MAGNESIO SOLFATO 


5 FIALE 1 G/10 ML 
AIC (base 10): 031034010/G - AIC (base 32): OXM2NU 


5 FIALE 2 G/10 ML 
AIC (base 10): 031034022/G - AIC (base 32): 0OXM2P6 


5 FIALE 2,5 G/10 ML 
AIC (base 10): 031034034/G - AIC {base 32): OXM2PL 
SODIO CLORURO 


FIALA 18 MG/2 ML 
AIC (base 10): 031035013/G - AIC (base 32): OXM3N5 


FIALA 45 MG/5 ML 
AIC (base 10): 031035025/G - AIC (base 32): OXMS3NK 


FIALA 90 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031035037/G - AIC (base 32): OKM3NX 


FIALA 180 MG/20 ML 
AIC (base 10): 031035049/G - AIC (base 32): OXM3P9 
STREPTOMICINA SOLFATO 


FLACONE 1000 MG _ 
AIC (base 10): 031037017/G - AIC (base 32): OXMSLT 
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PIERREL OSPEDALI SPA ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 
Codice fiscale: 02925890154 FLACONE 50 ML 
VIA G. DI VITTORIO, 10 - 20094 CORSICO AIC (base 10): 031367016/G - AIC (base 32): OXX7V8 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FLACONE 100 ML 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030738013/G - AIC (base 32): OXB1LX 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030738025/G - AIC (base 32): 0XB1M9 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030738037/G - AIC (base 32): OXB1MP 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030738049/G - AIC (base 32): OXB1IN1 
FLACONE 1000 ML ° 

AIC (base 10): 030738052/G - AIC (base 32): OXB1N4 
SACCA 1 LITRO 

AIC (base 10): 030738084/G - AIC (base 32): OXB1NJ 
SACCA 3 LITRI 

AIC (base 10): 030738076/G - AIC (base 32): OXB1INW 
SACCA 5 LITRI 

AIC (base 10): 030738088/G - AIC (base 32): OXB1P8 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031369010/G - AIC (base 32): OXX9TL 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031369022/G - AIC (base 32): OXX9TY 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031369034/G - AIC (base 32): OXX9UB 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031369046/G - AIC (base 32): OXX9UQ 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


LATTATO 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031370012/G - AIC (base 32): OXXBSW 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031370024/G - AIC (base 32): OXXBT8 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031370036/G - AIC (base 32): OXXBTN 
FLACONE 1000 ML. 

AIC (base 10): 031370048/G - AIC (base 32): OXXBUO 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030739015/G - AIC (base 32): OXB2L7 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030739027/G - AIC (base 32): OXB2LM 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030739039/G - AIC (base 32): OXB2LZ 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


FLACONE'50 ML 

AIC (base10): 031366014/G - AIC (base 32): OXX6VY 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031366026/G - AIC (base 32): OXX6WB 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031366038/G - AIC (base 32): OXX6WQ 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031366040/G - AIC (base 32): OXX6WS 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031366053/G - AIC (base 32): OXX6X5 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031371014/G - AIC (base 32): 0XXCS6 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031371026/G - AIC (base 32): OXXCSL 


AIC (base 10): 031367028/G - AIC (base 32): OXX7VN 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031367030/G - AIC (base 32): 0XX7VQ 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031367042/G - AIC (base 32): OXX7W2 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031367055/G - AIC (base 32): OXX7WH 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"1" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030741019/G - AIC (base 32): OXB4JV 
"I" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030741021/G - AIC (base 32): OXB4JX 
"1" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030741033/G - AIC (base 32): OXB4K9 
"|" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030741045/G - AIC (base 32): OXB4KP 
"I" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030741058/G - AIC (base 32): OXB4L2 
"Ill" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030741060/G - AIG (base 32): OXB4L4 
"Ill” FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030741072/G - AIC (base 32): OXB4LJ 
"Ill" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030741084/G - AIC (base 32): OXB4LW 
"Ill" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030741096/G - AIC (base 32): 0XB4M8 


"Il" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030741108/G - AIC (base 32): OXB4MN 


ELETTROLITICA SELETTIVA 


FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030742011/G - AIC (base 32): OXB5HV 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030742023/G - AIC (base 32): 0XB5J7 


FRUTTOSIO 


5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030749016/G - AIC (base 32): OXBDBS 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030749028/G - AIC (base 32): 0XBDC4 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030749030/G - AIC (base 32): 0XBDC6 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030749042/G - AIC (base 32): OXBDCL 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030749055/G - AIC (base 32): OXBDCZ 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030749067/G - AIC (base 32): OXBDDC 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030749079/G - AIC (base 32): 0OXBDDR 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030749081/G - AIC (base 32): OXBDDT 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030749093/G - AIC {base 32): 0XBDF5 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030749105/G - AIC (base 32): OXBDFK 
SACCA 0,25 LITRI 

AIC (base 10): 030749117/G - AIC (base 32): OXBDFX 
SACCA 0,5 LITRI 

AIC (base 10): 030749129/G - AIC (base 32): OXBDG9 
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SACCA 1 LITRO 
AIC (base 10): 030749131/G - AIC (base 32): OXBDGC 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10). 031374010/G - AIC (basa 32): OXXGPU 
FLACONE 500 ML 


AIC (base 10): 031374022/G - AIC (base 32): OXXGQ6 


GLICINA 


1,5% SACCA 3 LITRI 

AIC (base 10): 030754016/G - AIC (base 32): OXBK70 
1,5% SACCA 5 LITRI 

AIC (base 10): 030754028/G - AIC (base 32): OXBK7D 


GLUCOSIO 


5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030748014/G - AIC {base 32): OXBCCG 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030748026/G - AIC (base 32): OXBCCU 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030748038/G - AIC (base 32): 0OXBCD6 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030748040/G - AIC (base 32): OXBCD8 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030748053/G - AIC (base 32) OXBCDP 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030748065/G - AIC (base 32): OXBCF1 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030748077/G - AIC (base 32): OXBCFF 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030748089/G - AIC (base 32): OXBCFT 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030748091/G - AIC (base 32): OXBCFV 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC {base 10): 030748103/G - AIC (base 32): OXBCG7 
20% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030748115/G - AIC (base 32): OXBCGM 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030748127/G - AIC {base 32}: OXBCGZ 
20% FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 030748139/G - AIC (base 32): OXBCHC 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030748141/G - AIC (base 32): OXBCHF 
20% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030748154/G - AIC (base 32): OXBCHU 
33% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030748166/G - AIC (base 32): 0XBCJ6 
33% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030748178/G - AIC (base 32): OXBCJL 
33% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030748180/G - AIC (base 32): OXBCJN 
33% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030748192/G - AIC (base 32); OXBCKO 
33% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030748204/G - AIC (base 32): OXBCKD 
50% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030748216/G - AIC (base 32): OXBCKS 
50% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030748228/G - AIC (base 32): OXBCL4 
50% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030748230/G - AIC (base 32): OXBCL6 
50% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030748242/G - AIC (base 32): OXBCLL 
50% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030748255/G - AIC (base 32): OXBCLZ 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030748267/G - AIC (base 32): OXBCMC 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030748279/G - AIC (base 32): OXBCMR 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030748281/G - AIC (base 32): OXBCMT 
SACCA 1 LITRO 

AIC (base 10): 030748293/G - AIC (base 32): OXBCN5 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"II" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031372016/G - AIC (base 32): OXXDRJ 
"II" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031372028/G - AIC (base 32): OXXDRW 
"II" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031372030/G - AIC (base 32): OXXDRY 
"II" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031372042/G - AIC (base 32): OXXDSB 
"II" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031372055/G - AIC (base 32): OXXDSR 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"|" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031373018/G - AIC (base 32): OXXFQU 
"1" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031373020/G - AIC (base 32): OXXFOW 
"{" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031373032/G - A!C (base 32): 0XXFR8 
"I" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031373044/G - AIC (base 32): OXXFRN 
"II" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031373057/G - AIC (base 32): OXXFS1 
"11" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031373069/G - AIC (base 32): OXXFSF 
"II" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031373071/G - AIC (base 32): OXXFSH 
"1]” FLACONE 500 ML 

AIGC (base 10): 031373083/G - AIC (base 32): OXXFSV 
"Il" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031373095/G - AIC (base 32): OXXFT7 
"III" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031373107/G - AIC (base 32): OXXFTM 
"III" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031373119/G - AIC (base 32): OXXFTZ 
"Ill" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031373121/G - AIC (base 32): OXXFU1 
"III" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031373133/G - AIC (base 32): OXXFUF 
"III" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031373145/G - AIC (base 32): OXXFUT 


MANNITOLO 


5% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030750018/G - AIC (base 32): OXBFB2 


5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030750020/G - AIC (base 32): 0XBFB4 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030750032/G - AIC (base 32): OXBFBJ 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030750044/G - AIC (base 32): OXBFBW 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030750057/G - AIC (base 32): OXBFC9 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030750069/G - AIC (base 32): OXBFCP 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030750071/G - AIC (base 32): OXBFCR 
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10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030750083/G - AIC (base 32): OXBFD3 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030750095/G - AIC (base 32): OXBFDH 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030750107/G - AIC (base 32): OXBFDV 
18% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030750119/G - AIC (base 32): OXBFF7 
18% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030750121/G - AIC (base 32): OXBFF9 
18% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030750133/G - AIC (base 32): OXBFFP 
18% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030750145/G - AIC (base 32): OXBFGI1 
18% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030750158/G - AIC (base 32): OXBFGG 


RINGER 


SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030756011/G - AIC (base 32): OXKBMSC 
SACCA 3 LITRI 

AIC (base 10): 030756023/G - AIC (base 32): OXBMS5R 
SACCA 5 LITRI 

AIC (base 10): 030756035/G - AIC (base 32): OXBM63 


RINGER ACETATO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030744015/G - AIC (base 32): 0XB7GH 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030744027/G - AIC (base 32): OXB7GV 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030744039/G - AIC (base 32): 0XB7H7 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030744041/G - AIC (base 32): 0XB7H9 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030744054/G - AIC (base 32): 0XB7HQ 


RINGER LATTATO 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030745018/G - AIC (base 32): OXB8FU 


FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030745020/G - AIC (base 32): OXB8FW 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030745032/G - AIC (base 32): 0XB8G8 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030745044/G - AIC (base 32): OXBBGN 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030745057/G - AIC (base 32): OXBBH1 


SODIO BICARBONATO 


1,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030753014/G - AIC (base 32): 0XBI7Q 
1,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030753026/G - AIC (base 32): 0XBJ82 
1,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030753038/G - AIC (base 32): 0XBJ8G 
1,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030753040/G - AIC (base 32): OXBJ8&y 
1,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030753053/G - AiC (base 32): OXBJ8X 
SACCA 1 LITRO 

AIC (base 10): 030753065/G - AIC (base 32): OXBJ99 


SACCA 2 LITRI 
AIC (base 10}: 030753077/G - AIC (base 32): OXBJ9P 


SACCA 3 LITRI 
AIC (base 10): 030753089/G - AIC (base 32): 0XBJB1 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SODIO CLORURO 


0,9% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030752012/G - AIC (base 32): OXBH8D 
0,9% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030752024/G - AIC (base 32): OXBH8S 
0,9% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030752036/G - AIC (base 32): OXBH94 
0,9% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030752048/G - AIC (base 32): OXBH9J 
0,9% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030752051/G - AIC (base 32): OXBH9M 
0,9% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030752063/G - AIC (base 32): OXBHIZ 
0,9% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030752075/G - AIC (base 32): OXBHBC 
0,9% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030752087/G - AIC (base 32): 0OXBHBR 
0,9% SACCA 1 LITRO 

AIC (base 10): 030752099/G - AIC (base 32): 0XBHC3 
0,9% SACCA 2 LITRI 

AIC (base 10): 030752101/G - AIC (base 32): OXBHCS 
0,9% SACCA 3 LITRI 

AIC (base 10): 030752113/G - AIC (base 32): OXBHCK 
0,9% SACCA 4 LITRI 

AIC (base 10): 030752125/G - AIC (base 32): OXBHCX 


0,9% SACCA 5 LITRI 
AIC (base 10): 030752137/G - AIC (base 32): OXBHD9 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 
CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 

AIC (base 10): 031488012/G - AIC (base 32): OYOYOD 
CONTENITORE RIGIDO LT 3 

AIC (base 10): 031488024/G - AIC (base 32): OYOYOS 
CONTENITORE RIGIDO LT 5 

AIC (base 10): 031488036/G - AIC {base 32): OYOY14 
CONTENITORE RIGIDO LT 6 

AIC (base 10): 031488048/G - AIC (base 32): OYOY1J 
CONTENITORE RIGIDO LT 7 

AIC (base 10): 031488051/G - AIC (base 32): OYOY1M 
CONTENITORE RIGIDO LT 8 

AIC (base 10): 031488063/G - AIC (base 32): OYOY1Z 
CONTENITORE RIGIDO LT 10 

AIC (base 10): 031488075/G - AIC (base 32): CYOY2C 
CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 

AIC (base 10): 031488087/G - AIC (base 32): OYOY2R 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 

AIC (base 10): 031489014/G - AIC (base 32): OYOYZQ 
CONTENITORE RIGIDO LT 3 

AIC (base 10): 031489026/G - AIC (base 32): OYOZ02 
CONTENITORE RIGIDO LT 5 

AIC (base 10): 031489038/G - AIC (base 32): OYOZOG 
CONTENITORE RIGIDO LT 6 

AIC (base 10): 031489040/G - AIC (base 32): OYOZOJ 
CONTENITORE RIGIDO LT 7 

AIC (base 10): 031489053/G - AIC (base 32): OYOZOX 
CONTENITORE RIGIDO LT 8 
_ AIC (base 10): 031489065/G - AIC (base 32): OYOZ19 
CONTENITORE RIGIDO LT 10 

AIC (base 10): 031489077/G - AIC (base 92): OYOZ1P 
CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 

AIC (base 10): 031489089/G - AIC (base 32): OYOZ21 
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SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE 


F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 

AIC (base 10): 031490016/G - AIC (base 32): OYOZZO 
CONTENITORE RIGIDO LT 3 

AIC fbase 10): 031490028/G « AIC {base 32): OYOZZD 
CONTENITORE RIGIDO LT 5 

AIC (base 10): 031490030/G - AIC (base 32): OYOZZG 


CONTENITORE RIGIDO LT 6 
AIC (base 10): 031490042/G - AIC (base 32): OYOZZU 


CONTENITORE RIGIDO LT 7 
AIC (base 10): 031490055/G - AIC (base 32): 0Y1007 


CONTENITORE RIGIDO LT 8 
AIC (base 10): 031490067/G - AIC (base 32): 0Y100M 


CONTENITORE RIGIDO LT 10 
AIC (base 10): 031490079/G - AIC (base 32): OY100Z 


CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 
AIC (base 10): 031480081/G - AIC (base 32): 0Y1011 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 
AIC (base 10): 031496019/G - AIC (base 32): 0Y15UM 


CONTENITORE RIGIDO LT 3 
AIC (base 10): 031496021/G - AIC (base 32): OY15UP 


CONTENITORE RIGIDO LT 5 
AIC (base 10): 031496033/G - AIC (base 32): 0Y15V1 


CONTENITORE RIGIDO LT 6 
AIC (base 10): 031496045/G - AIC (base 32): 0Y15VF 


CONTENITORE RIGIDO LT 7 
AIC (base 10): 031496058/G - AIC (base 32): OY15VU 


CONTENITORE RIGIDO LT 8 
AIC (base 10): 031496060/G - AIC (base 32): OY15VW 


CONTENITORE RIGIDO LT 10 
AIC (base 10): 031496072/G - AIC (base 32): 0Y15W8 


CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 
AIC (base 10): 031496084/G - AIC (base 32): 0Y15WN 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 1 
AIC (base 10): 031513017/G - AIC {base 32): OY1QFT 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 1,5 
AIC (base 10): 031513029/G - AIC (base 32): 0Y1QG5 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 3 
AIC (base 10): 031513031/G - AIC (base 32): OY10G7 
SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 1 
AIC (base 10): 031519010/G - AIC (base 32): OY1W92 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 2 
AIC (base 10): 031519022/G - AIC (base 32): OY1W9G 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 3 
AIC (base 10): 031519034/G - AIC (base 32): OY1W9U 
SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 1 

AIC (base 10): 031514019/G - AIC (base 32): OY1RF3 
CONTENITORE FLESSIBILE LT 1,5 

AIC (base 10): 031514021/G - AIC (base 32): OY1RF5 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 2 
AIC (base 10): 031514033/G - AIC (base 32): OY1RFK 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 2,5 
AIC (base 10): 031514045/G - AIC (base 32): OY1RFX 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 3 
AIC (base 10): 031514058/G - AIC (base 32): OY1RGB 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 5 
AIC (base 10): 031514060/G - AIC (base 32): OY1RGD 
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 4,5 
AIC {base 10): 031520012/G - AIC (base 32): OY1X8D 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 5 
AIC (base 10): 031520021/G - AiC (base 32): OY1X8S 
SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 4,5 
AIC (base 10): 031517016/G - AIC (base 32): OY1UBS 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 5 
AIC (base 10): 031517028/G - AIC (base 32): OY1UC4 


CONTENITORE FLESSIBILE LT 6 
AIC (base 10): 031517030/G - AIC (base 32): OY1UC6 
SORBITOLO E MANNITOLO 


SACCA 3 LITRI 
AIC (base 10): 030755019/G - AIC (base 32): 0OXBL6C 


SACCA 5 LITRI 
AIC (base 10): 030755021/G - AIC (base 32): OXBL6F 


PIETRASANTA PHARMA S.R.L. 

Codice fiscale: 01194030464 

VIA S.FRANCESCO, 67 - 55049 VIAREGGIO 
GLICEROLO 


18 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 0309140168/G - AIC (base 32): OXHFHO 


18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 030914028/G - AIC (base 32): OXHFHD 


RADIUMFARMA S.R.L. 
Codice fiscale: 03809070158 
VIA CARNEVALI, 111 - 20158 MILANO 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 
10 FIALE 
AIC (base 10): 030598015/G - AIC (base 32): OX5SVZ 
AMINOFILLINA 
5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030601013/G - AIC (base 32): OX5VTP 
AMPICILLINA 


FIALA 250 MG 
AIC (base 10): 030603017/G - AIC (base 32): OX5XS9 


FIALA 500 MG 
AIC (base 10): 030603029/G - AIC (base 32): OX5XSP 


FIALA 1000 MG 
AIC (base 10): 030603031/G - AIC (base 32): OX5XSR 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030603043/G - AIC (base 32): OX5XT3 


6 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 0306030586/G - AIC (base 32): OXS5XTJ 
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ATROPINA SOLFATO 


5 FIALE0,5 MG/ML 
AIC (base 10): 030606014/G - AIC (base 32): OX60PY 


5 FIALE1 MG/ML 
AIC {base 10): 030606026/G - AIC (base 32): 0X600B 
BENZILPENICILLINA BENZATINICA 


FIALA 600000 U! 
AIC (base 10): 030608018/G - AIC (base 32): 0X62NL 


FIALA 1200000UI 
AIC (base 10): 030608020/G - AIC (base 32): OX62NN 
CALCIO GLUCONATO 
500 MG/5 ML 5 FIALE 
AIC (base 10): 030611014/G - AIC (base 32): 0X65L6 
1000 MG/10 ML 5 FIALE 
AIC (base 10): 030611026/G - AIC (base 32): OX65LL 
CEFALOTINA SODICA 
FIALA 1 G” FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 030612016/G - AIC (base 32): OX66KJ 
CHININA CLORIDRATO 
10 FIALE 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030620013/G - AIC (base 32): OX6GCF 
CLORAMFENICOLO 
FIALA1G 
AIC (base 10): 030622017/G - AIC (base 32): OX6JB1 
CLOXACILLINA SODICA 


FIALA 250 MG 
AIC (base 10): 030623019/G - AIC (base 32): 0X6K9C 


FIALA 500 MG 
AIC (base 10): 030623021/G - AIC (base 32): OX6K9F 
DIGOSSINA 


5 FIALE0,1 MG/ML 
AIC (base 10): 030637019/G - AIC (base 32): OX6YYV 


5 FIALE0,25 MG/ML 
AIC (base 10): 030637021/G - AIC (base 32): OK6YYX 
POPAMINA CLORIDRATO 


2 FIALE10 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030638011/G - AIC (base 32): OX6ZXV 


FIALA 50 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030638023/G - AIC (base 32): OX6ZY7 
ERGOMETRINA MALEATO 
0,20 MG/ML 5 FIALE 
AIC (base 10): 030639013/G - AIC (base 32): OX70X5 
ERGOMETRINA TARTRATO 
0,25 MG/ML 5 FIALE 
AIC (base 10): 031261011/G - AIC (base 32): OXUOBM 
ERITROMICINA LATTOBIONATO 


FIALA 500 MG 
AIC (base 10): 030641017/G - AIC (base 32): 0X72VT 


FIALA 1000 MG 
AIC (base 10): 030841029/G - AIC (base 32): 0X72W5 
FUROSEMIDE 
5 FIALE20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030642019/G - AIC (base 32): 0X73V3 
GENTAMICINA SOLFATO 


FIALA 40 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030643011/G - AIC (base 32): 0X74U3 
FIALA 80 MG/2 ML 

AIC (base 10): 030643023/G - AIC (base 32): 0X74UH 


LIDOCAINA 


5 FIALE 50 MG/5 ML 
AIC (base 10): 030646018/G - AIC (base 32): 0X77S2 


5 FIALE200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030646020/G - AIC (base 32): 0X77S4 
STREPTOMICINA SOLFATO 
FIALA 1G 
AIC (base 10): 030647010/G - AIC (base 32): 0X78R2 
TETRACICLINA CLORIDRATO 


FIALA 250 MG 
AIC {base 10): 030648012/G - AIC (base 32): 0X79QD 


RAMINI S.R.L. 
Codice fiscale: 00466350428 
VIA SACCO E VANZETTI 10/12 - 60131 ANCONA 


ACIDO SALICILICO 
FLACONE 20 MLSOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% 
AIC (base 10): 031777016/G - AIC (base 32): 0Y9S7S 
ACIDO TRICLOROACETICO 
FIALA 2,5 ML SOLUZIONE 50% 
AIC (base 10): 031778018/G - AIC (base 32): 0Y9T72 
ACQUA BORICA 
3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031779010/G - AIC (base 32): OY9U62 
ALCOOL SAPONATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031780012/G - AIC (base 32): OY9V5D 


FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 031780024/G - AIC (base 32): OY9V5S 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031780036/G - AIC (base 32): OY9V64 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031780048/G - AIC (base 32): OY9V6J 
AMIDO GLICEROLATO 


VASO 1000 G 
AIC (base 10): 031781012/G - AIC (base 32): OY9W52 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031781014/G - AIC (base 32): 0OY9W4Q 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031782016/G - AIC (base 32): OY9X40 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031782028/G - AIC (base 32): OY9X4D 


2% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031782030/G - AIC (base 32): OY9X4G 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031784010/G - AIC (base 32): OY9Z2B 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031784022/G - AIC (base 32): 0OY9Z20Q 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031784034/G - AIC (base 32): OY9Z32 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031784046/G - AIC (base 32): OYI9Z3G 
CRISTAL VIOLETTO 


1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 031785013/G - AIC (base 32): OYB01P 
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FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 031786015/G - AIC (base 32): 0OYB10Z 
FUCSINA FENICA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 031787017/G - AIC (base 32): 0YB209 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 100 ML. 
AIC (base 10): 031787029/G - AIC (base 32): OYB20P 


GLICERINA FENICA 
GOCCE 20 G 
AIC (base 10): 031788019/G - AIC (base 32): 0OYB2ZM 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 031789011/G - AIC (base 32): OYB3YM 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 031789023/G - AIC (base 32): OYBSYZ 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 031789035/G - AIC (base 32): OYB3ZC 
IODIO 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA "1° FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 031791015/G - AIC (base 32): OYBSX7 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA ”1” FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 031791027/G - AIC (base 32): OYBSXM 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA *1” FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031791039/G - AIC (base 32): OYBSXZ 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA ”1” FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031791041/G - AIC (base 32): OYBSY1 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA “1” FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031791054/G - AIC (base 32): OYB5YG 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA "1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 0317910866/G - AIC (base 32): OYBSYU 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA "11" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 031791078/G - AIC (base 32): OYB5Z6 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA "11" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031791080/G - AIC (base 32): OYBSZ8 
ITTIOLO 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031792017/G - AIC (base 32): OYB6WK 


10% UNGUENTO VASO 1000 G 
AIC (base 10): 031792029/G - AIC (base 32): OYBEWX 
MERBROMINA 


2% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031793019/G - AIC (base 32): OYB7VV 


2% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031793021/G - AIC (base 32); OY8B7VX 
MIELE ROSATO 


FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 031794011/G - AIC (base 32): OYBBUV 


FLACONE 500 G 
AIC (base 10): 031794023/G - AIC (base 32): OYB8V7 


FLACONE 1000 G 
AIC (base 10): 031794035/G - AIC (base 32): OYB8VM 
OLIO GOMENOLATO 


GOCCE 1% FLACONE 20 G 
AIC {base 10): 031795014/G - AIC (base 32): OYB9U6 


GOCCE 2% FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 031795026/G - AIC (base 32): OYBQUL 
PASTA DI LASSAR 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031796016/G - AIC (base 32): OYBBTJ 
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VASO 1000 G 
AIC {base 10): 031796028/G - AIC (base 32): OYBBTW 
PROMETAZINA 


2% CREMA 30 G 
AIC {base 10): 031797018/G - AIC (base 32): OYBCSU 
RINOBALSAMICHE 
GOCCE 20 G 
AIC (base 10): 031798010/G - AIC (base 32): OYBDRU 
SALICILICO 


2% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031799012/G - AIC (base 32): OYBFR4 


5% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031799024/G - AIC (base 32): OYBFRY 


10% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031799036/G - AIC (base 32): OYBFRW 
SOLFO ALCALINO 


UNGUENTO 100 G 
AIC (base 10): 031800016/G - AIC (base 32): OYBGQJ 


UNGUENTO 1000 G 
AIC (base 10): 031800028/G - AiC (base 32): OYBGOW 
SOLFO SALICILICO 
UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031801018/G - AIC (base 32): OYBHPU 
TALCO MENTOLATO 
POLVERE 1% 100 G 
AIC (base 10): 031802010/G - AIC (base 32): OYBUINU 
VASELINA BORICA 


UNGUENTO 3% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031803012/G - AIC (base 32): OYBKN4 


UNGUENTO 3% VASO 1000 G 
AIC (base 10): 031803024/G - AIC (base 32): OYBKNJ 
ZINCO OSSIDO 


UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 031804014/G - AIC (base 32): OYBLMG 


UNGUENTO VASO 1000 G 
AIC (base 10): 031804028/G - AIC (base 32): OYBLMU 


S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
Codice fiscale: 00226250165 

VIA G. D'ALZANO, 12 - 24100 BERGAMO 

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030649014/G - AIC (base 32): OX7BPQ 
50 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030649026/G - AIC (base 32): 0X7BQ2 
FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030649038/G - AIC (base 32): 0OX7BQG 
50 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030649040/G - AIC (base 32): 0X7BQJ 
FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030649053/G - AIC (base 32): 0X7BQX 
100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030649065/G - AIC (base 32): 0X7BR9 
FIALA 20 ML 

AIC (baso 10): 030649077/G - AIC (base 32}: OX7BRP 
50 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030649089/G - AIC (base 32): 0X7BSI1 


FIALA 50 ML 
AIC (base 10): 030649091/G - AIC (base 32): 0X7BS3 
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FIALA 100 ML 
AIC (base 10): 030649103/G - AIC (base 32): 0X7BSH 


FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030849115/G - AIC (base 32): 0X7BSV 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030649127/G - AIC (base 32): 0X7BT7 


FIALA 1000 ML 
AIC (base 10): 030€49139/G - AIC (base 32): 0X7BTM 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030649141/G - AIC (base 32): OX7BTP 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030649154/G - AIC (base 32): 0X7BU2 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030649166/G - AIC (base 32): 0OX7BUG 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030649178/G - AIC (base 32): OX7BUU 


SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 030649180/G - AIC (base 32): 0X7BUW 


SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 030649192/G - AIC (base 32): 0X7BV8 


SACCA 4000 ML 
AIC (base 10): 030849204/G - AIC (base 32): OX7BVN 


SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030649216/G - AIC (base 32): OX7BWO0 
ADRENALINA 


50 FIALE 1 ML 0,5 MG 
AIC (base 10): 030650028/G - AIC (base 32): 0X7CPD 


50 FIALE 1 ML 1 MG 
AIC (base 0): 030650042/G - AIC (base 32): OX7CPU 
ALOPERIDOLO 


5 FIALE 1 ML 2MG/1ML 
AIC (base 10): 030651018/G - AIC (base 32}: 0OX7DNB 


50 FIALE 1 ML 2MG/1ML 
AIC (base 10): 030651020/G - AIC (base 32): OX7DND 
AMINOFILLINA 


5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
._ AIC (base 10): 030652010/G - AIC (base 32): OX7FMB 


100 FIALE 10 ML 240 MG 
AIC (base 10): 030652022/G - AIC (base 32): 0X7FMQ 
AMMONIO CLORURO 


5 FIALE10 ML 3 MEQ/ML 
AIC (base 10): 030693016/G - AIC (base 32): OX6PNS 


50 FIALE10 ML 3 MEQ/ML 
AIC (base 10): 030693028/G - AIC (base 32): OX8PP4 


FIALA 100 ML 0,89% 
AIC {base 10): 030693030/G - AIC (base 32): OX8PP6 


FIALA 250 ML 0,89% 
AIC (base 10): 030693042/G - AIC (base 32): OX8PPL 


FIALA 500 ML 0,89% 
AIC (base 10): 030693055/G - AIC (base 32): OX8PPZ 
ANTICOAGULANTE ACD 


FORMULA A FIALA 500 ML 

AIC (base 10): 030701015/G - AIC (base 32): 0X8XGR 
FORMULA A SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030701041/G - AIC (base 32): 0X8XHK 
FORMULA A SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030701054/G - AIC (base 32): OX8XHY 


FORMULA 8 FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 031325018/G - AIC (base 32): OXVYUU 


FORMULA B SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031325020/G - AIC (base 32): OXVYUW 


FORMULA B SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031325032/G - AIC (base 32): OXVYV8 
ANTICOAGULANTE CPD 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031328014/G - AIC (base 32): OXWiSG 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031328026/G - AIC (base 32): OXW1SU 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031328038/G - AIC (base 32): OXWIT6 
ATROPINA SOLFATO 


5 FIALE 1 ML 0,5MG 
AIC (base 10): 030653012/G - AIC (base 32): OX7GLN 


50 FIALE 1 ML 0,5 MG 
AIC (base 10): 030653024/G - AIC (base 32): 0X7GMO 


5 FIALE 1 ML 1 MG 
AIC (base 10): 030653036/G - AIC (base 32): 0X7GMD 


50 FIALE 1 ML 1 MG 
AIC (base 10): 030653048/G - AIC (base 32): 0X7GMS 
BLU DI METILENE 


5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030654014/G - AIC (base 32): 0X7HKY 


50 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030654026/G - AIC (base 32): 0X7HLB 


5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030654038/G - AIC (base 32): 0X7HLQ 


50 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030654040/G - AIC (base 32): 0X7HLS 
CALCIO CLORURO 


5 FIALE 10 ML 500 MG . 
AIC (base 10): 030656019/G - AIC (base 32): 0X7KJM 


50 FIALE 10 ML 500 MG 
AIC (base 10): 030656021/G - AIC (base 32): OX7KJP 


5 FIALE 10 ML 1G 
AIC (base 10): 030656033/G - AIC (base 32): 0X7KK1 


100 FIALE 10 ML 1G 
AIC (base 10): 030656045/G - AIC (base 32): OX7KKF 


0,5 MEQ/ML. 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030656058/G - AIC (base 32): 0X7KKU 


0,5 MEQ/ML 50 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030656060/G - AIC (base 32): 0X7KKW 
CALCIO EDETATO BISODICO 


5 FIALE 10 ML 10% 
AIC (base 10): 030657011/G - AIC (base 32): OX7LHM 


50 FIALE 10 ML 10% 
AIC (base 10): 030657023/G - AIC (base 32): OX7LHZ 
CALCIO GLUCONATO 


5 FIALE 5 ML 10% 
AIC (base 10): 030658013/G - AIC (base 32): OX7MGX 


50 FIALE 5 ML 10% 
AIC (base 10): 030658025/G - AIC (base 32): 0X7MH9 


5 FIALE 10 ML 10% 
AIC (base 10): 030658037/G - AIC (base 32): 0OX7MHP 


100 FIALE 10 ML 10% 
AIC (base 10): 030658049/G - AIC (base 32): OX7MJ1 
CHININA CLORIDRATO 


10 FIALE 2 ML 500 MG 

AIC (base 10): 030659015/G - AIC (base 32): 0X7NG7 
50 FIALE 2 ML. 500 MG 

AIC (base 10): 030659027/G - AIC (base 32): 0X7NGM 
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CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


5 FIALE 2 ML 25 MG 
AIC (base 10): 030660017/G - AIC (base 32): 0X7PFK 


50 FIALE 2 ML 25 MG 
AIC (base 10}: 030660029/G - AIC (base 32): OX7PFX 
DIGITOSSINA 


5 FIALE 1 ML 0,10 MG 
AIC (base 10): 030661019/G - AIC (base 32): 0X7QDV 


50 FIALE 1 ML 0,10 MG 
AIC (base 10): 030861021/G - AIC (base 32): 0X7QDX 


S FIALE 1 ML 0,25 MG 
AIC (base 10): 030661033/G - AIC {base 32): 0X7QF9 


50 FIALE 1 ML 0,25 MG 
AIC (base 10): 030861045/G - AIC (base 32): 0X7QFP 
DIGOSSINA 


5 FIALE 1 ML 0,10 MG 
AIC (base 10): 030862011/G - AIC (base 32): 0OX7RCV 


50 FIALE 1 ML 0,10 MG 
AIC (base 10): 030662023/G - AIC (base 32): 0X7RD7 


5 FIALE 1 ML 0,25 MG 
AIC (base 10): 030862035/G - AIC (base 32): 0X7RDM 


50 FIALE 1 ML 0,25 MG 
AIC (base 10): 030662047/G - AIC (base 32): 0X7RDZ 
DOPAMINA CLORIDRATO 


5 FIALE 2 ML 10 MG 
AIC (base 10): 030663013/G - AIC (base 32): 0X7SC5 


50 FIALE 2 ML 10 MG 
AIC (base 10): 030663025/G - AIC (base 32): 0X7SCK 


5 FIALE 10 ML 50 MG 
AIC (base 10): 030663037/G - AIC (base 32): 0X7SCX 


50 FIALE 10 ML 50 MG 
AIC {base 10): 030663049/G - AIC (base 32): 0X7SD9 
EFEDRINA CLORIDRATO 


5 FIALE 1 ML 10 MG 
AIC (base 10): 030865018/G - AIC (base 32): 0X7USU 


50 FIALE 1 ML 10 MG 
AIC (base 10): 030665020/G - AIC (base 32): 0OX7U9W 


6 FIALE 1 ML 25 MG 
AIC (base 10): 030665032/G - AIC (base 32): 0X7UBB8 


50 FIALE 1 ML 25 MG 
AiC (base 10): 030665044/G - AiC {base 32): OX7UBN 
ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 
"I" FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030702017/G - AIC (base 32): 0X8YGI1 
"{{" FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030702029/G - AIC (base 32): OX8YGF 
FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030703019/G - AIC (base 32): OX8ZFC 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 
GLUCONATO 
FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030704011/G - AIC (base 32): 0X90DC 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 
LATTATO 
FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 031338015/G - AIC (base 32): IXWCJZ 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 
E SODIO GLUCONATO 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031340019/G - AIC (base 32): 0XWFHM 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 031342013/G - AIC (base 32): OXWHFX 


PH 7,4 FIALA 500 ML 
AIC {base 10): 031342025/G - AIC (base 32): OXWHG9 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030708010/G - AIC (base 32): 0X949B 


FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030708022/G - AIC (base 32): 0X949Q 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030710014/G - AIC (base 32): 0X967Y 


FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030710026/G - AIC (base 32): 0X9688 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


FIALA 10% 500 ML 
AIC (base 10): 031348016/G - AIC (base 32): OXWP9J 


FIALA 10% 1000 ML 
AIC (base 10): 031348028/G - AIC (base 32): OXWP9W 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


FIALA 100 ML 
AIC (base 10): 030711016/G - AIC (base 32): 0X9778 


FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030711028/G - AIC (base 32): 0X977N 
ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"I° FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030712018/G - AIC (base 32): 0X986L 


"1" FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030712020/G - AIC (base 32): 0X986N 


"Il" FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030712032/G - AIC (base 32): 0X9870 


"II" FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030712044/G - AIC (base 32): 0X987D 


"Ill" FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030712057/G - AIC (base 32): 0X987T 
1"il" FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030712089/G - AIC (base 32): 0X9885 
ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 
"Ill" FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 031351012/G - AIC (base 32): OXWS74 
ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO È CALCIO GLUCO- 
NATO 
"fl" FLACONE 500 ML. 
AIC (base 10): 031354018/G - AIC (base 32): OXWV52 
ELETTROLITICA SELETTIVA 
FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030713010/G - AIC (base 32): 0X995L 
EMETINA CLORIDRATO 


5 FIALE 1 ML 20 MG 
AIC (base 10): 030666010/G - AIC (base 32): 0OX7V8U 


50 FIALE 1 ML 20 MG 
AIC (base 10): 030666022/G - AIC (base 32): 0X7V96 
ERGOMETRINA MALEATO 


5 FIALE 1 ML 0,20 MG 
AIC (base 10): 030667012/G - AIC (base 32): 0X7W84 


50 FIALE 1 ML 0,20 MG 
AIC (base 10): 030667024/G - AIC (base 32): 0X7W8J 
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FENOBARBITALE SODICO 


5 FIALE 1 ML 30 MG 
AIC {base 10): 030669016/G - AIiC (base 32): OX7Y6S 


5 FIALE 2 ML 100 MG 
AIC (base 10): 030669028/G - AIC (base 32): 0X7Y74 
FENOLSULFONFTALEINA 


5 FIALE 1 ML 6 MG 
AIC (base 10): 030670018/G - AIC (base 32): 0X7Z62 


50 FIALE 1 ML 6 MG 
AIC (base 10): 030670020/G - AIC (base 32): 0X7Z64 
FRUTTOSIO 


5% FIALA 100 ML 
AIC (base 10): 030714012/G - AIC (base 32): OX9B4W 


5% FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030714024/G - AIC (base 32): 0X9B58 


5% FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030714036/G - AIC (base 32): OX9BS5N 


10% FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030714048/G - AIC (base 32): 0X9B60 


10% FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030714051/G - AIC (base 32): OX9B63 


20% FIALA 250 ML 
AIC (base 10): 030714063/G - AIC (base 32): 0OX9B6H 


20% FIALA 500 ML 
AIC (base 10): 030714075/G - AIC (base 32): OX9B6V 


5% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030714087/G - AIC (base 32): 0X9B77 


5% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030714099/G - AIC (base 32): 0X9B7M 
FUROSEMIDE 


5 FIALE 2 ML 20 MG 
AIC (base 10): 030671010/G - AIC (base 32): 0X8052 


50 FIALE 2 ML 20 MG 
AIC (base 10): 030671022/G - AIC (base 32): 0X805G 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


10% E 0,9% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030715015/G - AIC (base 32): 0X9C47 


10% E 0,9% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030715027/G - AIC (base 32): 0X9C4M 
GLICINA 


1,5% SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 030731018/G - AIC (base 32): OX9USB 


1,5% SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030731020/G - AIC (base 32): OX9USD 
GLICINA CON MANNITOLO 


SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 030732010/G - AIC (base 32): 0X9VRB 


SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 030732022/G - AIC (base 32): OX9VRQ 

GLUCOSIO 

5% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030672012/G - AIC (base 32): 0X814D 
100 FIALE 10 ML 5% 

AIC (base 10): 030672024/G - AIC (base 32): 0X814S 
5% FIALA 20 ML 

AIC (base 10)? 030672036/G - AIC (base 32): 0X8154 
50 FIALE 20 ML 5% 

AIC (base 10): 030672048/G - AIC (base 32): 0X815J 


10 % FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030672051/G - AIC (base 32): 0X815M 


100 FIALE 10 ML 10% 
AIC (base 10): 030672063/G - AIC (base 32): 0X815Z 


10% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030672075/G - AIC (base 32): 0X816C 


50 FIALE 20 ML 10% 
AIC (base 10): 030672087/G - AIC (base 32): 0X816R 


20% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030672099/G - AIC (base 32): 0X8173 
50 FIALE 10 ML 20% 

AIC (base 10): 030672101/G - AIC (base 32): 0X8175 
33% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030672113/G - AIC (base 32): 0X817K 
50 FIALE 10 ML 33% 

AIC (base 10): 030672125/G - AIC (base 32): 0X817X 
5% FIALA 50 ML 

AIC (base 10): 030672137/G - AIC (base 32): 0X8189 
5% FIALA 100 ML 

AIC (base 10): 030672149/G - AIC (base 32): 0X818P 
5% FIALA 250 ML 

AIC (base 10): 030672152/G - AIC (base 32): 0X818S 
5% FIALA 500 ML 

AIC (base 10): 030672164/G - AIC (base 32): 0X8194 
5% FIALA 1000 ML 

AIC (base 10): 030672176/G - AIC (base 32): 0X819J 
10% FIALA 50 ML 

AIC {base 10): 030672188/G - AIC (base 32): 0X819W 
10% FIALA 100 ML 

AIC (base 10): 030672190/G - AIC (base 32): 0X819Y 
10% FIALA 250 ML 

AIC (base 10): 030672202/G - AIC (base 32): 0X81BB 
10% FIALA 500 ML 

AIC (base 10): 030672214/G - AIC (base 32): 0X81BQ 
20% FIALA 100 ML 

AIC (base 10): 030672226/G - AIC (base 32): 0X81C2 
20% FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 030672238/G - AIC (base 32): 0X81CG 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030672240/G - AIC (base 32): 0X81CJ 
33% FLACONE 100 ML. 

AIC (base 10): 030672253/G - AIC (base 32): 0X81CX 
33% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030672265/G - AIC (base 32): 0X81D9 
339% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030672277/G - AIC (base 32): 0X81DP 
33% 500 ML IN FLACONE DA 1000 ML 

AIC (base 10): 030672289/G - AIC (base 32): 0X81F1 
50% FIALA 100 ML 

AIC (base 10): 030672291/G - AIC (base 32): 0X81F3 
50% FIALA 250 ML 

AIC (base 10): 030672303/G - AIC (base 32): OX81FH 
50% FIALA 500 ML 

AIC (base 10): 030672315/G - AIC (base 32): 0X81FV 
50% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030672327/G - AIC (base 32): 0X81G7 
70% FIALA 250 ML 

AIC (base 10): 030672339/G - AIC (base 32): 0X81GM 
70% 250 ML IN FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030672341/G - AIC (base 32): 0X81GP 
70% FIALA 500 ML 

AIC {base 10): 030672354/G - AIC (base 32): 0X81H2 
70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030672366/G - AIC (base 32): 0X81HG 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030672455/G - AIC (base 32): 0X81L7 
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5% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030672467/G - AIC (base 32): 0XB1LM 


5% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030872479/G - AIC (base 32): OX81LZ 


5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030672481/G - AIC (base 32): 0X81M1 
5% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 030672493/G - AIC (base 32): 0X81MF 


10% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030672505/G - AIC (base 32): 0X81MT 


20% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030872517/G - AIC (baso 32): OX81N5 


33% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030672529/G - AIC (base 32): OX81NK 


50% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030672531/G - AIC {base 32): 0X81NM 


50% SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 030672543/G - AIC (base 32): OX81NZ 


50% SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030672556/G - AIC (base 32): OX81PD 
GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"1"500 ML 
AIC (base 10):,091273018/G - AIC (base 32): OXUD1S 


"II" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031273028/G - AIC (base 32): 0XUD24 
GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"i" FLACONE500 ML 
AIC (base 10): 031274018/G - AIC (base 32): OXUF12 


"11" 250 ML 
AIC (base 10): 031274020/G - AIC (bass 32): OXUF14 


"I{" 500 ML 
AIC (base 10): 031274032/G - AIC (base 32): OXUF1J 


"IH" 250 ML 
AIC {base 10): 031274044/G - AIC {base 32): OXUF1W 


"II{” 500 ML 
AIC (base 10): 031274057/G - AIC (base 32): OXUF29 


"11" 1000 ML 
AIC (base 10): 031274069/G - AIC (base 32): OXUF2P 
ISOPRENALINA CLORIDRATO 


0,2MG/1ML 5 FIALE 
AIC (base 10): 030674016/G - AIC (base 32): 0X8330 


0,2MG/1ML 50 FIALE 
AIC (base 10): 030674028/G - AIC (base 32): 0X833D 
LIDOCAINA GLORIDRATO 


1% 5 FIALE 50 ML 

AIC (base 10): 031973011/G - AIC (base 32): OYHRNM 
1% 50 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031973023/G - AIC (base 32): OYHRNZ 
2% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031973035/G - AIC (base 32): OYHRPC 
2% 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031973047/G - AIC (base 32}: OYHRPR 


LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 


50MG"0,05MG 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031974013/G - AIC (base 32): OYHSMX 
50MG”0,05MG 50 FIALE 5 ML 

AIC (basa 10): 031974025/G - AIC (base 32): OYHSN9 
200MG”0,2MG 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031974037/G - AIC (base 32): OYHSNP 
200MG”0,2MG 50 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031974049/G - AIC (base 32): OYHSP1 


MAGNESIO CLORURO 


0,5 MEQ/ML 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030695011/G - AIC (base 32): 0X8RM3 


0,5 MEO/ML 50 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030695023/G - AIC (base 32): 0OX8RMH 
MAGNESIO SOLFATO 


5 FIALE 10ML1G 
AIC (base 10): 030676011/G - AIC (base 32): 0X851C 


100 FIALE 10 ML 1 G 
AIC (base 10): 030676023/G - AIC (base 32): 0X851R 


5 FIALE 10 ML 2G 
AIC (base 10): 030676035/G - AIC (base 32): 0X8523 


100 FIALE 10 ML 2G 
AIC (base 10): 030676047/G - AIC (base 32): 0X852H 


6 FIALE 10 ML 2,5G 
AIC (base 10): 030676050/G - AIC (base 32): 0X852L 


100 FIALE 10 ML 2,5G 
AIC {base 10): 030676062/G - AIC (base 32): 0X852Y 
MANNITOLO 


5% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030717019/G - AIC (base 32): OX9F2V 


5% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030717021/G - AIC (base 32): 0X9F2X 


10% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030717033/G - AIC (base 32): 0X9F39 


10% FLACONE 500 ML 
AIC {base 10): 030717045/G - AIC (base 32): OX9F3P 


18% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030717058/G - AIC (base 32): 0X9F42 


18% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030717060/G - AIC {base 32): 0X9F44 


18% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030717072/G - AIC (base 32): 0X9F4J 


5% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030717084/G - AIC (base 32): OX9F4W 


5% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030717096/G - AIC (base 32): 0X9F58 
MANNITOLO E SODIO CLORURO 
FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030718011/G - AIC (base 32): OX9GI1V 
MORFINA CLORIDRATO 


5 FIALE 1ML 0,01 G 
AIC (base 10): 030677013/G - AIC (base 32): 0X860P 


5 FIALE 1ML 0,02G 
AIC (base 10): 030677025/G - AIC (base 32): 0X8611 
MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO 
10 MG” 0,5 MG S FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031302019/G - AIC (base 32): 0XV8D3 
NALOXONE 


5 FIALE 2 ML 0,04 MG ‘ 
AIC (base 10): 030678015/G - AIC (base 32): 0X86Z 


50 FIALE 2 ML 0,04 MG 
AIC (base 10): 030678027/G - AIC (base 32): 0X870C 


5 FIALE 1 ML 0,4 MG 
AIC (base 10): 030678039/G - AIC (base 32): 0X870R 


50 FIALE 1 ML 0,4 MG 
sAIC (base 10): 030678041/G - AIC (base 32): 0X870T 
NORADRENALINA TARTRATO 


5 FIALE 1ML 2 MG 
AIC (base 10): 030679017/G - AIC (base 32):‘0X87Z9 
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50 FIALE 1 ML 2 MG 

AIC (base 10): 030879029/G - AIC (base 32): OX877P 

PAPAVERINA CLORIDRATO 

5 FIALE 2 ML 0,03 G 

AIC (base 10): 030680019/G - AIC (base 32): 0X88YM 
50 FIALE 2 ML 0,03 G 

AIC (base 10): 030680021/G - AIC (base 32): OX88YP 
5 FIALE 3 ML 0,05 G 

AIC {base 10): 030680033/G - AIC (base 32): OX88Z1 
50 FIALE 3 ML 0,05G 

AIC (base 10): 030680045/G - AIC (base 32): OX88ZF 


POTASSIO ACETATO 
3 MEQ/ML 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030696013/G - AIC (base 32): OX8SLF 
3 MEQ/ML. 50 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030696025/G - AIC (base 32): OXBSLT 
POTASSIO CLORURO 


3 MEO/ML (22,5%) 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030897015/G - AIC (base 32): OX8TKR 


3 MEQ/ML (22,5%) 100 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030697027/G - AIC (base 32): OX8TL3 
PROGCAINAMIDE CLORIDRATO 


5 FIALE 5 ML 500 MG 
AIC (base 10): 030682013/G - AIC (base 32): OX8BWX 
50 FIALE 5 ML 500 MG 
AIC (base 10): 030682025/G - AIC (base 32): OX8BX9 
RINGER 
FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030719013/G - AIC (base 32): 0X9H15 


FLACONE 500 ML 
AIC {base 10): 030719025/G - AIC (base 32): 0X9H1K 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030719037/G - AIC (base 32): OX9H1X 


SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 030719049/G - AIC (base 32): 0X9H29 
RINGER ACETATO 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030721017/G - AIC (base 32): OX9JZT 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030721029/G - AIC (base 32): 0X9KO05 


FLACONE 1000 ML 
AIC {base 10): 030721031/G - AIC (base 32): 0X9K07 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030721043/G - AIC (base 32): OX9KOM 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030721056/G - AIC (base 32): OX9K10 


SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 030721068/G - AIC (base 32): 0X9K1D 
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 
FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030722019/G - AIC (base 32): OX9KZ3 
RINGER CON GLUCOSIO 
FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030720015/G - AIC (base 32): OX9JOH 
RINGER LATTATO 
FLACONE 100 ML 
AIC (pase 10): 030723011/G - AIC (base 32): OX9LY3 
FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030723023/G - AIC (base 32): OX9LYH 
FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030723035/G - AIC (base 32): OXOLYV 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030723050/G - AIC (base 32): 0X9LZB 


SACCA 1000 ML 
AIG (base 10): 030723062/G - AIC (base 32): OX9LZQ 


SACCA 3000 ML. 
AIC (base 10): 030723074/G - AIC (base 32): 0X9M02 


SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030723086/G - AIC (base 32): 0OX9M0G 
RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 
FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031357015/G - AIC (base 32): OXWY2R 
SCOPOLAMINA BROMIDRATO 
5 FIALE 1 ML 0,25 MG 
AIC (base 10): 030883015/G - AIC (base 32): 0OX8CW7 
50 FIALE 1 ML 0,25 MG 
AIC (base 10): 030683027/G - AIC (base 32): 0OX8CWM 
SODIO ACETATO 
3 MEQ/ML 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030698017/G - AIiC (base 32): 0OX8UKI1 


3 MEQ/ML 50 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030698029/G - AIC (base 32): OXBUKF 


SODIO BICARBONATO 
1,4% (1/6M) FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030724013/G - AIC (base 32): OXOMXF 
1,4% (1/6M) FLACONE250 ML 
AIC (base 10): 030724025/G - AIC (base 32): OXIMXT 


1,4% (1/68M) FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030724037/G - AIC (base 32): OX9MY5 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030724049/G - AIC (base 32): OX9MYK 


5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030724052/G - AIC (base 32): OXO9MYN 
7,5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030724064/G - AIC (base 32): OX9MZO 
7,5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030724076/G - AIC (base 32): OX9MZD 
7,5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030724088/G - AIC (base 32): 0X9MZS 
8,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030724090/G - AIC (base 32): OX9MZU 
8,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030724102/G - AIC (base 32): OX9NO6 
8,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030724114/G - AIC (base 32): OXONOL 


SODIO CITRATO 

5 FIALE 1 ML 3,8% 

AIC (base 10): 030687014/G - AIC (base 32): OX8HT6 
50 FIALE 1 ML 3,8% 

AIC {base 10): 030687028/G - AIC (base 32): OX8HTL 
5 FIALE 2 ML 3,8% 

AIC {base 10): 030687038/G - AIC (base 32): OX8HTY 
50 FIALE 2 ML 3,8% 

AIC (base 10): 030887040/G - AIC (base 32): OX8HUO 
5 FIALE 5 ML 3,8% 

AIC {base 10): 030687053/G - AIC (base 32): OX8HUF 
50 FIALE 5 ML 3,8% 

AIC (base 10): 030687065/G - AIC (base 32): OX8HUT 
5 FIALE 10 ML 3,8% 

AIC (base 10): 030687077/G - AIC (base 32): 0X8HV5 


50 FIALE 10 ML 3,8% 
AIC (base 10): 030687089/G - AIC (base 32): 0X8HVK 
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6,18 MEQ/ML FIALA 30 ML 
AIC (base 10): 030687091/G - AIC (base 32): OX8HVM 


6,16 MEQ/ML 75 FIALE30 ML 
AIC (base 10): 030687103/G - AIC (base 32): OX8HVZ 


pa —- animo n 


SODIO CITRATO E ACIDO CITRICO 
1000 MG”600 MG 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030691012/G - AIC (base 32): 0OX8MQ4 
1000 MG"600 MG 50 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030691024/G - AIC (base 32): 0OX8MQJ 
SODIO CLORURO 


FIALA 2 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA 
AIC (base 10): 030684017/G - AIC (base 32): OX8DVK 


50 FIALE 2 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA 
AIC (base 10): 030684029/G - AIC (base 32): OX8DVX 


FIALA 5 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA 
AIC (base 10): 030684031/G - AIC (base 32): OX8DVZ 


50 FIALE 5 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA 
AIC (base 10): 030684043/G - AIC (base 32): OX8DWC 


FIALA 10 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA 
AIC (base 10): 030684056/G - AIC (base 32): OX8DWS 


100 FIALE 10 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA 
AIC (base 10): 030684068/G - AIC (base 32): OX8DX4 


FIALA 20 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA 
AIC (base 10): 030684070/G - AIC (base 32): OX8DX6 


50 FIALE 20 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA 
AIC (base 10): 030684082/G - AIC (base 32): OX8DXL 


0,9% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030684094/G - AIC (base 32): OX8DXY 


0,9% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030684108/G - AIC (base 32): OX8DYB 


0,9% FLACONE 250 ML , 
AIC (base 10): 030684118/G - AIC (base 32): OX8DYOQ 


0,9% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030684120/G - AIC (base 32): OX8DYS 


0,9% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030684132/G - AIC (base 32): OX8DZ4 


3% FLACONE 500 ML SOLUZIONE FISIOLOGICA 
AIC (base 10): 030684144/G - AIC (base 32): OX8DZJ 


5% FLACONE 500 ML SOLUZIONE FISIOLOGICA 
AIC (base 10): 030684157/G - AIC (base 32): OX8DZX 


3MEQ/ML 17,5% 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030700013/G - AIC {base 32): OX8WHF 


3MEOQ/ML 17,5% 100 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030700025/G - AIC (base 32): OX8WHT 
SODIO LATTATO 


3 MEQ/ML 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030699019/G - AIC (base 32): OX8VJC 


3 MEQ/ML 50 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030699021/G/- AIC (base 32): OX8VJF 


1,87% (1/6M) FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 0306998033/G - AIC (base 32): OX8VUT 


11,2% (1 M) FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030699045/G - AIC (base 32): 0X8VKS 
SODIO TIOSOLFATO 


5 FIALE 10ML 10% 

AIC (base 10): 030685010/G - AIC (base 32): 0X8FUL 
50 FIALE 10 ML. 10% 

AIC (base 10): 030685022/G - AIC (base 32): OX8FUY 
25% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030885034/G - AIC (base 32): 0X8FVB 


SOLUZIONE BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


27 MEQ SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030733012/G - AIC (base 32): OX9WQN 
27 MEQ SACCA 5000 ML 

AIC {base 10): 030733024/G - AIC (base 32): OX9WRO 
40 MEQ SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030733036/G - AIC (base 32): OX9WRD 
40 MEQ SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 030733048/G - AIC (base 32): OX9WRS 
60 MEQ SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030733051/G - AIC (base 32): OX9WRV 
60 MEQ SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 0307330863/G - AIC (base 32): OX9WS7 
100 MEQ SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030733075/G - AIC (base 32): OX9WSM 
100 MEQ SACCA 5000 ML. 

AIC (base 10): 030733087/G - AIC (base 32): OX9WSZ 
145 MEQ SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030733099/G - AIC (base 32): OX9WTC 
145 MEQ SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 030733101/G - AIC (base 32): OX9WTF 


SOLUZIONE CARDIOPLEGICA 


SOLUZIONE A FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030728012/G - AIC (base 32): OX9RUD 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030737011/G - AIC (base 32): OXBOMM 


SOLUZIONE DI EUROCOLLINS 


SOLUZIONE A 400 ML 
AIC (base 10): 030729014/G - AIC (base 32): OX9STQ 


SOLUZIONE B 100 ML 
AIC {base 10): 030729026/G - AIC (base 32): 0X9SU2 


SOLUZIONE ELETTROLITICA 


CONCENTRATA N°1 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692014/G - AIC (base 32): OXBNPG 
CONCENTRATA N°1 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692026/G - AIC (base 32): OX8NPU 
CONCENTRATA N°2 5 FIALE20 ML 

AIC (base 10): 030892038/G - AIC (base 32): OX8NQ6 
CONCENTRATA N°2 50 FIALE20 ML 

AIC (base 10): 030692040/G - AIC (base 32): OXBNQ8 
CONCENTRATA N°3 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692053/G - AIC (base 32): OXBNQP 
CONCENTRATA N°3 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030892085/G - AIC (base 32): OX8NR1 
CONCENTRATA N°4 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692077/G - AIC (base 32): OX8NRF 
CONCENTRATA N°4 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692089/G - AIC (base 32): OXSNAT 
CONCENTRATA N°5 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692091/G - AIC (base 32): OXBNRV 
CONCENTRATA N°5 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692103/G - AIC (base 32): OXBNS7 
CONCENTRATA N°6 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692115/G - AIC (base 32): OXBNSM 
CONCENTRATA N°6 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030892127/G - AIC (base 32): OXBNSZ 
CONCENTRATA N°7 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692139/G - AIC (base 32): OX8NTC 
CONCENTRATA N°7 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692141/G - AIC (base 32): OXBNTF 


CONCENTRATA N°8 5 FIALE10 ML 
AIC (base 10): 030892154/G - AIC (base 32): OX8NTU 
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CONCENTRATA N°8 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692166/G - AIC (base 32): OX8NUG 
CONCENTRATA N°9 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692178/G - AIC (base 32): OX8NUL 
CONCENTRATA N°9 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692180/G - AIC {base 32): OXBNUN 
CONCENTRATA N°10 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692192/G - AIC (base 32): OXBNVO 
CONCENTRATA N°10 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692204/G - AIC (base 32): OX8NVD 
CONCENTRATA N°11 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692216/G - AIC (base 32): OXBNVS 
CONCENTRATA N°11 100 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030692228/G - AIC (base 32): OXBNW4 
CONCENTRATA N°12 5 FIALE20 ML 

AIC (base 10): 030692230/G - AIC (base 32): OXBNW6G 
CONCENTRATA N°12 50 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 030892242/G - AIC (base 32): OXBNWL 

SOLUZIONE FISIOLOGICA 

LAVAGGI VESCICALI SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030734014/G - AIC (base 32): OX9XPY 
SACCA 100 ML. 

AIC (base 10): 030734026/G - AIC (base 32): 0OX9XQB 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030734038/G - AIC (base 32): 0OX9XQQ 
1 VIA/2 VIE SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030734040/G - AIC (base 32): 0X9XQS 
1 VIA/2 VIE SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030734053/G - AIC (base 32): OX9XR5 
1 VIA/2 VIE SACCA 2000 ML 

AIC {base 10): 030734085/G - AIC (base 32): OX9XRK 
1 VIA/2 VIE SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030734077/G - AIC (base 32): OX9XRX 
1 VIA/2 VIE SACCA 4000 Mi. 

AIC (base 10): 030734089/G - AIC (base 32): OX9XS9 
1 VIA/2 VIE SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 030734091/G - AIC (base 32): OX9XSC 

SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 

SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 030730016/G - AIC (base 32): OX9TTO 


SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030730028/G - AIC (base 32): OX9TTD 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 

CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 

AIC (base 10): 031441013/G - AIC (base 32): OXZJ43P 
CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 

AIC (bass 10): 031441025/G - AIC (base 32): 0XZ441 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031441037/G - AIC (base 32): OXZJ4F 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 

AIC (base 10): 031441049/G - AIC (base 32): OXZJAT 
CONTENITORE RIGIDO 8000 ML 

AIC (base 10): 031441052/G - AIC (base 32); OXZJ4W 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031441084/G - AIC (base 32): OXZJ58 
CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031441076/G - AIC (base 32): OXZJ5N 
CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031441088/G - AIC (base 32): OXZ460 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031441090/G - AIC (base 32): 0XZ462 
CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML 

AIC (base 10): 031441102/G - AIC (base 32): OXZJ6G 


CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 

AIC (base 10): 031458019/G - AIC (base 32): OYOOR3 
CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 

AIC (base 10): 031458021/G - AIC (base 32): OYOOR5 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031458033/G - AIC (base 32): OYOORK 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 

AIC (base 10): 031458045/G - AIC {base 32): OYOORX 
CONTENITORE RIGIDO 8000 ML 

AIC (base 10): 031458058/G - AIC (base 32): OYOOSB 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031458080/G - AIC (base 32): OYOOSD 
CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031458072/G - AIC {base 32): OYOOSS 
CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031458084/G - AIC (base 32): OYOOT4 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031458096/G - AIC (base 32): OYOOTJ 
CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML 

AIC (base 10): 031458108/G - AIC (base 32): OYOOTW 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 
CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 

AIC {base 10): 031436013/G - AIC (base 32): OXZC7F 
CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 

AIC (base 10): 031436025/G - AIC (base 32): OXZC7T 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031436037/G - AIC (base 32): OXZC85 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 

AIC (base 10): 031436049/G - AIC (base 32): OXZC8K 
CONTENITORE RIGIDO 8000 ML 

AIC (base 10): 031436052/G - AIC {base 32): OXZC8N 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031436064/G - AIC (base 32): 0XZC90 
CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031436076/G - AIC (base 32): OXZC9D 
CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031436088/G - AIC (base 32): 0XZC9S 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031436090/G - AIC (base 32): OXZC9U 
CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML. 

AIC (base 10): 031436102/G - AIC (base 32): OXZCB6 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE 


F.U.N.) 
CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 

AIC (base 10): 031443017/G - AIC (base 32): OXZL29 
CONTENITORE RIGIDO 4000 ML. 

AIC (base 10): 031443029/G - AIC (base 32): OXZL2P 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031443031/G - AIC (base 32): OXZL2R 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 

AIC (base 10): 031443043/G - AIC (base 32): OXZL33 
CONTENITORE RIGIDO 8000 ML 

AIC (base 10): 031443056/G - AIC (base 32): OXZL3J 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031443088/G - AIC (base 32): OXZL3W 
CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031443070/G - AIC (base 32): OXZL3Y 
CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031443082/G - AIC (base 32): OXZL4B 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031443094/G - AIC (base 32): OXZL4Q 
CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML 

AIC (base 10): 031443106/G - AIC (base 32); OXZL52 
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SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 
+ CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 

AIC (base 10): 031460013/G - AIC (base 32): 0Y02PF 
CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 

AIC (base 10): 031460025/G - AIC (base 32): OYO2PT 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 

AIC (base 10): 031460037/G - AIC (base 32): 0Y0205 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 

AIC (base 10): 031460049/G - AIC {base 32): 0Y02QK 
CONTENITORE RIGIDO 8000 ML 

AIC (base 10): 031460052/G - AIC (base 32): 0Y02QN 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 

AIC (base 10): 031460084/G - AIC (base 32): OYO2R0 
CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML 

AIC (base 10): 031460076/G - AIC (base 32): 0Y02RD 
CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 

AIC (base 10): 031460088/G - AIC (base 32): 0Y02RS 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 

AIC (base 10): 031460090/G - AIC (base 32): 0YO2RU 
CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML 

AIC (base 10): 031460102/G - AIC (base 32): 0Y02S6 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 
AIC (base 10): 031461015/G - AIC (base 32): OYO3NR 


CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 
AIC (base 10): 031461027/G - AIC (base 32): 0Y03P3 


CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 
AIC (base 10): 031461039/G - AIC (base 32): OYO3PH 


CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 
AIC {base 10): 031461041/G - AIC (base 32): OYO3PK 


CONTENITORE RIGIDO 8000 ML 
AIC (base 10): 031461054/G - AIC (base 32): OYOSPY 


CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 7 
AIC (base 10): 031461086/G - AIC (base 32): OYO3QB 


CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031461078/G - AIC (base 32): 0Y03QQ 


CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (bass 10): 031461080/G - AIC (base 32): 0Y030S 


CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031461092/G - AIC (base 32): OY03R4 


CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML 
AIC (base 10): 031461104/G - AIC (base 32): OYOSRJ 
SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031464011/G - AIC (base 32): OYOGLC 


CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031464023/G - AIC (base 32): OYOGLR 


CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 
AIC (base 10): 031464035/G - AIC {base 32): OY06M3 


CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031464047/G - AIC (base 32): OYO6MH 


CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031464050/G - AIC (base 32): OYOGML 


CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031464062/G - AIC (base 32): OYOGMY 
SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 
CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031462017/G - AIC (base 32): OYO4NI 


CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031462029/G - AIC (base 32): OYO4NF 


CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 
AIC (base 10): 031462031/G - AIC (base 32): OYO4ANH 


CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031462043/G - AIC (base 32): OYO4NV 


CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031462056/G - AiC (base 32). 0Y04P8 


CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031462068/G - AIC (base 32): OYO4PN 
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031465014/G - AIC (base 32): 0Y0O7KQ 


CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031465026/G - AIC (base 32): 0Y07L2 


CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 
AIC {base 10): 031465038/G - AIC (base 32): OYO7LG 


CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031485040/G - AIC (base 32): OYO7Ly 


CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031465053/G - AIC (base 32): OYO7LX 


CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031465065/G - AIC (base 32): OYO7M9 
SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 


CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 031463019/G - AIC (base 32): OYO5MC 


CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 
AIC (base 10): 031463021/G - AIC (base 32): OYO5MF 


CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 
AIC (base 10): 031463033/G - AIC (base 32): OYO5MT 


CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML 
AIC (base 10): 031463045/G - AIC (base 32): OYOSNS 


CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 
AIC (base 10): 031463058/G - AIC (base 32): OYOSNL 


CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
AIC (base 10): 031463060/G - AIC (base 32): OYOSNN 
SORBITOLO E MANNITOLO 
2,7% E 0,54% SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 030736019/G - AIC (basa 32): OXIZNM 
2,7% E 0,54% SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030736021/G - AIC (base 32): OX9ZNP 
SULFADIAZINA SODICA 
5 FIALE 1 ML 250 MG 
AIC (base 10): 030688012/G - AIC (base 32): OX8GTW 
50 FIALE 1 ML 250 MG 
AIC (base 10): 030686024/G - AIC (base 32): OX8GUB 


S.I.F.RA. SOCIETÀ ITALIANA FARMACEUTICI RAVIZZA S.P.A. 


Codice fiscale: 00227080231 
VIA CAMAGRE, 41 - 43 - 37063 ISOLA DELLA SCALA 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 

FIALA 50 ML 

AIC (base 10): 030757013/G - AIC (base 32): OXBN4P 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030757025/G - AIC (base 32): OXBNS1 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030757037/G - AIC (base 32): OXBNS5F 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030757049/G - AIC (base 32): OXBNST 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030757052/G - AIC (base 32): OXBNSW 


FLACONE 1000 ML PER IRRIGAZIONI 
AIC (base 10): 030757064/G - AIC (base 32): OXBN68 
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FLACONE 2000 ML PER IRRIGAZIONI 

AIC (base 10): 030757076/G - AIC (base 32): OXBN6N 
FLACONE 3000 ML PER IRRIGAZIONI 

AIC (base 10): 030757088/G - AIC (base 32): OXBN70 
FLACONE 5000 ML PER IRRIGAZIONI 

AIC (base 10): 030757090/G - AIC (base 32): OXBN72 
FLACONE 6000 ML PER IRRIGAZIONI 

AIC (base 10): 030757102/G - AIC (base 32): OXBN7G 
1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 030757114/G - AIC (base 32): OXBN7U 
2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030757126/G - AIC (base 32): OXBN868 
3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030757138/G - AIC (base 32): OXBNBL 
4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030757140/G - AIC (base 32): OXBN&N 
5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030757153/G - AIC (base 32): OXBN91 
6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030757165/G - AIC (base 32): OXBN9F 
7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030757177/G - AIC (base 32): OXBNIT 
8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030757189/G - AIC (base 32): OXBNBS 
9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030757191/G - AIC (base 32): OXBNB7 
10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030757203/G - AIC (base 32): OXBNBM 
1 FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030757215/G - AIC (base 32): OXBNBZ 
2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030757227/G - AIC (base 32): OXBNCC 
3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030757239/G - AIC (base 32): OXBNCR 
4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030757241/G - AIC (base 32): OXBNCT 
5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030757254/G - AIC (base 32): OXBND6 
8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030757266/G - AIC (base 32): OXBNDL 
7 FIALE 2ML 

AIC (base 10): 030757278/G - AIC (base 32): OXBNDY 
8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030757280/G - AIC (base 32): OXBNFO 
9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030757292/G - AIC (base 32): OXBNFD 
10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030757304/G - AIC (base 32): OXBNFS 
1 FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 030757316/G - AIC (base 32): OXBNG4 
2 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 030757328/G - AIC (base 32): OXBNGJ 
3 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 030757330/G - AIC (base 32): OXBNGL 


4 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 030757342/G - AIC (base 32): OXBNGY 


5 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 030757355/G - AIC (base 32): OXBNHC 


6 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 030757367/G - AIC (base 32): OXBNHR 


? FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 030757379/G - AIC (base 32): 0OXBNJ3 


8 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 030757381/G - AIC (base 32): OXBNJS 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


9 FIALE 3 ML 

AIC {base 10): 030757393/G - AIC (base 32): OXBNJK 
10 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 030757405/G - AIC (base 32): OXBNJX 
1 FIALA 5ML 

AIC (base 10): 030757417/G - AIC (base 32): OXBNK9 
2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030757429/G - AIC (base 32): OXBNKP 
3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030757431/G - AIC (base 32): OXBNKR 
4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030757443/G - AIC (base 32): OXBNL3 
5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030757456/G - AIC (base 32): OXBNLy 
6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030757488/G - AIC (base 32): OXBNLW 
7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030757470/G - AIC (base 32): OXBNLY 
8 FIALE 5 ML. 

AIC (base 10): 030757482/G - AIC (base 32): OXBNMB 
9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030757494/G - AIC (base 32): OXBNMQ 
10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030757506/G - AIC (base 32): OXBNN2 
1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030757518/G - AIC (base 32): OXKBNNG 
2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030757520/G - AIC (base 32): OXKBNNJ 
3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030757532/G - AIC (base 32): OXBNNW 
4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030757544/G - AIC (base 32): OXBNP8 
5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030757557/G - AIC (base 32): OXBNPP 
6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030757569/G - AIC (base 32): OXBNQ1 
7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030757571/G - AIC (base 32): OXBNQ3 
8 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 030757583/G - AIC (base 32): OXBNQH 
9 FIALE 10 ML. 

AIC (base 10): 030757595/G - AIC (base 32): OXBNQOV 
10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030757607/G - AIC (base 32): OXBNR7 
1 FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030757619/G - AIC (base 32): OXBNRM 
2 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030757621/G - AIC (base 32): OXBNRP 
83 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030757633/G - AIC (base 32): OXBNS1 
4 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030757645/G - AIC (base 32): OXBNSF 
5 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030757658/G - AIC (base 32): OXBNSU 
6 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030757660/G - AIC (base 32): OXBNSW 
7 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030757672/G - AIC (base 32): OXBNT8 
8 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030757684/G - AIC (base 32): OXBNTN 
9 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030757696/G - AIC (base 32): OXBNUO 
10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030757708/G - AIC (base 32): OXBNUD 
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ADRENALINA 


1 FIALA 1 ML 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 031921012/G - AIC (base 32): OYG4VN 


2 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 031921024/G - AIC (base 32): 0OYG4WO0 


3 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 031921038/G - AIC (base 32): OYG4WD, 
4 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 031921048/G - AIC (base 32): OYG4AWS 
5 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 031921051/G - AIC (base 32): OYG4WV 
6 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 031921083/G - AIC (base 32): OYG4X7 
7 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 031921075/G - AIC (base 32): OYG4XM 


8 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 031921087/G - AIC (base 32): 0OYG4XZ 


9 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 

AIC {base 10): 031921099/G - AIC (base 32): 0OYG4YC 
10 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 031921101/G - AIC (base 32): OYGA4YF 
1 FIALA 1 ML 1IMG/IML 

AIC (base 10): 031921113/G - AIC (base 32): OYG4YT 
2 FIALE 1 ML 1IMG/1ML 

AIC (base 10): 031921125/G - AIC (base 32): OYG4Z5 
3 FIALE 1 ML IMG/1IML 

AIC (base 10): 031921137/G - AIC (base 32): OYG4ZK 


4 FIALE 1 ML 1IMG/1ML 
AIC (base 10): 031921149/G - AIC (base 32): 0OYG4ZX 


5 FIALE 1 ML 1IMG/1ML 

AIC (base 10): 031921152/G - AIC (base 32): 0YG500 
6 FIALE 1 ML 1IMG/1ML 

AIC (base 10): 031921164/G - AIC (base 32): 0YG50D 
7 FIALE 1 ML IMG/1ML 

AIC (base 10): 031921176/G - AIC (base 32): 0OYG50S 
8 FIALE 1 ML IMG/1ML î 

AIC (base 10): 031921188/G - AIC (base 32): 0YG514 
9 FIALE 1 ML 1IMG/1IML 

AIC (base 10): 031921190/G - AIC (base 32): 0YG516 


10 FIALE i ML IMG/IML 
AIC (base 10): 031921202/G - AIC (base 32): 0YG51L 


ALOPERIDOLO 


1 FIALA 1 ML 2MG/1ML 

AIC (base 10): 031922014/G - AIC (base 32): OYGSUY 
2 FIALE 1 ML 2MG/1ML. 

AIC (base 10): 031922026/G - AIC (base 32): 0OYG5VB 
3 FIALE 1 ML 2MG/IML 

AIC (base 10): 031922038/G - AIC (base 32): OYGSVO 
4 FIALE 1 ML 2MG/1ML 

AIC (base 10): 031922040/G - AIC (base 32): OYG5VS 
5 FIALE 1 ML 2MG/1ML 

AIC (base 10): 031922053/G - AIC (base 32): OYG5W5 
6 FIALE 1 ML 2MG/1IML 

AIC (base 10): 031922065/G - AIC (base 32): OYG5WK 
7 FIALE 1 ML 2MG/1ML 

AIC (base 10): 031922077/G - AIC (base 32): OYG5WX 
8 FIALE 1 ML 2MG/1ML 

AIC {base 10): 031922089/G - AIC (base 32): OYGSX9 
9 FIALE 1 ML 2MG/1IML . 

AIC (base 10): 031922091/G - AIC (base 32): OYG5XC 
2MG/1ML 10 FIALE 1 ML 2MG/1ML 

AIC (base 10): 031922103/G - AIC (base 32): OYG5XR 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


AMINOFILLINA 


1 FIALA 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031923018/G - AIC (base 32): OYG6US8 
2 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031923028/G - AIC (base 32): OYGSUN 
3 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031923030/G - AIC (base 32): OYGGUQ 
4 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031923042/G - AIC (base 32): OYG6V2 
5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031923055/G - AIC (base 32): OYGGVH 
6 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031923067/G - AIC (base 32): OYGGVV 
7 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031923079/G - AIC (base 32): OYGGW7 
8 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031923081/G - AIC (base 32): OYG6W9 
9 FIALE 10 ML. 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031923093/G - AIC (base 32): OYGSWP 
10 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 

AIC (base 10): 031923105/G - AIC (base 32): OYG6X1 


AMMONIO CLORURO 


0,89% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030759017/G - AIC (base 32): 0XBQ39 
0,89% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030759029/G - AIC (base 32): 0XBQ3P 
0,89% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030759031/G - AIC (base 32): 0XBQ3R 
0,89% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030759043/G - AIC {base 32): 0XBQ43 
0,89% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030759056/G - AIC (base 32): 0OXBQ4J 
10 FIALE 10 ML 3 MEQ/ML 

AIC (base 10): 030759068/G - AIC (base 32): OXBQ4W 
100 F 10 ML 3 MEQ/ML 

AIC (base 10): 030759070/G - AIC (base 32): 0XBQ4Y 
FLACONCINO 30 ML 3 MEQ/ML 

AIC (base 10): 030759082/G - AIC (base 32): 0XBQSB 
20 FLACONCINI 30 ML 3 MEQ/ML 

AIC (base 10): 030759094/G - AIC {base 32): 0XBQ5Q 


ANTICOAGULANTE ACD 


FORMULA A 500 ML 

AIC (base 10): 030760019/G - AIC (base 32): 0OXBR2M 
FORMULA B 62,5/350 ML 

AIC (base 10): 030760021/G - AIC (base 32): OXBR2P 
FORMULA B 100/500 ML 

AIC (base 10): 030760033/G - AIC (base 32): OXBR31 


ANTICOAGULANTE CPD 


FLACONE 350 ML 

AIC (base 10): 031375013/G - AIC (base 32): OXXHPS 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031375025/G - AIC (base 32): OXXHPK 


ATROPINA SOLFATO 


0,5% 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031924018/G - AIC (base 32): OYG7TL 
0,5% 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031924020/G - AIC (base 32): OYG7TN 
0,5% 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031924032/G - AIC (base 32): OYG7UO 
0,5% 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031924044/G - AIC (base 32): 0OYG7UD 
0,5% 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031924057/G - AIC (base 32): OYG7UT 
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0,5% 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031924069/G - AIC (base 32): OYG7V5 
0,5% 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031924071/G - AIC (base 32): OYG7V7 
0,5% 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031924083/G - AIC (base 32): OYG7VM 
0,5% 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031924095/G - AIC (base 32): OYG7VZ 
0,5% 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031924107/G - AIC (base 32): OYG7WC 
1MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031941119/G - AIC (base 32): OYG7WR 
1MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941121/G - AIC (base 32): OYG7WT 
1MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941133/G - AIC (base 32): OYG7X5 
1MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941145/G - AIC (base 32): OYG7XK 
1MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941158/G - AIC (base 32): OYG7XY 
1MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941160/G - AIC (base 32): OYG7YO 
1MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941172/G - AIC (base 32): OYG7YD 
1MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941184/G - AIC (base 32): OYG7YS 
1MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941196/G - AIC (base 32): OYG7Z4 
1MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941208/G - AIC (base 32): OYG7Zy 


BLU DI METILENE 


50MG/SML 1 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031925011/G - AIC (base 32): OYG8SM 
50MG/5ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925023/G - AIC (base 32): OYG8SZ 
50MG/SML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925035/G - AIC (base 32): OYG8TC 
S50MG/SML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925047/G - AIC (base 32): OYGS8TR 
50MG/SML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925050/G - AIC (base 32): OYG8TU 
BO0MG/5ML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925062/G - AIC (base 32): OYGBUG 
50MG/SML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925074/G - AIC (base 32): OYGBUL 
50MG/SML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925086/G - AIC (base 32): OYG8UY 
50MG/SML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925098/G - AIC (base 32): OYG8VB 
50MG/5ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031925100/G - AIC (base 32): OYG8VD 
50MG/SML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925112/G - AIC (base 32): OYG8VS 
50MG/SML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925124/G - AIC (base 32): OYG8W4 
50MG/SML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925136/G - AIC (base 32): OYG8WJ 
50MG/SML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925148/G - AIC (base 32): OYG8WW 
50MG/SML. 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925151/G - AIC (base 32): OYG8WZ 
50MG/SML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925163/G - AIC (base 32): OYGBXC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


50MG/5ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925175/G - AIC (base 32): OYG8&XR 
50MG/5ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925187/G - AIC (base 32): OYG8Y3 
50MG/SML 10 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 031925199/G - AIC (base 32): OYG8YH 
100 MG/10 ML 1 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031925201/G - AIC (base 32): OYGBYK 
100 MG/10 ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925213/G - AIC (base 32): OYGBYX 
100 MG/10 ML 3 FIALE 5 ML 

AIC {base 10): 031925225/G - AIC (base 32): OYG8Z9 
100 MG/10 ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925237/G - AIC (base 32): OYG8BZP 
100 MG/10 ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925249/G - AIC (base 32): 0YG901 
100 MG/10 ML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925252/G - AIC (base 32): 0YG904 
100 MG/10 ML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925264/G - AIC (base 32): OYG90J 
100 MG/10 ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925276/G - AIC (base 32): OYG90W 
100 MG/10 ML 8 FIALE 5 ML 

AIC {base 10): 031925288/G - AIC (base 32): 0YG918 
100 MG/10 ML 10 FIALE 5 ML 

AIC {base 10): 031925290/G - AIC (base 32): 0YG91B 
100 MG/10 ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031925302/G - AIC (base 32): 0YG91Q 
100 MG/10 ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925314/G - AIC (base 32): 0YG922 
100 MG/10 ML 3 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 031925326/G - AIC (base 32): 0YG92G 
100 MG/10 ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925338/G - AIC (base 32): OYG92U 
100 MG/10 ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925340/G - AIC (base 32): 0YG92W 
100 MG/10 ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925353/G - AIC (base 32): 0YG939 
100 MG/10 ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925365/G - AIC (base 32): 0OYG93P 
50MG/SML. 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031925377/G - AIC (base 32): 0YG941 
100 MG/10 ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925389/G - AIC (base 32): OYG94F 
100 MG/10 ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925391/G - AIC (base 32): 0OYG94H 
100 MG/10 ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031925403/G - AIC (base 32): OYG94V 


BROMOSULFOFTALEINA SODICA 


500MG/10ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031926013/G - AIC (base 32): OYG9RX 
500MG/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031926025/G - AIC (base 32): OYG9S9 
500MG/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031926037/G - AIC (base 32): OYGISP 
500MG/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031926049/G - AIC (base 32): OYGIT1 
500MG/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031926052/G - AIC (base 32): OYGIT4 
500MG/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031926064/G - AIC (base 32): OYGITI 
500MG/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031926076/G - AIC (base 32): OYGITW 
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500MG/10ML 8 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031926088/G - AIC (base 32): 0OYG9U8 


500MG/10ML 9 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031926090/G - AIC (base 32): OYG9UB 
SCOMG/1OML 10 FIALE 10 ML 


AIC (base 10): 031926102/G - AIC (base 32): OYG9UQ 


CALCIO CLORURO 


0,5 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904016/G - AIC (base 32): OYFN8J 
500MG/10ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031904028/G - AIC (base 32): OYFN8W 
500MG/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904030/G - AIC (base 32): OYFN8Y 
500MG/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904042/G - AIC (base 32): OYFN9B 
500MG/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904055/G - AIC (base 32): OYFN9R 
500MG/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904067/G - AIC (base 32): OYFNB3 
500MG/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904079/G - AIC (base 32): OYFNBH 
500MG/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904081/G - AIC (base 32): OYFNBK 
500MG/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904093/G - AIC (base 32): OYFNBX 
500MG/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904105/G - AIC (base 32): OYFNC9 
500MG/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904117/G - AIC (base 32): OYFNCP 
1G/10ML 1 FIALA 10 ML 

AIC {base 10): 031904129/G - AIC (base 32): OYFNDI1 
1G/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904131/G - AIC (base 32): OYFND3 
1G/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904143/G - AIC (base 32): OYFNDH 
1G/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904156/G - AIC (base 32): OYFNDW 
1G/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904168/G - AIC (base 32): OYFNF8 
1G/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904170/G - AIC (base 32): OYFNFB 
1G/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904182/G - AIC (base 32): OYFNFQ 
1G/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904194/G - AIC (base 32): OYFNG2 
1G/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904206/G - AIC (base 32): OYFNGG 
1G/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904218/G - AIC (base 32): OYFNGU 
0,5 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031904220/G - AIC (hase 32): OYFNGW 


CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


1 MEO/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031905019/G - AIC (base 32): OYFP7V 
1 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031905021/G - AIC (base 32): OYFP7X 


CALCIO EDETATO BISODICO 


1G/10ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031927015/G - AIC (base 32): OYGBR7 
1G/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031927027/G - AIC (base 32): OYGBRM 
1G/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031927039/G - AIC (base 32): OYGBRZ 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CAL 


SI (1; pa 


1G/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031927041/G - AIC (base 32): OYGBSI 
1G/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031927054/G - AIC (base 32): OYGBSG 
1G/10ML 6 FIALE 10 MI, 

AIC (base 10): 031927086/G - AIC (base 32): OYGBSU 
1G/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031927078/G - AIC (base 32): OYGBT6 
1G/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031927080/G - AIC (base 32): OYGBT8 
1G/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031927092/G - AIC (base 32): OYGBTN 


1G/10ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031927104/G - AIC (base 32): OYGBUO 


CIO GLUCONATO 
500MG/5ML 1 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031928017/G - AIC (base 32): OYGCQK 
500MG/5ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928029/G - AIC (base 32): OYGCOX 
500MG/SML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928031/G - AIC (base 32): OYGCQZ 
500MG/SML 4 FIALE 5 ML 

AIC {base 10): 031928043/G - AIC (base 32): OYGCRC 
500MG/5ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928056/G - AIC (base 32): OYGCRS 
500MG/SML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 0319280868/G - AIC (base 32): 0OYGCS4 
500MG/SML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928070/G - AIC (base 32): OYGCS6 
500MG/SML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928082/G - AIC (base 32): OYGCSL 
500MG/5ML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928094/G - AIC (base 32): OYGCSY 
500MG/5ML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928106/G - AIC (base 32): OYGCTB 
500MG/SML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031928118/G - AIC (base 32): OYGCTQ 
500MG/S5ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928120/G - AIC (base 32): OYGCTS 
500MG/SML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928132/G - AIC (base 32): OYGCU4 
500MG/SML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928144/G - AIC (base 32): OYGCUJ 
500MG/SML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928157/G - AIC (base 32): OYGCUX 
500MG/5ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928169/G - AIC (base 32): OYGCV9 
500MG/SML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928171/G - AIC (base 32): OYGCVC 
500MG/SML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928183/G - AIC (base 32): OYGCVR 
500MG/SML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928195/G - AIC (base 32): OYGCW3 
500MG/SML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928207/G - AIC (base 32): OYGCWH 
1000MG/10ML 1 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031928219/G - AIC (base 32): OYGCWV 
1000MG/10ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928221/G - AIC (base 32): OYGCWX 
1000MG/10ML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928233/G - AIC (base 32): OYGCX9 
1000MG/10ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928245/G - AIC (base 32): OYGCXP 
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1000MG/10ML 5 FIALE 5 ML 

AIC {base 10): 031928258/G - AIC (base 32): OYGCY2 
1000MG/10ML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928260/G - AIC (base 32): OYGCY4 
1000MG/10ML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): €31928272/G - AIC (base 32): OYGCYJ 
1000MG/10ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928284/G - AIC (base 32): OYGCYW 
1000MG/10ML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928296/G - AIC (base 32): OYGCZ8 
1000MG/10ML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031928308/G - AIC (base 32): OYGCZN 
1000MG/10ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031928310/G - AIC (base 32}: OYGCZQ 
1000MG/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928322/G - AIC (base 32): OYGD02 
1000MG/10ML 3 FIALE'10 ML 

AIC (base 10): 031928334/G - AIC (base 32): OYGDOG 
1000MG/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928346/G - AIC (base 32): OYGDOU 
1000MG/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928359/G - AIC (base 32): OYGD17 
1000MG/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928361/G - AIC (base 32): OYGD19 
1000MG/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928373/G - AIC (base 32): OYGDIP 
1000MG/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928385/G - AIC (base 32): OYGD21 
1000MG/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928397/G - AIC (base 32): OYGD2F 
1000MG/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031928409/G - AIC (base 32): OYGD2T 


CHININA CLORIDRATO 


500MG/2ML 1 FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031929019/G - AIC (base 32): OYGDPV 
500MG/2ML 2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10}: 031929021/G - AIC (base 32): OYGDPX 
500MG/2ML 3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031929033/G - AIC (base 32): OYGDQ9 
500MG/2ML 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031929045/G - AIC (base 32): OYGDQP 
500MG/2ML 5 FIALE 2 ML 

AIG (base 10): 031929058/G - AIC (base 32): OYGDR2 
500MG/2ML 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031929060/G - AIC (base 32): OYGDR4 
500MG/2ML 7 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031929072/G - AIC (base 32): OYGDRYJ 
500MG/2ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031929084/G - AIC (base 32): OYGDRW 
500MG/2ML 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031929096/G - AIC (base 32): 0OYGDS8 
500MG/2ML 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031929108/G - AIC (base 32): OYGDSN 


CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


25MG/2ML 1 FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 031930011/G - AIC (base 32): OYGFNV 


25MG/2ML 2 FIALE 2 ML 
AIC {base 10): 031930023/G - AIC (base 32): OYGFP7 


25MG/2ML. 3 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 031930035/G - AIC (base 32): OYGFPM 


25MG/2ML 4 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 031930047/G - AIC (base 32): OYGFPZ 


25MG/2ML 5 FIALE 2 ML 
AIC (base 10) 031930050/G - AIC (base 32): OYGFQ2 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
e,‘ nn nm __—m_T_T0_—_6——————_— i iii i ii nà 


25MG/2ML 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031930062/G - AIC (base 32): OYGFQG 
25MG/2ML 7 FIALE 2 ML 

AIC {base 10): 031930074/G - AIC (base 32): OYGFQU 
25MG/2ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031930086/G - AIC (base 32): OYGFR6 
25MG/2ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031930098/G - AIC (base 32): OYGFRL 
25MG/2ML 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031930100/G - AIC (base 32): OYGFRN 


DIGITOSSINA 


0,10MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10}: 031932015/G - AIC (base 32): OYGHMH 
0,10MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932027/G - AIC (base 32): OYGHMV 
0,10MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932039/G - AIC (base 32): OYGHN7 
0,10MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932041/G - AIC (base 32): OYGHN9 
0,10MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932054/G - AiC (base 32): OYGHNQ 
0,10MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031932066/G - AIC (base 32): OYGHP2 
0,10MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932078/G - AIC (base 32): OYGHPG 
0,10MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932080/G - AIC (base 32): OYGHPJ 
0,10MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932092/G - AIC (base 32): OYGHPW 
0,10MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932104/G - AIC (base 32): OYGHQ8 
0,25MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031932116/G - AIC (base 32): OYGHQN 
0,25MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10}: 031932128/G - AIC (base 32): OYGHRO 
0,25MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932130/G - AIC (base 32): OYGHR2 
0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932142/G - AIC (base 32): OYGHRG 
0,25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932155/G - AIC (base 32): OYGHRV 
0,25MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932167/G - AIC (base 32): OYGHS7 
0,25MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932179/G - AIC (base 32): OYGHSM 
0,25MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base .10): 031932181/G - AIC (base 32): OYGHSP 
0,25MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932193/G - AIC (base 32): OYGHT1 
0,25MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031932205/G - AIC (base 32): OYGHTF 


DIGOSSINA 


0,10MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031933017/G - AIC (base 32): OYGULT 
0,10MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933029/G - AIC (base 32): OYGJMS 
0,10MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933031/G - AIC (base 32): OYGJM7 
0,10MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933043/G - AIC (base 32): OYGJMM 
0,10MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933056/G - AIC (base 32): OYGJNO 
0,10MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933068/G - AIC (base 32): OYGUND 
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0,10MG/1ML. 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933070/G - AIC (base 32): OYGJING 
0,10MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933082/G - AIC (base 32): OYGINU 
0,10MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933094/G « AIC {base 32): 0YGUPS 
0,10MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933106/G - AIC (base 32): OYGUPL 
0,25MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031933118/G - AIC (base 32): OYGIPY 
0,25MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933120/G - AIC (base 32): OYGUQO 
0,25MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933132/G - AIC (base 32): OYGUQD 
0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933144/G - AIC (base 32): OYGUOS 
0,25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933157/G - AIC (base 32): OYGJRS5 
0,25MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933169/G - AIC (base 32): 0OYGJRK 
0,25MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933171/G - AIC (base 32): 0OYGJRM 
0,25MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933183/G - AIC (base 32): OYGURZ 
0,25MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933195/G - AIC (base 32): OYGISC 
0,25MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031933207/G - AIC (base 32): OYGJSR 


DOPAMINA CLORIDRATO 


10MG/2ML 1 FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031949011/G - AIC (base 32): OYHO6M 
10MG/2ML 2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949023/G - AIC (base 32): OYHO6Z 
10MG/2ML 3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949035/G - AIC (base 32): 0YHO7C 
10MG/2ML 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949047/G - AIC (base 32): 0YHO7R 
10MG/2ML 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949050/G - AIC (base 32): OYHO7U 
10MG/2ML 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949062/G - AIC (base 32): 0YH086 
10MG/2ML 7 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949074/G - AIC (base 32): OYHOBL 
10MG/2MI. 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949086/G - AIC (base 32): OYHOBY 
10MG/2ML 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949098/G - AIC (base 32): 0YHO9B 
10MG/2ML 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949100/G - AIC (base 32): 0YHO9D 
10MG/2ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031949112/G - AIC (base 32): OYHO9S 
10MG/2ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949124/G - AIC (base 32): 0YHOB4 
10MG/2ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949136/G - AIC (base 32): OYHOBJ 
10MG/2ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949148/G - AIC (base 32): OYHOBW 
10MG/2ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949151/G - AIC (base 32): OYHOBZ 
10MG/2ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949163/G - AIC (base 32): OYHOCC 
10MG/2ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949175/G - AIC (base 32): OYHOCR 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10MG/2ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949187/G - AIC (base 32): OYHOD3 
10MG/2ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949199/G - AIC (base 32): OYHODH 
10MG/2ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949201/G - AIC {base 32): CYHODK 
50MG/10ML 1 FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031949213/G - AIC (base 32): OYHODX 
50MG/10ML 2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949225/G - AIC (base 32): OYHOF9 
50MG/10ML 3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949237/G - AIC (base 32): OYHOFP 
50MG/10ML 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949249/G - AIC (base 32): OYHOG1 
50MG/10ML 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949252/G - AIC (base 32): OYHOG4 
50MG/10ML 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949264/G - AIC (base 32): OYHOGJ 
50MG/10ML 7 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949276/G - AIC (base 32): OYHOGW 
50MG/10ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949288/G - AIC (base 32): OYHOH8 
50MG/10ML 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949290/G - AIC (base 32): OYHOMB 
50MG/10ML 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031949302/G - AIC (base 32): OYHOHQ 
50MG/10ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031949314/G - AIC (base 32): 0YHOJ2 
50MG/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949326/G - AIC (base 32): OYHOJG 
50MG/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949338/G - AIC (base 32): OYHOJU 
50MG/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949340/G - AIC (base 32): OYHOJW 
SOMG/IOML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949353/G - AIC (base 32): OYHOK9 
50MG/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949365/G - AIC (base 32): OYHOKP 
50MG/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949377/G - AIC (base 32): OYHOL1 
50MG/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031949389/G - AIC (base 32): OYHOLF 
50MG/10ML 9 FIALE 10 ML i 

AIC (base 10): 031949391/G - AIC (base 32): OYHOLH 


S50MG/10ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031949403/G - AIC (base 32): OYHOLV 


EFEDRINA CLORIDRATO 


10MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031948019/G - AIC (base 32): OYGZ7M 
10MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031948021/G - AIC (base 32): OYGZ7P 
10MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948033/G - AIC (base 32): OYGZ81 
10MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948045/G - AIC (base 32): 0OYGZ8F 
10MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948058/G - AIC (base 32): OYGZ8U 
10MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948060/G - AIC (base 32): OYGZ8W 
10MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948072/G - AIC (base 32): OYGZ98 


10MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031948084/G - AIC (base 32): OYGZIN 
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10MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948096/G - AIC (base 32): OYGZBO 
10MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948108/G - AIC (base 32): OYGZBD 
25MG/1IML FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031948110/G - AIC (base 32): OYGZBG 
25MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948122/G - AIC (base 32): OYGZBU 
25MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948134/G - AIC (base 32): OYGZC6 
25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948146/G - AIC (base 32): OYGZCL 
25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948159/G - AIC (base 32): OYGZCZ 
25MG/1IML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948161/G - AIC (base 32): OYGZDI 
25MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948173/G - AIC (base 32): OYGZDF 
25MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948185/G - AIC (base 32): OYGZDT 
25MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948197/G - AIC (base 32): OYGZFS 
25MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031948209/G - AIC (base 32): QYGZFK 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030764017/G - AIC (base 32): OXBUZK 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030764029/G - AIC (base 32): OXBUZX 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030764031/G - AIC (base 32): OXBUZZ 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030764043/G - AIC (base 32). OXBVOC 
"1"100 ML 

AIC (base 10): 031384011/G - AIC (base 32): OXXSGC 
"1" 250 ML 

AIC (base 10): 031384023/G - AIC (base 32): OXXSGR 
"1" 500 ML 

AIC (base 10): 031384035/G - AIC (base 32). OXXSH3 
"{”1000 ML 

AIC (base 10): 031384047/G - AIC (base 32): OXXSHH 
"1" 100 ML 

AIC (base 10): 031384050/G - AIC (base 32): OXXSHL 
"Il" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031384062/G - AIC (base 32): OXXSHY 
"ll" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031384074/G - AIC (base 32): OXXSJB 


"Il" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031384086/G - AIC (base 32): 0OXXSJQ 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


GLUCONATO 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030765010/G - AIC (base 32): OXBVYL 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030765022/G - AIC (base 32): OXBVYY 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030765034/G - AIC (base 32): OXBVZB 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030765046/G - AIC (base 32): OXBVZQ 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


LATTATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031380013/G - AIC (base 32): OXXNKF 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FLACONE 256 ML 
AIC (base 10): 031380025/G - AIC (base 32): OXXNKT 


FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031380037/G - AIC (base 32): OXXNLS 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031380049/G - AIC (base 32): OXXNLK 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 


E SODIO GLUCONATO 


FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031381015/G - AIC (base 32): OXXPJR 
FLACONE 250 ML » 

AIC (base 10): 031381027/G - AIC (base 32); OXXPK3 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031381039/G - AIC (base 32): OXXPKH 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031381041/G - AIC (base 32): OXXPKK 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031382017/G - AIC (base 32): 0XXQJ1 


FLACONE 250 ML, 

AIC (base 10): 031382029/G - AIC (base 32): OXXQJF 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031382031/G - AIC (base 32): OXXQUH 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031382043/G - AIC (base 32): OXXQUV 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031383019/G - AIC (base 32): OXXRHC 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031383021/G - AIC (base 32): OXXRHF 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031383033/G - AIC (base 32): OXXRHT 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031383045/G - AIC (base 32): OXXRJ5 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030761011/G - AIC (base 32): OXBS1M 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030761023/G - AIC (base 32): OXBS1Z 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030761035/G - AIC (base 32): 0XBS2C 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031376015/G - AIC (base 32): OXXJNH 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031376027/G - AIC (base 32): OXXJNV 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031376039/G - AIC (base 32): OXXJP7 
FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 031376041/G - AIC (base 32). OXXJP9 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031376054/G - AIC (base 32). OXXJPQ 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031377017/G - AIC (base 32): OXXKMT 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031377029/G - AIC (base 32): OXXKNS 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031377031/G - AIC (base 32): OXXKN7 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031377043/G - AIC (base 32): OXXKNM 
FLACONE 1000 ML 

AIC {base 10): 031377056/G - AIC (base 32): OXXKP0 
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ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"1" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030763015/G - AIC (base 32): OXBUO7 
"1" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030763027/G - AIC (base 32): OXBUOM 
I° FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030763039/G - AIC (base 32): OXBUOZ 
"1" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030763041/G - AIC (base 32): OXBU11 
"I" FLACONE1000 ML 

AIC (base 10): 030763054/G - AIC (base 32): OXBU1G 
"ll" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030763066/G - AIC (base 32): OXBU1U 
"Il" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030763078/G - AIC (base 32): OXBU26 
"Il" FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 030763080/G - AIC (base 32): OXBU28 
"Il" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030763092/G - AIC (base 32): OXBU2N 
"Il" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030763104/G - AIC (base 32): OXBU30 
"Ill” FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030763116/G - AIC (base 32): OXBU3D 
"Ill" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030763128/G - AIC (base 32): OXBU3S 
"Ill" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030763130/G - AIC (base 32): OXBU3U 
"Ill" 500 ML 

AIC (base 10): 030763142/G - AIC (base 32): OXBU46 
"Ill” FLACONE 1000 ML 
. AIC (base 10): 030763155/G - AIC (base 32): OXBU4M 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 


"III" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031378019/G - AIC (base 32): OXXLM3 


"Ill" FLACONE 250 ML 
AIC {base 10): 031378021/G - AIC (base 32): OXXLM5 


"III" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031378033/G - AIC (base 32): OXXLMK 


"Ill" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031378045/G - AIC (base 32): OXXLMX 


NATO 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031379011/G - AIC (base 32): OXXML3 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031379023/G - AIC (base 32): OXXMLH 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031379035/G - AIC (base 32): OXXMLV 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031379047/G - AIC {base 32): OXXMM7 


ERGOMETRINA MALEATO 


0,20MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10}: 031939010/G - AIC (base 32): OYGOG2 
0,20MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031939022/G - AIC (base 32): OYGOGG 
0,20MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031939034/G - AIC (base 32): OYGQGU 
0,20MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031939046/G - AIC (base 32): OYGQH6 
0,20MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031939059/G - AIC (base 32): OYGQHM 
0,20MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031939061/G - AIC (base 32): OYGQHP 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ERG 


0,20MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031939073/G - AIC (base 32): OYGQJ1 


0,20MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031939085/G - AIC (base 32): OYGQUF 


0,20MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031939097/G - AIC (base 32): OYGQUT 
0,20MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031939109/G - AIC (base 32): OYGQK5 
OTAMINA TARTRATO 
0,25MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031940012/G - AIC (base 32): OYGRFD 
0,25MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031940024/G - AIC (base 32): OYGRFS 
0,25MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031940036/G - AIC (base 32): OYGRG4 
0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031940048/G - AIC (base 32): OYGRGJ 
0,25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031940051/G - AIC (base 32): OYGRGM 
0,25MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031940063/G - AIC (base 32): OYGRGZ 
0,25MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031940075/G - AIC (base 32): OYGRHC 
0,25MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031940087/G - AIC (base 32): OYGRHR 
0,25MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031940099/G - AIC (base 32): OYGRJ3 
0,25MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031940101/G - AIC (base 32): OYGRJ5 


FISOSTIGMINA SALICILATO 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCO- 


1MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031941014/G - AIC (base 32): OYGSDQ 
1MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941026/G - AIC (base 32): OYGSF2 
1MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031941038/G - AIC (base 32): OYGSFG 
1MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (baso 10): 031941040/G - AIC (base 32): OYGSFJ 
1MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941053/G - AIC (base 32): OYGSFX 
1MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941065/G - AIC (base 32): OYGSG9 
1MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941077/G - AIC (base 32): OYGSGP 
1MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941089/G - AIC (base 32): OYGSH1 
1MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941091/G - AIC (base 32): OYGSH3 
1MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031941103/G - AIC (base 32): OYGSHH 


FRUTTOSIO 
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5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030767014/G - AIC (base 32): OXBXX6 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030767026/G - AIC (base 32): OXBXXL 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030767038/G - AIC (base 32): OXBXXY 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030767040/G - AIC (base 32): OXBXYO 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030767053/G - AIC (base 32): OXBXYF 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030767065/G - AIC (base 32): OXBXYT 
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10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030767077/G - AIC (base 32): OXBXZ5 
10% FLACONE 259 ML 

AIC (base 10): 030767089/G - AIC (base 32): OXBXZK 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030767091/G - AIC (base 32): OXBXZM 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030767103/G - AIC (base 32); OXBXZZ 
20% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030767115/G - AIC (base 32): OXBYOC 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030767127/G - AIC (base 32): OXBYOR 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030767139/G - AIC (base 32): 0XBY13 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030767141/G - AIC (base 32): OXBY15 
20% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030767154/G - AIC (base 32): OXBY1L 


FUROSEMIDE 


20MG/2ML. 1 FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031942016/G - AIC (base 32): OYGTDO 
20MG/2ML 2 FIALE 2ML 

AIC (base 10): 031942028/G - AIC (base 32): OYGTDD 
20MG/2ML 3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): C31942030/G - AIC (base 32): OYGTDG 
20MG/2ML 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031942042/G - AIC (base 32): OYGTDU 
20MG/2ML 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031942055/G - AIC (base 32): OYGTF7 
20MG/2ML 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031942067/G - AIC (base 32): OYGTFM 
20MG/2ML 7 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031942079/G - AIC (base 32): OYGTFZ 
20MG/2ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031942081/G - AIC (base 32): OYGTGI 
20MG/2ML 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031942093/G - AIC (base 32): OYGTGF 


20MG/2ML 10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 031942105/G - AIC (base 32): OYGTGT 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


250 ML 10% ” 0,9% 
AIC (base 10): 030768016/G - AIC (base 32): OXBYWJ 


500 ML 10% ” 0,9% 
AIC (base 10): 030768028/G - AIC (base 32): OXBYWW 


GLICINA 


FLACONE 3000 ML 
AIC (base 10): 031918016/G - AIC (base 32): OYGIYO 


FLACONE 5000 ML 
AIC (base 10): 031918028/G - AIC (base 32): OYGIYD 


GLICINA CON MANNITOLO 


FLACONE 3000 ML 
AIC (base 10): 031919018/G - AIC (base 32): OYG2XB 


FLACONE 5000 ML 
AIC (base 10): 031919020/G - AIC (base 32): 0OYG2XD 


GLUCOSIO 


5% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10). 030769018/G - AIC (base 32): OXBZVU 


5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030769020/G - AIC (base 32): OXBZVW 
5% FLACONE 250 ML 5% 

AIC (base 10): 030769032/G - AIC (base 32): OXBZW8 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030769044/G - AIC (base 32): OXBZWN 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030769057/G - AIC (base 32): OXBZX1 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030769089/G - AIC (base 32): OXBZXF 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030769071/G - AIC (base 32): OXBZXH 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030769083/G - AIC (base 32): OXBZXV 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030769095/G - AIC (base 32): OXBZY7 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030769107/G - AIC (base 32): OXBZYM 
20% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030769119/G - AIC (base 32): OXBZYZ 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030769121/G - AIC (base 32): OXBZZ1 


.20% FLACONE 250 ML 


AIC (base 10): 030769133/G - AIC (base 32): OXBZZF 


20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030769145/G - AIC (base 32): OXBZZT 
20% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030769158/G - AIC (base 32): 0XC006 
30% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030769160/G - AIC (base 32): 0XC008 
30% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030769172/G - AIC (base 32): OXCOON 
30% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030769184/G - AIC (base 32): 0OXC010 
30% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030769196/G - AIC (base 32): 0XC01D 
30% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030769208/G - AIC (base 32): 0XC01S 
39% FLACONE 200 ML 

AIC {base 10): 030769210/G - AIC (base 32): OXCO1U 
33% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030769222/G - AIC (base 32): 0XC026 
339% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030769234/G - AIC (base 32): OXCO2L 
33% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030769246/G - AIC (base 32): 0XC02Y 
33% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030769259/G - AIC (base 32): 0OXC03C 
33% FLACONE 1000 ML i 

AIC (base 10): 030769261/G - AIC (base 32): 0XCO3F 
50% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030769273/G - AIC (base 32): OXCOST 
50% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030769285/G - AIC (base 32): 0XC045 
50% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030769297/G - AIC (base 32): OXC04K 
50% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030769309/G - AIC (base 32): OXCO4X 
50% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030789311/G - AIC (base 32): 0XC04Z 
50% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030769323/G - AIC (base 32): OXCOSC 
50% FLACONE 1500 ML 

AIC (base 10): 030769335/G - AIC (base 32): 0XCOSR 
70% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030769347/G - AIÒ (base 32): 0XC063 
70% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030769350/G - AIC (base 32): 0XC066 
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70% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030769362/G - AIC (base 32): OXCO6L 
70% FLACONE 500 ML 

AIG (base 10): 030769374/G - AIC (base 32): OXCO6Y 
70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030769386/G - AIC (base 32): 0XC078 


030769386/ 32): 
70% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030769398/G - AIC (base 32): 0OXC07Q 
70% FLACONE 1500 ML 

AIC (base 10): 030769400/G - AIC (base 32): 0XC07S 
5% 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030769412/G - AIC (base 32): 0XC084 
5% 2 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 030769424/G - AIC (base 32): OXCO8J 
5% 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769436/G - AIC (base 32): OXCO8W 
5% 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769448/G - AIC (basé 32): 0XC098 
5% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769451/G - AIC (base 32): 0XC09C 
5% 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769463/G - AIC (base 32): OXCO9R 
5% 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769475/G - AIC {base 32): 0OXCOB3 
5% 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769487/G - AIC (base 32): OXCOBH 
5% 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10}: 030769499/G - AIC (base 22): OXCOBV 
5% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769501/G - AC (base 32): OXCOBX 
5% 1 FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030769513/G - AIC (base 32): OXCOC9 
5% 2 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769525/G - AIC (base 32): OXCOCP 
5% 3 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769537/G - AIC (base 32): OXCODI 
5% 4 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769549/G - AIC (base 32): 0XCODF 
5% 5 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769552/G - AIC (base 32): OXCODJ 
5% 6 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769564/G - AIC (base 32): OXCODW 
5% 7 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769576/G - AIC (base 32): OXCOF8 
5% 8 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769588/G - AIC (base 32): OXCOFN 
5% 9 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769590/G - AIC (base 32): OXCOFQ 
5% 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769602/G - AIC (base 32): OXC0G2 
10% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030769614/G - AIC (base 32): 0XCOGG 
10% 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769626/G - AIC (base 32): OXCOGU 
10% 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769638/G - AIC (base 32): 0XCOM& 
10% 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769840/G - AIC (base 32): 0OXCOH8 
10% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769653/G - AIC (base 32): OXCOHP 
10% 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769665/G - AIC (base 32): OXCOJ1 
10% 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769877/G - AIC (base 32): OXCOJF 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10% 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769689/G - AIC (base 32): OXCOJT 
10% 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769691/G - AIC (base 32): OXCOJV 
10% 10 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 030769703/G - AIC (base 32): OXCOK7 
10% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030769715/G - AIC (base 32): OXCOKM 
10% 2 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769727/G - AIC (base 32}: OXCOKZ 
10% 3 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769739/G - AIC (base 32): OXCOLC 
10% 4 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769741/G - AIC (base 32): OXCOLF 
10% 5 FIALE 20 ML 

AIC {base 10): 030769754/G - AIC (base 32): OXCOLU 
10% 6 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769766/G - AIC (base 32): OXCOM6 
10% 7 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769778/G - AIC (base 32): OXCOML 
10% 8 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769780/G - AiC (base 32): OXCOMN 
10% 9 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769792/G - AIC (base 32): OXCONO 
10% 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030769804/G - AIC (base 32): OXCOND 
20% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030769816/G - AIC (base 32): OXCONS 
20% 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769828/G - AIC (base 32): OXCOP4 
20% 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769830/G - AIC (base 32): OXCOP6 
20% 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769842/G - AIC (base 32): OXCOPL 
20% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769855/G - AIC (base 32): OXCOPZ 
20% 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769867/G - AIC (base 32): 0XC0QC 
20% 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769879/G - AIC (base 32): OXCOQR 
20% 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769881/G - AIC (base 32): 0OXCOQT 
20% 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769893/G - AIC (base 32): OXCORS5 
20% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030769905/G - AIC (base 32): OXCORK 
33% 1 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 030769917/G - AIC (base 32): OXCORX 
33% 2 FIALE 5 ML 

AIC {base 10): 030769929/G - AIC (base 32): 0OXC0S9 
33% 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030769931/G - AIC {base 32): 0OXCOSC 
33% 4 FIALE SML 

AIC (base 10): 030769943/G - AIC (base 32): 0XCOSR 
33% 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030769956/G - AIC (base 32): OXCOT4 
33% 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 0307699688/G - AIC (base 32): OXCOTJ 
33% 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030769970/G - AIC (base 32): OXCOTL 
33% 8 FIALE SML 

AIC (base 10): 030769982/G - AIC (base 32): OXCOTY 


33% 9 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030769994/G - AiC (base 32): 0XCOUB 
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33% 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031943018/G - AIC (base 32): OYGUCB 
33% 1FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031943020/G - AIC {base 32): OYGUCD 
33% 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031943032/G - AIC (base 32): OYGUCS 
33% 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031943044/G - AIC (base 32): OYGUD4 
33% 4 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 031943057/G - AIC (base 32): OYGUDK 
33% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031943069/G - AIC (base 32): OYGUDX 
33% 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031943071/G - AIC (base 32): OYGUDZ 
33% 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031943083/G - AIC {base 32): OYGUFC 
33% 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031943095/G - AIC (base 32): OYGUFR 
33% 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031943107/G - AIC (base 32): OYGUG3 
33% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031943119/G - AIC (base 32): OYGUGH 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 
"1”"50 ML 
AIC (base 10): 031385014/G - AIC (base 32): OXXTFQ 


”"1”100 ML 

AIC (base 10): 031385026/G - AIC (base 32): OXXTG2 
"1”250 ML 

AIC (base 10): 031385038/G - AIC (base 32): OXXTGG 


"I"500 ML 
AIC {base 10): 031385040/G - AIC (base 32): OXXTGJ 


"1”1000 ML 
AIC (base 10): 031385053/G - AIC (base 32); OXXTGX 


"il" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031385065/G - AIC (base 32): OXXTH9 


"Il" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031385077/G - AIC (base 32): OXXTHP 


"Il" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031385089/G - AIC (base 32): OXXTJ1 


"Il" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031385091/G - AIC (base 32): OXXTJ3 


"Il" FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031385103/G - AIC (base 32): OXXTJH 

GLUCOSIO E SODIO CLORURO 

"1" FLACONE50 ML 

AIC (base 10): 031386016/G - AIC (base 32): OXXUFO 
"I" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031386028/G - AIC (base 32): OXXUFD 
"1" FLACONE250 ML 

AIC (base 10): 031386030/G - AIC (base 32): OXXUFG 
"1" FLACONE500 ML 

AIC (base 10): 031386042/G - AIC (base 32): OXXUFU 
"I" FLACONE1000 ML 

AIC (base 10): 031386055/G - AIC {base 32): OXXUG7 
"11" 50 ML 

AIC (base 10): 031386067/G - AIC (base 32): OXXUGM 
"H” 100 ML 

AIC (base 10): 031386079/G - AIC (base 32): OXXUGZ 
"Il" 250 ML ; 

AIC (base 10): 031386081/G - AIC (base 32): OXXUHI1 
"11" 500 ML 

AIC (base 10): 031386093/G - AIC (base 32): OXXUHF 
"11" 1000 Mi 

AIC (base 10): 031386105/G - AIC (base 32): OXXUHT 


"Ill" 50 ML 
AIC (base 10): 031386117/G - AIC (base 32): 0OXXUJ5 


"IN” 100 ML 

AIC (base 10): 031386129/G - AIC (base 32): OXXUJK 
"ill" 250 ML 

AIC (base 10): 031386131/G - AIC (base 32): OXXUJM 
"III" 500 ML 

AIC (base 10): 031388143/G - AIC (base 32): OXXUJZ 
"Il" 1000 ML 

AIC (base 10): 031386158/G - AIC (base 32): 0XXUKD 


ISOPRENALINA CLORIDRATO 


0,2MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031944010/G - AIC (base 32): OYGVBB 
0,2MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031944022/G - AIC (base 32): OYGVBQ 
0,2MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031944034/G - AIC (base 32): OYGVC2 
0,2MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031944046/G - AIC (base 32): OYGVCG 
0,2MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031944059/G - AIC (base 32): OYGVCV 
0,2MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10}: 031944061/G - AIC (base 32): OYGVCX 
0,2MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031944073/G - AIC (base 32): OYGVD9 
0,2MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031944085/G - AIC (base 32): OYGVDP 
0,2MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031944097/G - AIC (base 32): OYGVFI1 
0,2MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031944109/G - AIC (base 32): OYGVFF 


LIDOCAINA CLORIDRATO 


SOMG/SML 1 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031950013/G - AIC (base 32): OYH15X 
50MG/SML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950025/G - AIC (base 32): OYH169 
50MG/SML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950037/G - AIC (base 32): OYH16P 
50MG/5ML 4 FIALES ML 

AIC (base 10): 031950049/G - AIC (base 32): OYH171 
50MG/SML 5 FIALES ML 

AIC (base 10): 031950052/G - AIC (base 32): OYH174 
50MG/5ML 6 FIALES ML 

AIC (base 10): 031950064/G - AIC (base 32): OYH17J 
50MG/SML 7 FIALES ML 

AIC (base 10): 031950076/G - AIC (base 32): OYH17W 
50MG/SML 8 FIALES ML 

AIC (base 10): 031950088/G - AIC (base 32): 0YH188 
50MG/SML 9 FIALES ML 

AIC (base 10): 031950090/G - AIC (base 32): OYH18B 
50MG/SML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950102/G - AIC (base 32): 0YH18Q 
50MG/SML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031950114/G - AIC (base 32): OYH192 
50MG/SML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950126/G - AIC (base 32): OYH19G 
50MG/SML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950138/G - AIC (base 32): OYH19U 
S0MG/SML 4 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031950140/G - AIC (base 32): OYH19W 
50MG/SML 5 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031950153/G - AIC (base 32): OYH1B9 
50MG/SML 6 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031950165/G - AIC (base 32): OYH1BP 
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50 MG/SML 7 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031950177/G - AIC (base 32): OYH1C1 


50MG/SML 8 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031950189/G - AIC (base 32): OYH1CF 
SOMG/SML 9 FIALE10 ML 

AIC (base 10): 031950191/G - AIC (base 32): OYHICH 
50MG/SML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950203/G - AIC (base 32): OYH1CV 
200MG/10ML 1 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031950215/G - AIC (base 32): OYH1D7 
200MG/10ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950227/G - AIC (base 32): OYHIDM 
200MG/10ML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950239/G - AIC (base 32): OYH1DZ 
200MG/10ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950241/G - AIC (base 32): OYH1F1 
200MG/10ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950254/G - AIC (base 32): OYH1FG 
200MG/10ML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950266/G - AIC (base 32): OYHIFU 
200MG/10ML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950278/G - AIC (base 32): OYH1G6 
200MG/10ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950280/G - AIC (base 32): OYH1G8 
200MG/10ML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950292/G - AIC (base 32): OYHIGN 
200MG/10ML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031950304/G - AIC (base 32): OYH1HO 
200MG/10ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031950316/G - AIC (base 32): OYH1HD 
200MG/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950328/G - AIC (base 32): OYH1HS 
200MG/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950330/G - AIC (base 32): OYH1HU 
200MG/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950342/G - AIC (base 32): OYH1J6 
200MG/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950355/G - AIC (base 32): OYH1JM 
200MG/10ML 6 FIALE 10 iL 

AIC (base 10): 031950367/G - AIC (base 32): OYH1JZ 
200MG/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950379/G - AIC (base 32): OYH1KC 
200MG/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950381/G - AIC (base 32): OYHIKF 
200MG/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950393/G - AIC (base 32): OYHIKT 
200MG/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031950405/G - AIC (base 32): OYHYL5 


MAGNESIO CLORURO 


0,5 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031906011/G - AIC (base 32): OYFQ6V 
0,5 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031906023/G - AIC (base 32): OYFQ77 


MAGNESIO SOLFATO 


2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907013/G - AIC (base 32): OYFR65 
2 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907025/G - AiC (base 32): OYFR6K 
1G/10ML. 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031907037/G - AIC (base 32): OYFR6X 
1G/10ML. 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907049/G - AIC (base 32): OYFR79 
1G/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907052/G - AIC (base 32): OYFR7D 


Supplemento ordinario ala GAZZETTA UFFICIALE 


1G/10ML 4 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031907064/G - AIC (base 32): OYFR7S 


1G/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907076/G - AIC (base 32): OYFR84 
1G/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907088/G - AIC (base 32): OYFRBJ 


1G/10ML 7 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031907090/G - AIC (base 32): OYFR8L 


1G/10ML 8 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 031907102/G - AIC (base 32): OYFR8Y 


1G/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 031907114/G - AIC (base 32): OYFR9B 
1G/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907126/G - AIC (base 32): OYFR9Q 
2G/10ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031907138/G - AIC (base 32): OYFRB2 


2G/10ML 2 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031907140/G - AIC (base 32): OYFRB4 


2G/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907153/G - AIC (base 32): 0YFRBK 
2G/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907165/G - AIC (base 32): OYFRBX 
2G/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907189/G - AIC (base 32): OYFRCP 
2G/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907191/G - AIC (base 32): OYFRCR 
2G/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907203/G - AIC (base 32): OYFRD3 
2G/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907215/G - AIC (base 32): OYFRDH 
2G/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907227/G - AIC (base 32): OYFRDV 
2G/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907239/G - AIC (base 32): OYFRF7 
2,5G/10ML 1 FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031907241/G - AIC (base 32): OYFRF9 
2,5G/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907254/G + AIC (base 32): OYFRFQ 
2,5G/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907266/G - AIC (base 32): OYFRG2 


2,5G/10ML. 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031807278/G - AIC (base 32): OYFRGG 
2,5G/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907280/G - AIC (base 32): OYFRGy 
2,5G/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907292/G - AIC (base 32): OYFRGW 
2,5G/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907304/G - AIC (base 32): OYFRH8 
2,5G/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907316/G - AIC (base 32): OYFRHN 
2,5G/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907328/G - AIC (base 32): OYFRJO 
2,5G/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031907330/G - AIC (base 32): OYFRI2 


2 MEQ/ML 1 FIALA 30 ML 
AIC (base 10): 031907355/G - AIC (base 32): OYFRUV 


2 MEQ/ML 20 FIALE 30 ML 
AIC (base 10): 031907367/G - AIC (base 32): OYFRK7 


MANNITOLO 


5% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 030770010/G - AIC (base 32): OXCOUU 


5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030770022/G - AIC (base 32): OXCOV6 
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5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030770034/G - AIC (base 32): OXCOVL 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030770046/G - AIC (base 32): OXCOVY 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030770059/G - AIC (base 32): OXCOWC 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030770061/G - AIC (base 32): OXCOWF 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030770073/G - AIC (base 32): OXCOWT 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030770085/G - AIC (base 32): OXCOX5 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030770097/G - AIC (base 32): OXCOXK 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10); 030770109/G - AIC (base 32): OXCOXX 
18% FLACONE 50 ML 

AIG (base 10): 030770111/G - AIC (base 32): OXCOXZ 
18% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030770123/G - AIC (base 32): OXCOYC 
18% FLACONE 250 ML 

AIG (base 10): 030770135/G - AIC (base 32): OXCOYR 
18% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030770147/G - AIC (base 32): OXCOZ3 


18% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030770150/G - AIC (base 32): OXC0Z6 


MANNITOLO E SODIO CLORURO 


5% " 0,45% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031387018/G - AIC (base 32): OXXVDB 
5% ” 0,45% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031387020/G - AIC {base 32): OXXVDD 
5% "0,45% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031387032/G - AIC (base 32): 0OXXVDS 
5% " 0,45% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031387044/G - AIC (base 32): OXXVF4 


MANNITOLO E SORBITOLO 


0,54%”2,7% FLACONE 3000 ML 

AIC (base 10): 031920010/G - AIC (base 32): OYG3WB 
0,54%"2,7% FLACONE 5000 ML 

AIC {base 10): 031920022/G - AIC (base 32): OYG3WQ 


NORADRENALINA TARTRATO 


2MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031945013/G - AIC (base 32): OYGWIP 
2MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031945025/G - AIC (base 32): OYGWB1 

Lal 

2MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031945037/G - AIC (base 32): OYGWBF 
2MG/1ML 4 FIALE 1 ML l 

AIC (base 10): 031945049/G - AIC (base 32): OYGWBT 
2MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031945052/G - AIC (base 32): OYGWBW 
2MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031945064/G - AIC (base 32): OYGWC8 
2MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031945076/G - AIC (base 32): OYGWCN 
2MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031945088/G - AIC (base 32): OYGWDO 
2MG/1ML 9 FIALE1 ML 

AIC (base 10): 031945090/G - AIC (base 32): OYGWD2 
2MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031945102/G - AIC (base 32): OYGWDG 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PAPAVERINA CLORIDRATO 


30MG/2ML 1 FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031951015/G - AIC (base 32): 0YH257 
30MG/2ML 2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951027/G - AIC (base 32): 0YH25M 
30MG/2ML 3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951039/G - AIC (base 32): OYH25Z 
30MG/2ML 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951041/G - AIC (base 32): 0YH261 
30MG/2ML 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951054/G - AIC (base 32): 0YH26G 
30MG/2ML 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951066/G - AIC (base 32): OYH26U 
30MG/2ML 7 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951078/G - AIC (base 32): 0YH276 
30MG/2ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951080/G - AIC (base 32): 0YH278 
30MG/2ML 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951092/G - AIC (base 32): OYH27N 
30MG/2ML 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951104/G - AIC (base 32): 0YH280 
30MG/2ML 1 FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031951116/G - ÀIC (base 32): 0YH28D 
30MG/2ML 2 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 031951128/G - AIC (base 32): 0YH288 
30MG/2ML 3 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 031951130/G - AIC (base 32): OYH28U 
30MG/2ML 4 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 031951142/G - AIC (base 32): 0YH296 
30MG/2ML 5 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 031951155/G - AIC (base 32): OYH29M 
30MG/2ML 6 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 031951167/G - AIC (base 32); OYH29Z 
30MG/2ML 7 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 031951179/G - AIC (base 32): OYH2BC 
30MG/2ML 8 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 031951181/G - AIC (base 32): OYH2BF 
30MG/2ML 9 FIALE 3 ML 

AIC (base 19): 031951193/G - AIC (base 32): OYH2BT 
30MG/2ML 10 FIALE 3 ML 

AIC (base 10): 03Î951205/G - AIC (base 32): OYH2C5 
50MG/3ML 1 FIALA 2 ML a 

AIC (base 10): 031951217/G - AÎC (base 32): OYH2CK 
50MG/3ML 2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951229/G - AIC (base 32): OYH2CX 
50MG/3ML 3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951231/G - AIC (base 32): OYH2CZ 
50MG/3ML 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951243/G - AIC (base 32): OYH2DC 
50MG/3ML 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951256/G - AIC (base 32): 0YH2DS 
50MG/3ML 6 FIALE 2 ML 

AIC {base 10): 031951268/G - AIC (base 32): OYH2F4 
50MG/SML 7 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951270/G - AIC (base 32): OYH2F6 
50MG/3ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951282/G - AIC (base 32): OYH2FL 
50MG/3ML 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031951294/G - AIC (base 32): OYH2FY 
50MG/3ML 10 FIALE 2 ML 

AIC {base 10): 031951308/G - AIC (base 32): 0YH2GB 
50MG/SML 1 FIALA 3 ML 

AIC (base 10): 031951318/G - AIC (base 32): 0YH2GQ 
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50MG/3ML 2 FIALE 3 ML 
AIC {base 10): 031951320/G - AIC (base 32): OYH2GS 


50MG/3ML 3 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 031951332/G - AIC (base 32): OYH2H4 
50MG/3ML 4 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 031951344/G - AIC (base 32): OYH2HJ 
50MG/3ML 5 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 031951357/G - AIC (base 32): OYH2HX 
50MG/3ML 6 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 031951369/G - AIC (base 32): 0YH2J9 
50MG/3ML 7 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 031951371/G - AIC (base 32): 0YH2JC 
‘ 580MG/3ML 8 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 031951383/G - AIC (base 32): OYH2JR 
50MG/3ML 9 FIALE 3 ML 
AIC {base 10): 031951395/G - AIC (base 32): OYH2K3 
50MG/3ML 10 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 031951407/G - AIC (base 32): OYH2KH 


POTASSIO ACETATO 


3 MEO/ML 10 F 10 ML 

AIC (base 10): 031908015/G - AIC (base 32); OYFS5H 
3 MEQ/ML 100 F 10 ML 

AIC (base 10): 031908027/G - AIC (base 32): OYFSSV 
3 MEQ/ML 1 F 30 ML 

AIC (base 10): 031908039/G - AIC (base 32): OYFS67 


9 MEQ/ML 20 FIALE 30 ML 
AIC (base 10): 031908041/G - AIC (base 32): OYFS69 


POTASSIO CLORURO 


2 MEQ/ML 10 F 10 ML 

AIC (base 10): 031909017/G - AIC (base 32): OYFT4T 
2 MEQ/ML 100 F 10 ML 

AIC (base 10): 031909029/G - AIC (base 32): OYFT55 
3 MEG/ML 10 F 10 ML 

AIC (base 10): 031909031/G - AIC (base 32): OYFT57 
3 MEQ/ML 100 F 10 ML 

AIC (base 10): 031909043/G - AIC (base 32): OYFT5M 


3 MEQ/ML 20 F 30 ML 
AIC {base 10): 031909056/G - AIC (base 32): OYFT60 


POTASSIO FOSFATO 


2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031910019/G - AIC (base 32): OYFU43 
2 MEQ/ML' 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031910021/G - AIC (base 32): OYFU45 
2 MEQ/ML 1 FIALA30 ML 

AIC (base 10): 031910033/G - AIC (base 32): OYFU4K 
2 MEO/ML 20 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 031910045/G - AIC (base 32): OYFU4X 


POTASSIO LATTATO 


2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031911011/G - AIC (base 32): OYFV33 
2 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 031911023/G - AIC (base 32): OYFV3H 


PROCAINAMIDE CLORIDRATO 


500MG/5ML 1 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031946015/G - AIC (base 32): OYGXS8Z 
500MG/5ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031946027/G - AIC (base 32): OYGX9C 
500MG/SML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031946039/G - AIC (base 32): OYGX9R 
500MG/5ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031946041/G - AIC (base 32): OYGX9T 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


500MG/5ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031946054/G - AIC (base 32): OYGXB6 
500MG/S5ML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031946066/G - AIC (base 32): OYGXBL 
500MG/SML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031946078/G - AIC (base 32): OYGXBY 
500MG/5ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031946080/G - AiC (base 32): OYGXCO 
500MG/SML. 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031946092/G - AIC (base 32): OYGXCD 
500MG/SML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031946104/G - AIC (base 32): OYGXCS 


RINGER 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030771012/G - AIC (base 32): 0XC1U4 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030771024/G - AIC (base 32): OXC1UJ 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030771036/G - AIC (base 32): OXC1UW 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030771048/G - AIC (base 32): 0XC1V8 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030771051/G - AIC (base 32): 0XC1VC 


RINGER ACETATO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030772014/G - AIC (base 32): 0XC2TG 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030772026/G - AIC (base 32): OXC2TU 
FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 030772038/G - AIC (base 32): 0XC2U6 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030772040/G - AIC (base 32): 0XC2U8 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030772053/G - AIC (base 32): 0XC2UP 


RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031389012/G - AIC (base 32): OXXXBN 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031389024/G - AIC (base 32): OXXXCO 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031389036/G - AIC (base 32): OXXXCD 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031389048/G - AIC (base 32): OXXXCS 


. FLACONE 1090 ML 


AIC (base 10): 031389051/G - AIC (base 32): OXXXCV 


RINGER CON GLUCOSIO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031388010/G - AIC (base 32): OXXWCB 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031388022/G - AIC (base 32): OXXWCQ 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031388034/G - AIC (base 32): OXXWD2 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031388046/G - AIC (base 32): OXXWDG 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031388059/G - AIC (base 32): OXXWDV 


RINGER LATTATO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030773016/G - AIC (base 32): 0XC3SS 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030773028/G - AIC (base 32): OXC3T4 


Serie generale - n. 258 


4-11-1995 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030773030/G - AIC (base 32): OXC3T6 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030773042/G - AIC (base 32): OXC3TL 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030773055/G - AIC (base 32): OXC3TZ 


RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 
FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031390014/G - AIC (base 32): OXXY9Y 


FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031390026/G - AIC (base 32): OXXYBB 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031390038/G - AIC (base 32): OXXYBQ 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031390040/G - AIC (base 32): OXXYBS 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031390053/G - AIC (base 32): OXXYC5 

SCOPOLAMINA BROMIDRATO 

0,25MG/1ML 1 FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031947017/G - AIC (base 32): OYGY89 
0,25MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031947029/G - AIC (base 32): OYGY8P 
0,25MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031947031/G - AIC (base 32): OYGY8R 


0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031947043/G - AIC (base 32): OYGY93 
0,25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031947056/G - AiC (base 32): OYGY9J 
0,25MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031947068/G - AIC (base 32): OYGY9W 


0,25MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031947070/G - AIC (base 32): OYGYOY 
0,25MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031947082/G - AIC (base 32): OYGYBB 


0,25MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031947094/G - AIC (base 32): OYGYBA 


0,25MG/1ML 10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031947106/G - AIC (base 32): OYGYC2 


SODIO ACETATO 


3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031912013/G - AIC (base 32): OYFW2F 
3 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031912025/G - AIC (base 32): OYFW27T 


3 MEQ/ML 1 FIALA 30 ML 
AIC (base 10): 031912037/G - AIC (base 32): OYFW35 


3 MEO/ML 20 FIALE 30 ML 
AIC (base 10): 031912049/G - AIC (base 32): OYFWS3K 


SODIO BICARBONATO 


1,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030774018/G - AIC (base 32): 0XC4S2 
1,4% F..ACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030774020/G - AIC (base 32): 0XC4S4 
1,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030774032/G - AIC (base 32): 0XC4SJ 
1,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030774044/G - AIC (base 32): 0OXC4SW 
1,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030774057/G - AIC (base 32): 0XC4T9 
5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030774069/G - AIC (base 32): OXC4TP 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030774071/G - AIC (base 32): OXC4TR 


5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030774083/G - AIC (base 32): 0XC4U3 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030774095/G - AIC (base 32): OXC4UH 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030774107/G - AIC (base 32): OXC4UV 
7,5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030774119/G - AIC (base 32): OXC4V7 
7,5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030774121/G - AIC (base 32): OXC4V9 
7,5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030774133/G - AIC (base 32): OXC4VP 
7,5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030774145/G - AIC (base 32): OXC4W1 
7,5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030774158/G - AIC (base 32): OXC4WG 
8,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030774160/G - AIC (base 32): OXC4WJ 
8,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030774172/G - AIC (base 32): OXC4WW 
8,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030774184/G - AIC (base 32): OXC4X8 
8,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030774196/G - AIC (base 32): OXC4XN 
8,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030774208/G - AIC (base 32): OXC4YO 
1 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030774210/G - AIC (base 32): OYC4Y2 


1 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030774222/G - AIC (base 32): OYC4YG 


SODIO CITRATO 


6,16 MEQ/ML FIALA 30 ML 

AIC (base 10): 031913015/G - AIC (base 32): 0YFX1R 
38MG/1ML FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031913027/G - AIC (base 32): OYFX23 
388MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031913039/G - AIC (base 32): OYFX2H 
6,16 MEQ/ML 20 F 30 ML 

AIC (base 19): 031913041/G - AIC (base 32): OYFX2K 
78MG/2ML FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031913054/G - AIC (base 32): OYFX2Y 
76MG/2ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913066/G - AIC (base 32): OYFX3B 
76MG/2ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913078/G - AIC (base 32): OYFX30 
76MG/2ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913080/G - AIC (base 32): OYFX3S 
76MG/2ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913092/G - AIC (base 32): OYFX44 
76MG/2ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913104/G - AIC (base 32): OYFX4J 
76MG/2ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913116/G - AIC (base 32): OYFX4W 
76MG/2ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913128/G - AIC (base 32): OYFX58 
76MG/2ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913130/G - AIC (base 32): OYFX5B 
76MG/2ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913142/G - AIC (base 32): OYFX5Q 
76MG/2ML FIALA 2 ML ° 

AIC (base 10): 031913155/G - AIC (base 32): OYFX63 
76MG/2ML 2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913167/G - AIC (base 32): OYFX6H 
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76MG/2ML 3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913179/G - AIC (base 32): OYFX6V 
76MG/2ML 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913181/G - AIC (base 32): OYFX6X 
76MG/2ML 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913193/G - AIC (base 32): OYFX79 
76MG/2ML 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913205/G - AIC (base 32): OYFX7P 
76MG/2ML 7 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913217/G - AIC (base 32): OYFX81 
76MG/2ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913229/G - AIC (base 32): OYFX8F 
76MG/2ML 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913231/G - AIC (base 32): OYFX8H 
76MG/2ML 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913243/G - AIC (base 32): OYFX8V 
76MG/2ML FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031913256/G - AIC (base 32): OYFX98 
76MG/2ML. 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913268/G - AIC (base 32): OYFXON 
76MG/2ML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913270/G - AIC (base 32): OYFX9Q 
786MG/2ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913282/G - AIC (base 32): OYFXB2 
76MG/2ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913294/G - AIC (base 32): OYFXBG 
76MG/2ML. 6 FIALE 5 ML 

AIC {base 10): 031913306/G - AIC (base 32): OYFXBU 
76MG/2ML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913318/G - AIC (base 32): OYFXC6 
76MG/2ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913320/G - AIC (base 32): OYFXC8 
76MG/2ML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913332/G - AIC (base 32): OYFXCN 
76MG/2ML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913344/G - AIC (base 32): OYFXDO 
76MG/2ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031913357/G - AIC (base 32): OYFXDF 
T8MG/2ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913369/G - AIC (base 32): OYFXDT 
76MG/2ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913371/G - AIC (base 32): OYFXDV 
190MG/SML FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031913383/G - AIC (base 32): OYFXF7 
76MG/2ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913395/G - AIC (base 32): OYFXFM 
76MG/2ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913407/G - AIC (base 32): OYFXFZ 
76MG/2ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913419/G - AIC (base 32): OYFXGC 
76MG/2ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913421/G - AIC (base 32): OYFXGF 
76MG/2ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913433/G - AIC (base 32): OYFXGT 
76MG/2ML. 9 FIALE 10 ML. 

AIC (base 10): 031913445/G - AIC (base 32): OYFXHS5 
76MG/2ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913458/G - AIC (base 32): OYFXHL 
190MG/SML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913460/G - AIC (base 32): OYFXHN 
190MG/SML 3 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031913472/G - AIC (base 32): OYFXJO 
190MG/SML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913484/G - AIC (base 32): OYFXJD 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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190MG/5ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913498/G - AIC (base 32): OYFXIS 
190MG/S5ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913508/G - AIC (base 32): OYFXK4 
190MG/SML 7 FIALE 1 ML 

AIC (basa 10): 031913510/G - AIC (base 32): OYFXK6 
180MG/5ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913522/G - AIC (base 32): OYFXKL 
190MG/5ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913534/G - AIC (base 32): OYFXKY 
1980MG/5ML 10 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 031913546/G - AIC (base 32): OYFXLB 
190MG/5ML. FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031913559/G - AIC (base 32): OYFXLR 
180MG/SML 2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913561/G - AIC (base 32): OYFXLT 
190MG/5ML 3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913573/G - AIC (base 32): OYFXM5 
190MG/5ML 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913585/G - AIC (base 32): OYFXMK 
190MG/5ML 5 FIALE 2 ML 

AIC (bass 10): 031913597/G - AIC (base 32): OYFXMX 
190MG/5ML 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913609/G - AIC (base 32): OYFXN9 
190MG/SML 7 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913611/G - AIC (base 32): OYFXNC 
190MG/5ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913623/G - AIC (base 32): OYFXNR 
190MG/5ML 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913635/G - AIC (base 32): OYFXP3 
190MG/5ML 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913647/G - AIC (base 32): OYFXPH 
190MG/5ML FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031913650/G - AIC (base 32): OYFXPL 
190MG/SML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913662/G - AiC (base 32): OYFXPY 
190MG/5ML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913674/G - AIC (base 32): OYFXQB 
190MG/5ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913686/G - AIC (base 32): OYFXQQ 
190MG/S5ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913698/G - AIC (base 32): OYFXR2 
190MG/SML 6 FIALE 5 ML * 

AIC {base 10): 031913700/G - AIC (base 32): OYFXR4 
190MG/5ML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913712/G - AIC (base 32): OYFXRJ 
190MG/5ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913724/G - AIC (base 32): OYFXRW 
190MG/5ML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913736/G - AIC (base 32): OYFXS8 
190MG/5ML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031913748/G - AIC (base 32): OYFXSN 
190MG/5ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031913751/G - AIC (base 32): OYFXSR 
180MG/5ML 2 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 031913763/G - AIC (base 32): OYFXT3 
190MG/5ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913775/G - AIC (base 32): OYFXTH 
180MG/S5ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913787/G - AIC (base 32): OYFXTV 
190MG/S5ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913799/G - AIC (base 32): OYFXU7 


190MG/5ML 6 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031913801/G - AIC (base 32): OYFXU9 
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190MG/SML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913813/G - AIC (base 32): OYFXUP 
190MG/5ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913825/G - AIC (base 32): OYFXV1 
190MG/SML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913837/G - AIC (base 32): OYFXVF 
190MG/5ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031913849/G - AIC (base 32): OYFXVT 
380MG/10ML FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031913852/G - AIC (base 32): OYFXVW 
380MG/10ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913864/G - AIC (base 32): OYFXW8 
380MG/10ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913876/G - AIC (base 32): OYFXWN 
380MG/10ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913888/G - AIC (base 32): OYFXX0 
380MG/10ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913890/G - AIC (base 32): OYFXX2 
380MG/10ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913902/G - AIC (base 32): OYFXXG 
380MG/10ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913914/G - AIC (base 32): OYFXXU 
380MG/10ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 091913926/G - AIC (base 32): OYFXY6 
380MG/10ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913938/G - AIC (base 32): OYFXYL 
380MG/10ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031913940/G - AIC (base 32): OYFXYN 
380MG/10ML FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031913953/G - AIC (base 32): OYFXZ1 
380MG/10ML 2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913965/G - AIC (base 32): OYFXZF 
380MG/10ML 3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913977/G - AIC (base 32): OYFXZT 
380MG/10ML 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913989/G - AIC (base 32): OYFX05 
380MG/10ML 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031913991/G - AIC (base 32): OYFX07 
380MG/10ML 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962018/G - AIC (base 32): OYHDX2 
380MG/10ML 7 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962020/G - AIC (base 32): OYHDX4 
380MG/10ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962032/G - AIC (base 32): OYHDXJ 
380MG/10ML 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962044/G - AIC {base 32): OYHDXW 
380MG/10ML 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962057/G - AIC (base 32): OYHDY9 
380MG/10ML FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031962069/G - AIC (base 32): OYHDYP 
380MG/10ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962071/G - AIC (base 32): OYHDYR 
380MG/10ML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962083/G - AIC (base 32): OYHDZ3 
380MG/10ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962095/G - AIC (base 32): OYHDZH 
380MG/10ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962107/G - AIC (base 32): OYHDZV 
380MG/10ML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962119/G - AIC (base 32): OYHF07 
380MG/10ML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962121/G - AIC (base 32): OYHF09 
380MG/10ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962133/G - AIC (base 32): OYHFOP 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


380MG/10ML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962145/G - AIC (base 32): OYHF11 
380MG/10ML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962158/G - AIC (base 32): OYHF1G 
380MG/10ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031982160/G - AIC (base 32): OYHF1J 
380MG/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962172/G - AIC (base 32): OYHF1W 
380MG/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031862184/G - AIC (base 32): OYHF28 
380MG/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031982196/G - AIC (base 32): OYHF2N 
380MG/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962208/G - AIC (base 32): OYHF30 
380MG/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962210/G - AIC (base 32): OYHF32 
380MG/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962222/G - AIC (base 32): OYHF3G 
380MG/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962234/G - AIC (base 32): OYHF3U 
380MG/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962246/G - AIC (base 32): OYHF46 
380MG/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962259/G - AIC (base 32): OYHF4M 
88MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031962261/G - AIC (base 32): OYHF4P 
38MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031962273/G - AIC (base 32): OYHF51 
38MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031962285/G - AIC (base 32): OYHF5F 
38MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031962297/G - AIC (base 32): OYHFST 
38MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031962309/G - AIC (base 32): OYHF65 
38MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031962311/G - AIC (base 32): OYHF87 
38MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031962323/G - AIC (base 32): OYHF6M 
38MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031962335/G - AIC (base 32): OYHF6Z 
88MG/1ML FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 031962347/G - AIC (base 32): OYHF7C 
38MG/1ML 2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962350/G - AIC (base 32): OYHF7G 
38MG/1ML 3 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962362/G - AIC (base 32): OYHF7U 
38MG/1ML 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962374/G - AIC (base 32): OYHF86 
38MG/1ML 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962386/G - AIC (base 32): OYHF8L 
38MG/1ML 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962398/G - AIC (base 32): OYHF8Y 
38MG/1ML 7 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962400/G - AIC (base 32): OYHF90 
38MG/1ML 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962412/G - AIC (base 32): OYHF9D 
38MG/1ML 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962424/G - AIC (base 32): OYHF9S 
38MG/1ML 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 031962436/G - AIC (base 32): OYHFB4 
38MG/1ML FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031962448/G - AIC (base 32): OYHFBJ 
38MG/1ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962451/G - AIC (base 32): OYHFBM 
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38MG/1ML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962463/G - AIC (base 32): OYHFBZ 
88MG/1ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962475/G - AIC (base 32): OYHFCC 
38MG/1ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962487/G - AIC (base 32): OYHFCR 
38MG/1ML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962499/G - AIC (base 32): OYHFD3 
38MG/1ML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962501/G - AIC (base 32): OYHFDS 
38MG/1ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962513/G - AIC (base 32): OYHFDK 
38MG/1ML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962525/G - AIC (base 32): OYHFDX 
38MG/1ML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031962537/G - AIC (base 32): OYHFF9 
38MG/1ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 091982549/G - AIC (base 32): OYHFFP 
38MG/1ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031982552/G - AIC (base 32): OYHFFS 
38MG/1ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962584/G - AIC (base 32): OYHFG4 
38MG/1ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962576/G - AIC (base 32): OYHFGJ 
38MG/1ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962588/G - AIC (base 32): OYHFGW 
38MG/1ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962590/G - AIC (base 32): OYHFGY 
38MG/1ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962602/G - AIC (base 32): OYHFHB 
38MG/1ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962614/G - AIC (base 32): OYHFHQ 
38MG/1ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962626/G - AIC (base 32): OYHFJ42 
38MG/1ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031962638/G - AIC (base 32): OYHFJG 


SODIO CITRATO E ACIDO CITRICO 


1G"600MG/10ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031931013/G - AIC (base 32): OYGGNS 
1G”600MG/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031931025/G - AIC (base 32): OYGGNK 
1G"600MG/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031931037/G - AIC (base 32): OYGGNX 
1G”600MG/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031931049/G - AIC (base 32): OYGGP9 
1G”600MG/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031931052/G - AIC (base 32): OYGGPD 
1G”600MG/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031931084/G - AIC (base 32): OYGGPS 
1G"600MG/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031931076/G - AIC (base 32): OYGGQ4 
1G"600MG/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031931088/G - AIC (base 32): OYGGQJ 
1G”600MG/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031931090/G - AIC (base 32): OYGGQL 
1G”600MG/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031931102/G - AIC (base 32): OYGGOY 


SODIO CLORURO 


0,9% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030775011/G - AIC (base 32): 0XC5R3 
0,9% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030775023/G - AIC (base 32): 0XC5RH 
0,9% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030775035/G - AIC (base 32): OXC5RV 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


0,9% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030775047/G - AIC (base 32): 0XC5S7 
0,9% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030775050/G - AIC (base 32): OXC5SB 
0,9% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030775062/G - AIC (base 32): 0XC5SQ 
0,9% PER IRRIGAZIONI FLACONE 3000 ML 

AIC (base 10): 030775074/G - AIC (base 32): OXCST2 
0,9% PER IRRIGAZIONI FLACONE 5000 ML 

AIC (base 10): 030775086/G - AIC (base 32): OXCSTG 
3% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030775098/G - AIC (base 32): OXCSTU 
3% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030775100/G - AIC (base 32): OXCSTW 
3% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030775112/G - AIC (base 32): 0XC5U8 
3% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030775124/G - AIC (base 32): OXCSUN 
3% FLACONE 1000 ML 

AIC {base 10): 030775136/G - AIC (base 32): OXC5VO 
3% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030775148/G - AIC (base 32): OXC5VD 
5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030775151/G - AIC (base 32): OXC5VH 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030775163/G - AIC (base 32): OXC5VV 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030775175/G - AIC (base 32): 0OXC5W7 
5% FLACONE 500 ML ù 

AIC (base 10): 030775187/G - AIC (base 32): 0XC5WM 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030775199/G - AIC (base 32): 0OXC5WZ 
5% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 030775201/G - AIC (base 32): 0OXC5X1 
2 MEQ/ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030775213/G - AIC (base 32): OXC5XF 
2 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 030775225/G - AIC {base 32): OXC5XT 
2 MEGQ/ML FIALA 30 ML 

AIC (base 10): 030775237/G - AIC (base 32): OXC5Y5 
2 MEQ/ML 20 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 030775249/G - AIC (base 32): OXCS5YK 
3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775252/G - AIC (base 32): OXC5YN 
3 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775264/G - AIC (base 32): OXCS5Z0 
3 MEQ/ML FIALA 30 ML 

AIC (base 10): 030775276/G - AIC (base 32): OXCSZD 
3 MEQ/ML 20 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 030775288/G - AIC (base 32): OXC5ZS 
0,9% FIALA 2 ML 

AIC (base 10): 030775290/G - AIC (base 32): OXCSZU 
0,9% 2 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030775302/G - AIC (base 32): 0XC606 
0,9% 3 FIALE 2 ML Î 

AIC (base 10): 030775314/G - AIC (base 32): 0OXC60L 
0,9% 4 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030775326/G - AIC (base 32): OXCG0Y 
0,9% 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030775338/G - AIC (base 32): 0XC61B 
0,9% 6 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030775340/G - AIC (base 32): 0XC61D 


0,9% 7 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030775353/G - AIC (base 32): OXC61T 


stila 
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0,9% 8 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030775365/G - AIC (base 32): 0XC625 
0,9% 9 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030775377/G - AIC (base 32): 0XC62K 
0,9% 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030775389/G - AIC (base 32): 0XC62X 
0,9% FIALA 5 ML 

AIC {base 10): 030775391/G - AIC (base 32): 0XC62Z 
0,9% 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030775403/G - AIC (base 32): 0XC63C 
0,9% 3 FIALE 5 ML - 

AIC (base 10): 030775415/G - AIC (base 32): 0OXC63R 
0,9% 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030775427/G - AIC (base 32): 0XC643 
0,9% 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030775439/G - AIC (base 32): 0XC64H 
0,9% 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030775441/G - AIC (base 32): OXC64K 
0,9% 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030775454/G - AIC (base 32): OXC64Y 
0,9% 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030775466/G - AIC (base 32): 0XC65B 
0,9% 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030775478/G - AIC (base 32): 0XC65Q 
0,9% 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030775480/G - AIC (base 32): 0XC65S 
0,9% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030775492/G - AIC (base 32): 0XC664 
0,9% 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775504/G - AIC (base 32): 0XC66J 
0,9% 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775516/G - AIC (base 32): 0OXC66W 
0,9% 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775528/G - AIC (base 32): 0XC678 
0,9% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775530/G - AIC (base 32): 0XC67B 
0,9% 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775542/G - AIC (base 32): 0XC67Q 
0,9% 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775555/G - AIC (base 32): 0XC683 
0,9% 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775567/G - AIC (base 32): 0XC68H 
0,9% 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775579/G - AIC (base 32): 0OXC68V 
0,9% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030775581/G - AIC (base 32): 0XC68X 
0,9% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030775593/G - AIC (base 32): 0XC699 
0,9% 2 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030775605/G - AIC (base 32): OXC69P 
0,9% 3 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030775617/G.- AIC (base 32): 0XC6B1 
0,9% 4 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030775629/G - AIC (base 32): OXC6BF 
0,9% 5 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030775631/G - AIC (base 32): 0OXC6BH 
0,9% 6 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030775643/G - AIC (base 32): OXC6BV 
0,9% 7 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030775656/G - AIC (base 32): 0XC6C8 
0,9% 8 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030775668/G - AIC (base 32); OXCGCN 


0,9% 9 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030775870/G - AIC (base 32): 0XC6CQ 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


0,9% 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030775682/G - AIC (base 32): 0XC6D2 
0,9% CONTENITORE PLASTICA 2 ML 

AIC (base 10): 030775694/G - AIC (base 32): 0XC6DG 
0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 

AIC (base 10): 030775708/G - AIC (base 32): OXC6DU 
0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 

AIC (base 10): 030775718/G - AIC (base 32): OXC6F6 
0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 

AIC (base 10): 030775720/G - AIC (base 32): OXC6F8 
0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 

AIC (base 10): 030775732/G - AIC (base 32): OXC6FN 
0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 

AIC (base 10): 030775744/G - AIC (base 32): 0XC6GO 
0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 

AIC (base 10): 030775757/G - AIC (base 32): OXC6GF 
0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 

AIC (base 10): 030775769/G - AIC (base 32): OXC6GT 
0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 1 

AIC (base 10): 030775771/G - AIC (base 32): OXC8GV 
0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 

AIC (base 10): 030775783/G - AIC (base 32): OXC6H7 
0,9% CONTENITORE PLASTICA 5 ML 

AIC (base 10): 030775795/G - AIC (base 32): OXC6HM 
0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 5 ML | 

AIC (base 10): 030775807/G - AIC (base 32): OXCGHZ 
0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 

AIC (base 10): 030775819/G - AIC (base 32): OXC6JC 
0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 

AIC (base 10): 030775821/G - AIC (base 32): OXC6JF 
0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 

AIC (base 10): 030775833/G - AIC (base 32): OXCBUT 
0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 

AIC (base 10): 030775845/G - AIC (base 32): 0XC6K5 
0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 

AIC (base 10): 030775858/G - AIC (base 32): OXCBKL 
0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 

AIC (base 10): 030775860/G - AIC (base 32): OXC6KN 
0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 

AIC (base 10): 030775872/G - AIC (base 32): OXC6LO 
0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 

AIC (base 10): 030775884/G - AIC (base 32): OXC6LD 
0,9% CONTENITORE PLASTICA 10 ML 

AIC (base 10): 030775896/G - AIC (base 32): OXC6LS 
0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 

AIC (base 10): 030775908/G - AIC (base 32): 0XC6M4 
0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 

AIC (base 10): 030775910/G - AIC (base 32): OXC&M6 
0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 

AIC (base 10): 030775922/G - AIC (base 32): OXC6ML 
0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 

AIC (base 10): 030775934/G - AIC (base 32): OXCBMY 
0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 

AIC (base 10): 030775946/G - AIC (base 32): OXCGNB 
0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 

AIC (base 10): 030775959/G - AIC (base 32): OXCBNA 
0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 

AIC (bass 10): 030775961/G - AIC (base 32): OXCENT 
0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 

AIC (base 10): 030775973/G - AIC (base 32): OXC6P5 
0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 

AIC (base 10): 030775985/G - AIC (base 32): OXCGPK 
0,9% CONTENITORE PLASTICA 20 ML 

AIC (base 10): 030775997/G + AIC (base 32): OXC6PX 
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20MG/1ML FIALA 1 ML 

AIC (base 10): 031938018/G - AIC (base 32): OYGPH2 
20MG/1ML 2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031938020/G - AIC (base 32): OYGPH4 
20MG/1ML 3 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031938032/G - AIC (base 32): OYGPHy 
20MG/1ML 4 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031938044/G - AIC (base 32): OYGPHW 
20MG/1ML 5 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 091938057/G - AIC (base 32): OYGPJ9 
20MG/1ML 6 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031938069/G - AIC (base 32): OYGPUP 
20MG/1ML 7 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031938071/G - AIC (base 32): OYGPJR 
20MG/1ML 8 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031938083/G - AIC (base 32): OYGPK3 
20MG/1ML 9 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031938095/G - AIC (base 32): OYGPKH 
20MG/1ML 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 031938107/G - AIC (base 32): OYGPKV 
0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 

AIC (base 10): 031967019/G - AIC {base 32): OYHKTC 
0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 

AIC (base 10): 031967021/G - AIC (base 32): OYHKTF 
0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 

AIC (base 10): 031967033/G - AIC (base 32): OYHKTT 
0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 

AIC (base 10): 031967045/G - AIC (base 32): OYHKU5 
0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 

AIC (base 10): 031967058/G - AIC (base 32): OYHKUL 
0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 

AIC (base 10): 031967060/G - AIC (base 32): OYHKUN 
0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 

AIC (base 10): 031967072/G - AIC (base 32): OYHKVO 
0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 

AIC (base 10): 031967084/G - AIC (base 32): OYHKVD 
0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 

AIC (base 10): 031967096/G - AIC (base 32): OYHKVS 


SODIO E POTASSIO BICARBONATO 


2 MEQ/ML 10 F 20 ML 

AIC (base 10): 031914017/G - AIC (base 32): OYFY11 
2 MEO/ML 100 F 20 ML 

AIC (base 10): 031914029/G - AIC (base 32): OYFY1F 


SODIO EDETATO 


0,5G/5ML FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031936014/G - AIC (base 32): OYGMJG 
0,5G/5ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936026/G - AIC (base 32): OYGMIU 
0,5G/5ML3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936038/G - AIC (base 32): OYGMK6 
0,5G/SML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936040/G - AIC (base 32): OYGMK8 
0,5G/5ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936053/G - AIC (base 32): OYGMKP 
0,5G/5ML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936065/G - AIC (base 32): OYGML1 
0,5G/SML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936077/G - AIC (base 32): OYGMLF 
0,5G/5ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936089/G - AIC (base 32): OYGMLT 
0,5G/S5ML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936091/G - AIC (base 32): OYGMLV 
0,5G/SML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936103/G - AIC (base 32): OYGMM7 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


0,5G/5ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031936115/G - AIC (base 32): YGMMM 
0,5G/5ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031938127/G - AIC (base 32): OYGMMZ 
0,5G/5ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936139/G - AIC (base 32): OYGMNC 
0,5G/5ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936141/G - AIC (base 32): OYGMNF 
0,5G/5ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031938154/G - AIC (base 32): OYGMNU 
0,5G/SML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936166/G - AIC (base 32): OYGMP6 
0,5G/SML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936178/G - AIC (base 32): OYGMPL 
0,5G/SML 8 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 031936180/G - AIC (base 32): OYGMPN 
0,5G/5ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936192/G - AIC (base 32): OYGMQO 
0,5G/5ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936204/G - AIC (base 32): OYGMQD 
2G/10ML FIALA 5 ML 

AIG (base 10): 031936216/G - AIC (base 32): OYGMQS 
2G/10ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936228/G - AIC (base 32): OYGMR4 
2G/10ML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936230/G - AIC (base 32): OYGMR6 
2G/10ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936242/G - AIC (base 32): OYGMRL 
2G/10ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031938255/G - AIC (base 32): OYGMRZ 
2G/10ML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936267/G - AIC (base 32): OYGMSC 
2G/10ML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936279/G - AIC (base 32): OYGMSR 
2G/10ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936281/G - AIC (base 32): OYGMST 
2G/10ML FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031938293/G - AIC (base 32): OYGMTS 
2G/10ML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031936305/G - AIC (base 32): OYGMTK 
2G/10ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031936317/G - AIC (base 32): OYGMTX 
2G/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936329/G - AIC (base 32): OYGMU9 
2G/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031938331/G - AIC (base 32): OYGMUC 
2G/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031938343/G - AIC (base 32): OYGMUR 
2G/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936356/G - AIC (base 32): OYGMV4 
2G/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936368/G - AIC (base 32): OYGMVJ 
2G/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936370/G - AIC (base 32): OYGMVL 
2G/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936382/G - AIC (base 32): OYGMVY 
2G/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936394/G - AIC (base 32): OYGMWB 
2G/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031936406/G - AIC (base 32): OYGMWQ 


SODIO INDIGOTINDISOLFONATO 


40MG/10ML FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 031937016/G - AIC (base 32): OYGNHS 
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40MG/10ML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937028/G - AIC (base 32): OYGNJ4 
40MG/10ML 3 FIALE 5 ML 

AIC {base 10): 031937030/G - AIC (base 32): OYGNJ6 
40MG/10ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937042/G - AIC (base 32): OYGNJL 
40MG/10ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937055/G - AIC (base 32): OYGNUZ 
40MG/10ML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937067/G - AIC (base 32): OYGNKC 
40MG/10ML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937079/G - AIC (base 32): OYGNKR 
40MG/10ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937081/G - AIC (base 32): OYGNKT 
40MG/10ML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937093/G - AIC (base 32): OYGNLS 
40MG/10ML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937105/G - AIC (base 32): OYGNLK 
40MG/10ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 031937117/G - AIC (base 32): OYGNLX 
40MG/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937129/G - AIC (base 32): OYGNM9 
40MG/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 031937131/G - AIC (base 32): OYGNMC 
40MG/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937143/G - AIC (base 32): OYGNMR 
40MG/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 031937156/G - AIC (base 32): OYGNN4 
40MG/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937168/G - AIC (base 32): OYGNNIJ 
40MG/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937170/G - AIC {base 32): OYGNNL 
40MG/10ML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937182/G - AIC (base 32): OYGNNY 
40MG/10ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937194/G - AIC (base 32): OYGNPB 
40MG/10ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937206/G - AIC (base 32): OYGNPQ 
80MG/SML FIALA 5 ML i 

AIC (base 10): 031937218/G - AIC (base 32): OYGNQ2 
80MG/SML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937220/G - AIC (base 32): OYGNQ4 
80MG/SML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937232/G - AIC (base 32): OYGNQj 
80MG/5ML. 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937244/G - AIC (base 32): OYGNOW 
80MG/SML 5 FIALE 5 ML. 

AIC (base 10): 031937257/G - AIC (base 32): OYGNR9 
80MG/SML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937269/G - AIC (base 32): OYGNRP 
B0MG/SML 7 FIALE 5 ML. 

AIC (base 10): 031937271/G - AIC (base 32): OYGNRR 
80MG/SML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937283/G - AIC (base 32): OYGNS3 
80MG/SML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937295/G - AIC {base 32): OYGNSH 
80MG/SML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031937307/G - AIC (base 32): OYGNSV 


80MG/SML FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031937319/G - AIC (base 32): OYGNT7 


80MG/SML 2 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031937321/G - AIC (base 32): OYGNT9 


80MG/5ML 3 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031937333/G - AIC (base 32): OYGNTP 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


80MG/SML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937345/G - AIC (base 32): OYGNUI 
80MG/5ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937358/G - AIC (base 32): OYGNUG 
80MG/SML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937360/G - AIC (base 32): OYGNUJ 
80MG/5ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937372/G - AIC (base 32): OYGNUW 
80MG/SML 8 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937384/G - AIC (base 32): OYGNV8 
80MG/5ML 9 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031937396/G - AIC (base 32): OYGNVN 


80MG/S5ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031937408/G - AIC (base 32): OYGNWO 


SODIO LATTATO 


1,87% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030776013/G - AIC (base 32): 0XC6QF 
1,87% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030776025/G - AIC (base 32): OXC6QT 
1,87% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030776037/G - AIC (base 32): 0OXC6R5 
1,87% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030776049/G - AIC (base 32): 0XC6RK 
1,87% FLACONE 1000 ML 

AÎIC (base 10): 030776052/G - AiC (base 32): OXC6RN 
11,2% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030776064/G - AIC (base 32): 0XC6S0 
11,2% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030776076/G - AIC (base 32): 0XC6SD 
11,2% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030776088/G - AIC (base 32): 0XC6SS 
11,2% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 030776090/G - AIC (base 32): OXC6SU 
11,2% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030776102/G - AIC (base 32): OXC6T6 
2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030776114/G - AIC (base 32): OXC6TL 
2 MEQ/ML. 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030776126/G - AIC (base 32): OXCETY 
3 MEQ/ML 10 F 10 ML 

AIC (base 10): 030776138/G - AIC (base 32): 0XC6UB 
3 MEQ/ML. 100 F 10 ML 

AIC (base 10): 030776140/G - AIC (base 32): OXC6UD 
3 MEQ/ML 1F 30 ML 

AIC (base 10): 030776165/G - AIC (base 32): 0OXC6V5 
3 MEQ/ML 20 F 30 ML 

AIC (base 10): 030776177/G - AIC (base 32): 0OXC6VK 


SODIO NITROPRUSSIATO 


100MG/SML FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 031934019/G - AIC (base 32): 0OYGKL3 
100MG/SML 2 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031934021/G - AIC (base 32): OYGKL5 
100MG/5ML 3 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031934033/G - AIC (base 32): OYGKLK 
100MG/5ML 4 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031934045/G - AIC (base 32): OYGKLX 
100MG/5ML 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031934058/G - AIC (base 32): OYGKMB 
100MG/5ML 6 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031934060/G - AIC {base 32): OYGKMD 
100MG/SML 7 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031934072/G - AIC (base 32): OYGKMS 
100MG/5ML 8 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031934084/G - AIC (base 32): OYGKN4 
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100MG/SML 9 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031934096/G - AIC (base 32): OYGKNY 
100MG/SML 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 031934108/G - AIC (base 32): OYGKNW 


SODIO STIBOGLUCONATO 


33% FIALA 30 ML 

AIC (base 10): 031935012/G - AIC (base 32): OYGLK4 
33% 2 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 031935024/G - AIC (base 32): OYGLKJ 
33% 3 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 031935036/G - AIC (base 32): OYGLKW 
33% 4 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 031935048/G - AIC (base 32): OYGLL8 
93% 5 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 031935051/G - AIC (base 32): OYGLLC 
33% 6 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 031935063/G - AIC (base 32): OYGLLR 
33% 7 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 031935075/G - AIC (base 32): OYGLM3 
33% 8 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 031935087/G - AIC (base 32): OYGLMH 
33% 9 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 031935099/G - AIC (base 32): OYGLMV 
33% 10 FIALE 30 ML 

AIC (base 10): 031835101/G - AIC (base 32): OYGLMX 
33% FIALA 100 ML 

AIC (base 10): 031935113/G - AIC (base 32): OYGLN9 
33% 2 FIALE 100 ML 

AIC (base 10): 031935125/G - AIC (base 32): OYGLNP 
33% 3 FIALE 100 ML 

AIC (base 10): 031935137/G - AIC (base 32): OYGLP1 
33% 4 FIALE 100 ML 

AIC (base 10): 031935149/G - AIC (base 32): OYGLPF 
33% 6 FIALE 100 ML 

AIC (base 10): 031935152/G - AiC (base 32): OYGNPJ 
33% 6 FIALE 100 ML 

AIC (base 10): 031935164/G - AIC (base 32): OYGNPW 
33% 7 FIALE 100 ML 

AIC (base 10): 031935176/G - AIC (base 32): OYGNQ8 
33% 8 FIALE 100 ML 

AIC (base 10): 031935188/G - AIC (base 32): OYGNQON 
33% 9 FIALE 100 ML 

AIC (base 10): 031935190/G - AIC (base 32): OYGNQQ 
33% 10 FIALE 100 ML 

AIC (base 10): 031935202/G - AIC (base 32): OYGNR2 


SODIO TIOSOLFATO 


25% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030777015/G - AIC (base 32): OXC7PR 
1000MG/10ML FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030777027/G - AIC (base 32): OYC703 
1000MG/10ML 2 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030777039/G - AIC (base 32): 0OYC7QH 
1000MG/10ML 3 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030777041/G - AIC (base 32): OYC7QK 
1000MG/10ML 4 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030777054/G - AIC (base 32): OYC7QY 
1000MG/10ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030777066/G - AIC (base 32): OYC7RB 
1000MG/10ML 6 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030777078/G - AIC (base 32): OYC7RQ 
1000MG/10ML 7 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030777080/G - AIC (base 32): OYC7RS 
1000MG/10ML 8 FIALE 10 ML ; 

AIC (base 10): 030777092/G - AIC (base 32): 0OYC7S4 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1000MG/10ML 9 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030777104/G - AIC (base 32): OYC7SJ 


1000MG/10ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030777116/G - AIC (base 32): 0OYC7SW 


SOLUZIONE CARDIOPLEGICA 


SOLUZIONE A 400 ML IN FLAC 500 ML 
AIC (base 10): 031957018/G - AIC (base 32): OYH&OU 


SOLUZIONE A 800 ML IN FLAC 1000 ML 

AIC (base 10): 031957020/G - AIC (base 32): OYH80W 
SOLUZIONE B 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031957032/G - AIC (base 32): OYH818 
SOLUZIONE B 100 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031957044/G - AIC (base 32): OYH81N 
SOLUZIONE B 10 FLAC.NI 20 ML 

AIC (base 10): 031857057/G - AIC {base 32): OYH821 


SOLUZIONE B 100 FLAC.NI 20 ML 
AIC (base 10): 031957069/G - AIC (base 32): 0OYH82F 


SOLUZIONE DI EUROCOLLINS 


SOLUZIONE A 400 ML IN FLAC 500 ML 

AIC (base 10): 031958010/G - AIC (base 32): OYH8ZU 
SOLUZIONE A 4000 ML IN FLAC 4500 ML 

AIC (base 10): 031958022/G - AIC (base 32): OYH906 
SOLUZIONE A 4500 ML IN FLAC 5000 ML 

AIC (base 10): 031958034/G - AIC (base 32): OYH9OL 
SOLUZIONE B 100 ML 

AIC (base 10): 031958046/G - AIC (base 32): OYH9OY 
SOLUZIONE B 900 ML 

AIC (base 10): 031958059/G - AIC (base 32): OYH91C 
SOLUZIONE B 1000 ML 

AIC (base 10): 031958061/G - AIC (base 32): OYH91F 


SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA 1000 ML 

AIC (base 10): 031498013/G - AIC (base 32): 0Y17SX 
SACCA PLASTICA 1500 ML 

AIC (base 10): 031498025/G - AIC (base 32): OY17T9 
SACCA PLASTICA 2000 ML 

AIC (base 10): 031488037/G - AIC (base 32): OY17TP 
SACCA PLASTICA 2500 ML 

AIC (base 10): 031498049/G - AIC (base 32): 0Y17U1 
SACCA PLASTICA 3000 ML 

AIC (base 10): 031498052/G - AIC (base 32): 0Y17U4 
SACCA PLASTICA 3500 ML 

AIC (base 10): 031498084/G - AIC (base 32): OY17UJ 
SACCA PLASTICA 4000 ML 

AIC (base 10): 031498076/G - AIC (base 32): OY17UW 
SACCA PLASTICA 4500 ML 

AIC (base 10): 031498088/G - AIC (base 32): OY17V8 
SACCA PLASTICA 5000 ML 

AIC (base 10): 031498090/G - AIC (base 32): 0Y17VB 


SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


I 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031916012/G - AIC (base 32): OYFZZD 
1 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 031916024/G - AIC (base 32): OYFZZS 
"11" 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 031916036/G - AIC (base 32): OYG004 
"il" 100 FIALE 20 ML 

AIC (bage 10): 031916048/G - AIC (base 32): OYGOOU 


SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031915010/G - AIC (base 32): OYFZ02 
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100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031915022/G - AIC (base 32): OYFZOG 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.} 
SACCA PLASTICA 3LT 

AIC (base 10): 031450012/G - AIC (base 32): OYZSWW 
SACCA PLASTICA 3,5 LT 

AIC (base 10): 031450024/G - AIC (base 32): OYZSX8 
SACCA PLASTICA 4 LT 

AIC (base 10): 031450036/G - AIC (base 32): OYZSXN 
SACCA PLASTICA 4,5 LT 

AIC (base 10): 031450048/G - AIC (base 32): OYZSYO0 
SACCA PLASTICA 5 LT 

AIC (base 10): 031450051/G - AIC (base 32): OXZSY3 
SACCA PLASTICA 5,5 LT 

AIC (base 10): 031450063/G - AIC (base 32): OXZSYH 
SACCA PLASTICA 6 LT 

AIC (base 10): 031450075/G - AIC (base 32): OXZSYV 
SACCA PLASTICA 6,5 LT 

AIC (base 10): 031450087/G - AIC (base 32): OXZSZ7 
SACCA PLASTICA 7 LT 

AIC (base 10): 031450099/G - AIC (base 32): OXZSZM 
SACCA PLASTICA 7,5 LT 

AIC (base 10): 031450101/G - AIC (base 32): OXZSZP 
SACCA PLASTICA 8LT 

AIC (base 10): 031450113/G - AIC (base 32): OXZTO1 
SACCA PLASTICA 8,5 LT 

AIC (base 10): 031450125/G - AIC (base 32): OXZTOF 
SACCA PLASTICA 9 LT 

AIC (base 10): 031450137/G - AIC (base 32): OXZTOT 
SACCA PLASTICA 9,5 LT 

AIC (base 10): 031450149/G - AIC (base 32): OXZT15 
SACCA PLASTICA 10 LT 

AIC (base 10): 031450152/G - AIC (base 32): OXZT18 


SACCA PLASTICA 10,7 LT 
AIC (base 10): 031450164/G - AIC (base 32): OXZT1N 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 
SACCA PLASTICA 3 LT 

AIC (base 10): 091491018/G - AIC (base 32): OY10YB 
SACCA PLASTICA 3,5 LT 

AIC (base 10): 031491020/G - AIC (base 32): OY10YD 
SACCA PLASTICA 4 LT 

AIC (base 10): 031491032/G - AIC (bass 32): OY10YS 
SACCA PLASTICA 4,5 LT 

AIC (base 10): 031491044/G - AIC (base 32): OY10Z4 
SACCA PLASTICA 5 LT 

AIC (basa 10): 031491057/G - AIC (base 32): 0Y10ZK 
SACCA PLASTICA 5,5 LT 

AIC (base 10): 031491069/G - AIC (base 32): OY10ZX 
SACCA PLASTICA 6 LT 

AIC (base 10): 031491071/G - AIC (base 32): OY10ZZ 
SACCA PLASTICA 6,5 LT 

AIC (base 10): 031491083/G - AIC (base 32): 0Y110C 
SACCA PLASTICA 7 LT 

AIC (base 10): 031491085/G - AIC (base 32): OY110R 
SACCA PLASTICA 7,5 LT 

AIC (base 10): 031491107/G - AIC (base 32): 0Y1113 
SACCA PLASTICA 8LT 

AIC (base 10): 031491119/G - AIC (base 32): 0Y111H 
SACCA PLASTICA 8,5 LT 

AIC (base 10): 031491121/G - AIC (base 32): 0Y111K 


SACCA PLASTICA 9 LT 
AIC (base 10): 031491133/G - AIC (base 32): 0Y111X 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SACCA PLASTICA 9,5 LT 

AIC (base 10): 031491145/G - AIC (base 32): 0Y1129 
SACCA PLASTICA 10 LT * 

AIC (base 10): 031491158/G - AIC (base 32): 0Y1120 
SACCA PLASTICA 10,7 LT 

AIC (base 10): 031491160/G - AIC (base 32): 0Y112S 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE 


F.U.N.) 
SACCA PLASTICA 3 LT 

AIC (base 10): 031492010/G - AIC (base 92): 0OY11XB 
SACCA PLASTICA 3,5 LT 

AIC {base 10): 031492022/G - AIC (base 32): 0Y11XQ 
SACCA PLASTICA 4 LT 

AIC (base 10): 031492034/G - AIC (base 32): 0Y11Y2 
SACCA PLASTICA 4,5 LT 

AIC (base 10): 031492046/G - AIC (base 32): OY11YG 
SACCA PLASTICA 5 LT 

AIC (base 10): 031492059/G - AIC (base 32): OY11YV 
SACCA PLASTICA 5,5 LT 

AIC (base 10): 031492081/G - AIC (base 32): OY11YX 
SACCA PLASTICA 6 LT 

AIC (base 10): 031492073/G - AIC (base 32): OY11Z9 
SACCA PLASTICA 6,5 LT 

AIC (base 10): 031492085/G - AIC (base 32): OY11ZP 
SACCA PLASTICA 7 LT 

AIC (base 10): 031492097/G - AIC (base 32): 0Y1201 
SACCA PLASTICA 7,5 LT 

AIC (base 10): 031492109/G - AIC (base 32): 0Y120F 
SACCA PLASTICA 8 LT 

AIC (base 10): 031492111/G - AIC (base 32): 0Y120H 
SACCA PLASTICA 8,5 LT 

AIC (base 10): 031492123/G - AIC (base 32): 0OY120V 
SACCA PLASTICA 9 LT 

AIC (base 10): 031492135/G - AIC (base 32): 0Y1217 
SACCA PLASTICA 9,5 LT 

AIC (base 10): 031492147/G - AIC (base 32): 0Y121M 
SACCA PLASTICA 10 LT 

AIC (base 10): 031492150/G - AIC (base 32): 0Y121Q 
SACCA PLASTICA 10,7 LT 

AIC (base 10): 091492162/G - AIC (base 32): 0Y1222 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMO- 


DIALISI (RANGE F.U.N.) 
SACCA PLASTICA 3 LT 

AIC (base 10): 031425017/G - AIC (base 32): 0Y14V9 
SACCA PLASTICA 3,5 LT 

AIC (base 10): 031495029/G - AIC (base 32): 0Y14VP 
SACCA PLASTICA 4 LT 

AIC (Base 10): 031495031/G - AIC (base 32): OY14VR 
SACCA PLASTICA 4,5 LT 

AIC (base 10): 031495043/G - AIC {base 32): OY14W3 
SACCA PLASTICA 5 LT 

AIC (base 10): 031495058/G - AIC (base 32): OY14WJ 
SACCA PLASTICA 5,5 LT 

AIC (base 10): 031495068/G - AIC (base 32): OY14WW 
SACCA PLASTICA 6 LT 

AIC (base 10): 031495070/G - AIC (base 32}: OY14WY 
SACCA PLASTICA 6,5 LT 

AIC (base 10): 031495082/G - AIC (base 32): 0Y14XB 
SACCA PLASTICA 7 LT 

AIC (base 10): 031495094/G - AIC (base 32): 0OY14XQ 
SACCA PLASTICA 7,5 LT 

AIC (base 10): 031425106/G - AIC (basa 32): 0Y14Y2 
SACCA PLASTICA 8LT 

AIC (base 10): 031495118/G - AIC (base 32): OY14YG 


Dia 
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SACCA PLASTICA 8,5 LT 
AIC (base 10): 031495120/G - AIC (base 32): OY14YJ 


SACCA PLASTICA 8 LT 

AIC (base 10): 031495132/G - AIC (base 32): OY14YM 
SACCA PLASTICA 9,5 LT 

AIC (base 10): 031495144/G - AIC (base 32): 0Y14Z8 


SACCA PLASTICA 10 LT 
AIC (base 10): 031495157/G - AIC (base 32): OY14ZP 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER 


EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA 3 LT 
AIC (base 10): 031493012/G - AIC (base 32): 0Y12WN 


SACCA PLASTICA 3,5 LT 
AIC (base 10): 031493024/G - AIC (base 32): 0Y12X0 


SACCA PLASTICA 4 LT 
AIC (base 10): 031493036/G - AIC {base 32): 0Y12XD 


SACCA PLASTICA 4,5 LT 
AIC (base 10): 031493048/G - AIC (base 32): 0Y12XS 


SACCA PLASTICA 5 LT 
AIC (base 10): 031493051/G - AIC (base 32): OY12XV 


SACCA PLASTICA 5,5 LT 
AIC (base 10): 031493063/G - AIC (base 32): 0Y12Y7 


SACCA PLASTICA 6 LT 
AIC (base 10): 031493075/G - AIC (base 32): 0OY12YM 


SACCA PLASTICA 6,5 LT 
AIC (base 10): 031493087/G - AIC (base 32): 0Y12YZ 


SACCA PLASTICA 7 LT 
AIC (base 10): 031493099/G - AIC (base 32): OY12ZC 


SACCA PLASTICA 7,5 LT 
AIC (base 10): 031493101/G - AIC (base 32): OY12ZF 


SACCA PLASTICA 8 LT 
AIC (base 10): 031493113/G - AIC (base 32): OY12ZT 


SACCA PLASTICA 8,5 LT 
AIC (base 10): 031493125/G - AIC (base 32): 0Y1305 


SACCA PLASTICA 9 LT 
AIC (base 10): 031493137/G - AIC (base 32): 0Y130K 


SACCA PLASTICA 9,5 LT 
AIC (base 10): 031493149/G - AIC (base 32): 0Y130X 


SACCA PLASTICA 10 LT 
AIC (base 10): 031493152/G - AIC (base 32): 0Y1310 
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA 1000 ML 
AIC (base 10): 031501012/G - AIC (base 32): OY1BQN 


SACCA PLASTICA 1500 ML 
AIC (base 10): 031501024/G - AIC (base 32): OY1BRO 


SACCA PLASTICA 2000 ML 
AIC (base 10): 031501036/G - AIC (base 32): OY1BRD 


SACCA PLASTICA 2500 ML 
AIC (base 10): 031501048/G - AIC (base 32): OY1BRS 


SACCA PLASTICA 3000 ML 
AIC (base 10): 031501051/G - AIC (base 32): OY1BRV 


SACCA PLASTICA 3500 ML 
AIC (base 10): 031501063/G - AIC (base 32): OY1BS7 


SACCA PLASTICA 4000 ML 
AIC (base 10): 031501075/G - AIC (base 32): OY1BSM 


SACCA PLASTICA 4500 ML 
AIC (base 10): 031501087/G - AIC (base 32): OY1BSZ 
SACCA PLASTICA 5000 ML 
AIC {base 10): 031501099/G - AIC (base 32): OY1BTC 
SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N} 


SACCA PLASTICA 4500 ML 
AIC (base 10): 031500010/G - AIC (base 32): OY19RB 


SACCA PLASTICA 5000 ML 
AIC (base 10): 031500022/G - AIC (base 32): OY19RQ 
TAMPONE FOSFATO 


PH 6.8 FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030778017/G - AIC (base 32): OXCS8P1 
PH 6.8 FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030778029/G - AIC (base 32): OXC8PF 
PH 7.0 FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030778031/G - AIC (base 32): OXC8PH 
PH 7.0 FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 030778043/G - AIC (baso 32): OXC8PV 


PH 8.0 FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030778058/G - AIC (base 32): 0XC808 


PH 8.0 FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030778068/G - AIC (base 32): 0XC8QN 


SERPERO S.P.A. 
Codice fiscale: 00826830150 
VIALE MAINO, 40 - 20129 MILANO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 031858018/G - AIC (base 32): 0YD7C2 


FIALA 3 ML 
AIC (base 10): 031858020/G - AIC (base 32): 0YD7C4 


FIALA 4 ML 
AIC (base 10): 031858032/G - AIC (base 32): OYD7CJ 


FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 031858044/G - AIC (base 32): 0OYD7CW 


FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031858057/G - AIC (base 32): 0YD7D9 
ADRENALINA 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 031859010/G - AIC (base 32): OYD8B2 


5 FIALE DA 1 MG/IML 
AIC (base 10): 031859022/G - AIC (base 32): 0YD8BG 
AMINOFILLINA 
EV 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031871015/G - AIC (base 32): OYDN17 
AMPICILLINA SODICA 


IM/EV FIALA 250 MG ” 2,5 ML FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 031870013/G - AIC (base 32): OYDM1X 


IM/EV FIALA 500 MG " 2,5 ML FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 031870025/G - AIC (base 32): OYDM29 


IM/EV FIALA 1000 MG ” 4 ML FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 031870037/G - AIC (base 32): OYDM2P 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 031870049/G - AIC (base 32): OYDM31 
12 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 031870052/G - AIC (base 32): OYDM34 
ATROPINA SOLFATO 


5 FIALE 0,5 MG/IML 
AIC (base 10): 031869011/G - AIC (base 32): OYDL2M 


15 FIALE IMG/1ML 
AIC (base 10): 031869023/G - AIC (base 32): OYDL2Z 
BENZILPENICILLINA BENZATINICA 


1 FLACONE 600.000 UI ” FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 031863018/G - AIC (base 32): 0OYDD7B 


1 FLACONE 1.200.000 UI * FIALA 4 ML 
AIC (base 10): 031863020/G - AIC (base 32): 0OYDD7D 
CALCIO GLUCONATO 


5 FIALE 500 MG/SML 
AIC (base 10): 031860012/G - AIC (base 32): OYD99D 
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5 FIALE 1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031860024/G - AIC (base 32): 0YD99S 
CEFALOTINA SODICA 
FIALA 1 G ” FIALA SOLVENTE 4 ML 
AIC (base 10): 031868019/G - AIC (base 32): OYDK3M 
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO 
1 FLACONE 1 G”1 FIALA SOLVENTE 10 ML 
AIC (base 10): 031867017/G - AIC (base 32): 0YDJ49 
CLOXACILLINA SODICA 


FLACONE 250 MG”1FIALA SOLVENTE 2 ML 
AIC (base 10): 031862016/G - AIC (base 32): 0OYDC80 


FLACONE 500 MG”1FIALA SOLVENTE 2 ML 
AIC (base 10): 031862028/G - AIC (basa 32): OYDC8D 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 031862030/G - AIC (base 32): OYDC8G 


12 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 031862042/G - AIC (base 32): OYDC8U 
DIGOSSINA 


5 FIALA 0,1IMG/1ML 
AIC (base 10): 031866015/G - AIC (base 32): OYDH4Z 


5 FIALA 0,25MG/1ML 
AIC (base 10): 031866027/G - AIC (base 32): OYDHS5C 
DOPAMINA CLORIDRATO 


FIALA 50 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031865013/G - AIC (base 32): OYDG5P 


FIALA 10 MG/2ML 
AIC (base 10): 031865025/G - AIC (base 32): OYDG61 
ERGOMETRINA MALEATO 
5 FIALA 0,2MG/1ML 
AIC (base 10): 031872017/G - AIC (base 32): OYDPOK 
ERGOMETRINA TARTRATO 
5 FIALA 0,25MG/1ML 
AIC (base 10): 031873019/G - AIC (base 32): OYDPZV 
ERITROMICINA LATTOBIONATO 


FLACONE 500 MG”1FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 031874011/G - AIC (base 32): OYDOYV 


FLACONE 1000 MG"1FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 031874023/G - AIC (base 32): OYDQZ7 
FUROSEMIDE 
5 FIALA 20 MG/2ML 
AIC (base 10): 031875014/G - AIC (base 32): OYDRY6 
GENTAMICINA SOLFATO 


FIALA 80 MG/2ML AD 
AIC (base 10): 031864010/G - AIC (base 32): OYDF6B 


FIALA 40 MG/IML BB 
AIC (base 10): 031864022/G - AIC (base 32): OYDF6Q 
GLUCOSIO 


5% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031861014/G - AIC (base 32): OYDB8Q 


10% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031861026/G - AIC (base 32): OYDB92 


20% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031861038/G - AIC (base 32): OYDB9G 


33% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031861040/G - AIC (base 32): OYDBSJ 
LIDOCAINA 
5 FIALE 50 MG/SML 
AIC (base 10): 031876016/G - AIC (base 32): OYDSXJ 
5 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031876028/G - AIC (base 32): OYDSXW 


SOFAR S.P.A. 
Codice fiscale: 03428610152 
VIA RAMAZZINI, 5 - 20129 MILANO 


BENZALCONIO CLORURO 


SOLUZIONE CONCCENTRATA 1% FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 029715012/G - AIC (base 32): 0OWBUL4 


SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONI 1000 ML 
AIC (base 10): 029715024/G - AIC (base 32): 0OWBULJ 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% BUSTE 20 ML 
AIC (base 10): 029715036/G - AIC (base 32): OWBULW 
CETRIMIDE 


SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029716014/G - AIC (base 32): OWBVKG 


SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 029716026/G - AIC (base 32): OWBVKU 


SOLUZIONE CONCENTRATA 40% 10 BUSTE 20 ML 
AIC (base 10): 029716038/G - AIC (base 32): OWBVL6 
CLOREXIDINA GLUCONATO 


20% FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 029717016/G - AIC (base 32): OWBWJS 


20% FLACONIE 1000 ML 
AIC (base 10): 029717028/G - AIC (base 32): OWBWK4 


20% 10 BUSTINE 20 ML 
AIC (base 10): 029717030/G - AIC (base 32): OWBWK6 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 029719010/G - AIC (base 32): OWBYH2 


CLISMA 4 FLACONI 120 ML 
AIC (base 10): 029719022/G - AIC (base 32): 0OWBYHG 


CLISMA 20 FLACONI 120 ML. 

AIC (base 10): 029719034/G - AIC (base 32): OWBYHU 

GLICEROLO 

6 MICROCLISMI BB 3G 

AIC (base 10): 029720012/G - AIC (base 32): 0OWBZGD 
6 MICROCLISMI AD 9 G 

AIC (base 10): 029720024/G - AIC (base 32): OWBZGS 
6 SUPPOSTE BB 1,5G 

AIC (base 10): 029720036/G - AIC (base 32): 0WBZH4 


18 SUPPOSTE BB 1,5G 
AIC (base 10): 029720048/G - AIC (base 32): OWBZHYJ 


6 SUPPOSTE AD 2,5G 
AIC (base 10): 029720051/G - AIC (base 32): OWBZHM 


18 SUPPOSTE AD 2,5G 
AIC (base 10): 029720063/G - AIC (base 32): OWBZHZ 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI BB 3G 
AIC (base 10): 029721014/G - AIC (base 32): 0WCOFQ 


6 MICROCLISMI AD 9 G 
AIC (base 10): 029721026/G - AIC (base 32): 0WC0G2 
PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029722016/G - AIC (base 32): 0OWC1F0 
10 SUPPOSTE 400 MG 
AIC (base 10): 029722028/G - AIC (base 32): 0OWC1FD 


TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 


BIOLOGICO 
Codice fiscale: 00401340288 
VIA OLMO, 90 - 35011 CAMPODARSEGO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031170107/G - AIC (base 32): OXA7KV 
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100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 19): 031170119/G - AIC (base 32): 0XR7L7 


250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031170121/G - AIC (base 32): 0XR7L9 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10}: 031170133/G - AIC (base 32): OXR7LP 


AMMONIO CLORURO 


0,89% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031172012/G - AIC (base 32): 0XR9FD 
0,89% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031172024/G - AIC (base 32): OXR9FS 
0,89% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031172036/G - AIC (base 32): OXR9G4 
0,89% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031172048/G - AIC (base 32): OXR9GJ 
0,89% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031172051/G - AIC (base 32): OXRIGM 
50 ML IN SACCA DA 100 ML 3 MEQ/ML 

AIC (base 10): 031172063/G - AIC (base 32): OXROGZ 
100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC {base 10): 031172075/G - AIC (base 32): OXR9HC 
250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031172087/G - AIC (base 32): OXRO9HR 


"1" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031191012/G - AIC (base 32): OXRVZ4 
"I" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031191024/G - AIC (base 32): OXRVZJ 
"I" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031191036/G - AIC (base 32): OXRVZW 
"I" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031191048/G - AIC (base 32): OXRWO08 
"1" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031191051/G - AIC (base 32): OXRWOC 
"i" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031191063/G - AIC (base 32): OXRWOR 
"1100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031191075/G - AIC (base 32): OXRW13 
"I° 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031191087/G - AIC (base 32): OXRW1H 
"II" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031191099/G - AIC (base 32): CXRWI1V 
"Il" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031791101/G - AIC (base 32): OKAW1X 
"Il" SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 031191113/G - AIC (base 32): OXRW29 
"Il" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031191125/G - AIC (base 32): OXKRW2P 
"I° SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031191137/G - AIC (base 32): OXRWS31 
"Il" 50 ML. IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031191149/G - AIC (basa 32): OXRW3F 
"4" 100 Mi. IN SACCA 250 ML. 

AIC (basa 10): 031191152/G - AIC (basa 32): OXRWS3J 
"lì" 260 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031191164/G - AIC (base 32): OXRW4W 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031191176/G - AIC (base 32): OXRW48 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031191188/G - AIC (base 32): OXRW4N 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031191190/G - AIC (base 32): OXRW4Q 
SACCA 500 ML 
» AIC (base 10): 031191202/G - AIC (base 32): OXRW52 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 
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ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031191214/G - AIC (base 32): 0OXRW5G 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031191226/G - AIC (base 32): OXRWSU 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 0311981238/G - AIC (base 32}: OXRW66 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031191240/G - AIC (base 32): OXRW68 


GLUCONATO 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031216017/G - AIC (base 32): OXSNDK 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031216029/G - AIC (base 32): OXSNDX 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031216031/G - AIC (base 32): OXSNDZ 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031216043/G - AIC (base 32): OXSNFC 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031216056/G - AIC (base 32): OXSNFS 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031216068/G - AIC (base 32): 0XSNG4 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031216070/G - AIC (base 32) OXSNG6 


250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031216082/G - AIC (base 32): OXSNGL 


LATTATO 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031215015/G - AIC (base 32): OXSMF7 
SACCA 100 ML 

AIC {base 10): 091215027/G - AIC (base 32): OXSMFM 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 091215039/G - AIC (base 32): OXSMFZ 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031215041/G - AIC (base 32): OXSMG1 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031215054/G - AIC (base 32): OXSMGG 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031215068/G - AIC (bara 22); OXSMGU 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031215078/G - AIC (base 32): OXSMH8S 


250 ML. IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031215080/G - AIC (base 32): OXSMH8 


E SODIO GLUCONATO 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031217019/G - AIC (base 32): OXSPCV 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031217021/G - AIC (base 32): OXSPCX 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031217033/G - AIC (base 32): 0OXSPD9 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031217045/G - AIC (base 32): OXSPDP 
SACCA 10009 ML 

AIC (base 10): 031217058/G - AIC {basa 32): 0OXSPF2 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10}: 031217060/G - AIC (base 32): OXSPF4 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031217072/G - AIC (base 32): OXSPFJ 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031217084/G - AIC (base 32): OXSPEW 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031218011/G - AIC (base 32): 0XSQBV 
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SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031218023/G - AIC (base 32): OKSQC7 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031218035/G - AIC (base 32): OXKSQCM 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031218047/G - AIC (base 32): OXSQCZ 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031218050/G - AIC (base 32): 0XSQD2 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031218062/G - AIiC (base 32): OXSQDG 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031218074/G - AIC (base 32): OXSQDU 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031218086/G - AIC (base 32): OXSQF6 

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO 

NATO 
SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031214012/G - AIC (base 32): OXSLFW 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031214024/G - AIC (base 32): OXSLG8 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031214036/G - AIC {base 32): OXSLGN 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031214048/G - AIC (base 32): OXSLHO 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031214051/G - AIC (base 32): OXSLH3 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031214063/G - AIC (base 32): OXSLHH 
100 ML IN SACCA 250 ML. 

AIC (base 10): 031214075/G - AIC (base 32): OXSLHV 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031214087/G - AIC (base 32): 0XSLJ7 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031175019/G - AIC (base 32): OXRDCC 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031175021/G - AIC (base 32): OXRDCF 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031175033/G - AIC (base 32): OXRDCT 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031175045/G - AIC (base 32): OXRDDS 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031175058/G - AIC (base 32): OXRDDL 


50 ML IN SACCA DA 100 ML 
AIC (base 10): 031175060/G - AIC (base 32): OXRDDN 


100 ML IN SACCA DA 250 ML 
AIC (base 10): 031175072/G - AIC (base 32): OXRDFO 


250 ML IN SACCA DA 500 ML 
AIC (base 10): 031175084/G - AIC (base 32): OXRDFD 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031180019/G - AIC (base 32): OXRK7M 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031180021/G - AIC (base 32): OXRK7P 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031180033/G - AIC (base 32): OXRK81 


SACCA 500 ML 
AIC {base 10): 031180045/G - AIC (base 32): 0OXRK8F 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031180058/G - AIC (base 32): 0OXRK8U 


50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031180060/G - AIC (base 32): OXRK8W 
100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031180072/G - AIC (base 32): 0XRK98 


GLUCO- 


250 ML IN SACCA DA 500 ML 
AIC (base 10): 031180084/G - AIC (base 32): OXRKON 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031397019/G - AIC (base 32): OXY54V 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031397021/G - AIC (base 32): OXY54X 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031397033/G - AIC (base 32): 0XY559 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031397045/G - AIC (base 32): OXYSSP 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031397058/G - AIC (base 32): 0XY562 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031397060/G - AIC (base 32): OXY564 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031397072/G - AIC (base 32): OXY56J 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031397084/G - AIC (base 32): OXY56W 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031183015/G - AIC (base 32): OXRN57 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031183027/G - AIC (base 32): OXRNSM 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031183039/G - AIC (base 32): OXRNSZ 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031183041/G - AIC (base 32): OXRN61 

' SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031183054/G - AIC (base 32): OXRN6G 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031183066/G - AIC (base 32): OXRN6U 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031183078/G - AIC (base 32): 0OXRN76 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031183080/G - AIC (base 32): 0XRN78 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"I" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031210014/G - AIC (base 32): OXSGJY 
"1" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031210026/G - AIC (base 32): OXSGKB 
"I" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031210038/G - AIC (base 32): 0OXSGKQ 
"1" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031210040/G - AIC (base 32): OXSGKS 
"1" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031210053/G - AIC (base 32): OXSGL5 
"1° 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031210065/G - AIC (base 32): OXSGLK 
"I" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031210077/G - AIC (base 32): OXSGLX 
"1" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031210089/G - AIC (base 32): OXSGM9 
"Il" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031210091/G - AIC (base 32): OXSGMC 
"Il" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031210103/G - AIC (base 32): OXSGMR 
"Il" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031210115/G - AIC (base 32): OXSGN3 
"Il" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031210127/G - AIC (base 32): OXSGNH 
"11" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031210139/G - AIC (base 32): OXSGNV 
"II" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031210141/G - AIC (base 32): OXSGNX 
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"11” 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031210154/G - AIC (base 32): OXSGPB 
"11° 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031210166/G - AIC (base 32): OXSGPQ 
"ili" SACCA 50 ML ; 

AIC (base 10): 031210178/G - AIÙ (base 32)’ OXSGOQ2 
"IH" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031210180/G - AIC (base 32): 0XSGQ4 
"i" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031210192/G - AIC (base 32): 0OXSGQJ 
"iti" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031210204/G - AIC (base 32): OXSGOW 
"ill" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031210216/G - AIC (base 32): OXSGR8 
"II" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031210228/G - AIC {base 32): OXSGRN 
"HI" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031210230/G - AIC (base 32): OXSGROQ 
"{il” 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031210242/G - AIC (base 32): OXSGS2 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 


"ill" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031186012/G - AIC (base 32): OXRR2W 
"ill" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031186024/G - AIC (base 32): 0OXRR38 
"Ill" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031186036/G - AIC (base 32): OXRRSN 
"IlI” SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031186048/G - AIC (base 32): OXRR40 
"Il" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031186051/G - AIC (base 32): OXRR43 
"Il" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031186063/G - AIC (base 32): OXRR4H 
"Ili” 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031186075/G - AIC (base 32): OXRR4V 
"Hi" 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031186087/G - AIC (base 32): OXRR57 
SACCA 50 ML 

AiC (base 10): 031213010/G - AIC (base 32): OXSKGL 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031213022/G - AIC (base 32): OXSKGY 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031213034/G - AIC (base 32): OXSKHB 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031213046/G - AIC {base 32): OXSKHQ 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031213059/G - AIC (base 32): OXSKJ3 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031213061/G - AIC (base 32): OXSKJ5 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031213073/G - AIC (base 32): OXSKJK 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031212085/G - AIC (base 32): OXSKJX 


ELETTROLITICA SELETTIVA 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031212018/G - AIC (base 32): OXSJHL 
SACCA 100 ML 

AIC {base 10): 031212020/G - AIC (base 32): OXSJHN 
SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 031212032/G - AIC (base 32): OXSJJO 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031212044/G - AIC (base 32): OXSJJD 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031212057/G - AIC (base 32): OXSJIT 


50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031212069/G - AIC (base 32): OXSJK5 


100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031212071/G - AIC (base 32): OXSJK7 
250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031212083/G - AIC (base 32): OXSJKM 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 031194018/G - AIC (base 32): OXRYX2 
FRUTTOSIO 


5% SACCA 50 ML 

AIC (baso 10): 031202017/G - AIC (base 32): OXS6R1 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031202029/G - AIC (base 32): OXS6RF 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031202031/G - AIC (base 32): 0OXS6RH 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031202043/G - AIC (base 32): 0OXSERV 
5% SACCA 1000 ML ° 

AIC (base 10): 031202056/G - AIC (base 32): 0XS6S8 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031202068/G - AIC (base 32): OXSBSN 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031202070/G - AIC (base 32): 0XS6SO 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML. 

AIC (base 10): 031202082/G - AIC (base 32): OXS6T2 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031202094/G - AIC (base 32): OXS6TG 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031202106/G - AIC {base 32): OXS6TU 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031202118/G - AIC (base 32): OXS6U6 


10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031202120/G - AIC (base 32): 0XS6U8 
10% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031202132/G - AIC (base 32): OXS6UN 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031202144/G - AIC (base 32): OXS6VO 


10% 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031202157/G - AIC (base 32): OXS6VF 


10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031202169/G - AIC {base 32): OXSGVT 
20% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031202171/G - AIC (base 32): OXSBVV 


20% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031202183/G - AIC (base 32): 0XS6W7 
20% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031202195/G - AIC (base 32): OXS6WM 


20% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031202207/G - AIC (base 32): OXSEWZ 
20% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031202219/G - AIC (base 32): OXSEXC 


20% 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031202221/G - AIC (base 32): OXS6XF 


20% 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031202233/G - AIC (base 32): OXSBXT 


20% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031202245/G - AIC (base 32): 0OXS6Y5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


10% ” 0,9% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031207018/G - AIC (base 32): OXSCMB 
10% " 0,8% FLACONE 100 ML 

AIC {base 10): 031207020/G - AIC (base 32): OXKSCMD 
10% ” 0,9% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031207032/G - AIC (base 32): OXSCMS 
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10% " 0,9% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031207044/G - AIC (base 32): OXSCN4 
10% ” 0,9% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031207057/G - AIC (base 32): OXSCNK 
10% " 0,9% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031207069/G - AIC (base 32): OXSCNX 
10% ” ,0,9% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031207071/G - AIC (base 32): OXSCNZ 
10% ” 0,9% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031207083/G - AIC (base 32): OXSCPC 

GLICINA 

1,5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031188016/G - AIC (base 32): OXRT1J 
1,5% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 031188028/G - AIC (base 32): OXRT1W 
1,5% FLACONE 3000 ML 

AIC (base 10): 031188030/G - AIC (base 32): OXRT1Y 
1,5% FLACONE 5000 ML 

AIC (base 10): 031188042/G - AIC (base 32): OXRT2B 

GLUCOSIO 

5% FLACONE 50 ML 

AIG (base 10): 031208010/G - AIC (base 32): OXSDLB 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031208022/G - AIC (base 32): OXSDLQ 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031208034/G - AIC (base 32): 0XSDM2 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031208046/G - AIC (base 32): OXKSDMG 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031208059/G - AIC (base 32): OXSDMV 
5% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031208061/G - AIC (base 32): OXSDMX 
5% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031208073/G - AIC (base 32): OXSDN9 
5% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031208085/G - AIC (base 32): OXSDNP, 
10% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031208097/G - AIC (base 32): OXSDP1 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031208109/G - AIC (base 32): OXSDPF 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031208111/G - AIC (base 32): OXSDPH 
10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031208123/G - AIC (base 32): OXSDPV 
10% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031208135/G - AIC (base 32): 0XSDOQ7 
10% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031208147/G - AIC (base 32): 0OXSDQAM 
10% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031208150/G - AIC (base 32): 0OXSDQQ 
10% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031208162/G - AIC (base 32): 0XSDR2 
20% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031208174/G - AIC (base 32): OXSDRG 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031208186/G - AIC (base 32): OXSDRU 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031208198/G - AIC (base 32): OXSDS6 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031208200/G - AIC (base 32): OXSDS8 
20% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031208212/G - AIC (base 32): OXSDSN 
20% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031208224/G - AIC (base 32): OXSDTO 


20% 100 ML IN SACCA DA 250 Mi 

AIC (base 10): 031208236/G - AIC (base 32): OXSDTD 
20% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC {base 10): 031208248/G - AIC (base 32): OXSDTS 
30% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031208251/G - AIC (base 32): OXSDTV 
30% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10). 031208263/G - AIC (base 32): OXSDU7 
30% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031208275/G - AIC (base 32): OXSDUM 
30% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031208287/G - AIC (base 32): OXSDUZ 
30% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031208299/G - AIC (base 32): OXSDVC 
30% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031208301/G - AIC (base 32): OXSDVF 
30% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031208313/G - AIC (base 32): OXSDVT 
30% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031208325/G - AIC (base 32): OXSDWS5 
33% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031208337/G - AIC {base 32): OXSDWK 
33% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031208349/G - AIC (base 32): OXSDWX 
33% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031208352/G - AIC (base 32): OXSDX0 
33% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10); 031208364/G - AIC (base 32): OXSDXD 
33% FLACONE 1000 ML 

AIC {base 10): 031208376/G - AIC (base 32): OXSDXS 
33% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031208388/G - AIC (base 32): OXSDY4 
33% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031208390/G - AIC (base 32): OXSDY6 
33% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031208402/G - AIC (base 32): OXSDYL 
50% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031208414/G - AIC (base 32): OXSDYY 
50% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031208426/G - AIC (base 32): OXSDZB 
50% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031208438/G - AIC {base 32): OXSDZQ 
50% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031208440/G - AIC (base 32): OXSDZS 
50% FLACONE 1000 ML 

AIC {base 10): 031208453/G - AIC (base 32): OXSF05 
50% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031208465/G - AIC (base 32): OXSFOK 
50% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031208477/G - AIC (base 32): OXSFOX 
50% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031208489/G - AIC (base 32): 0XSF19 
70% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031208491/G - AIC (base 32): 0XSF1C 
70% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031208503/G - AIC (base 32): OXSF1R 
70% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031208515/G - AIC (base 32): 0XSF23 
70% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031208527/G - AIC (base 32): 0XSF2H 
70% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031208539/G - AIC (base 32): OXSF2V 
70% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031208541/G - AIC (base 32): OXSF2X 
70% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC {base 10): 031208554/G - AIC (base 32): OXSF3B 
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70% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 
AIC (base 10): 031208566/G - AIC (base 32): OXSF3Q 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"I" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031209012/G - AIC {base 32): OXSFKN 
"i" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031209024/G - AIC (base 32): OXSFLO 
"I" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031209036/G - AIC (base 32): OXSFLD 
"I" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031208048/G - AIC (base 32): OXSFLS 
"I" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031209051/G - AIC (base 32): OXSFLV 
"1"50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031209063/G - AIC (base 32): OXSFM7 
"1"100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031209075/G - AIC (base 32); OXSFMM 
"1”250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031209087/G - AIC (base 32): OXSFMZ 
"1I” SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031209099/G - AIC (base 32): OXSFNC 
"il" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031209101/G - AIC (base 32): OXSFNF 
"II" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031209113/G - AIC (base 32): OXSFNT 
"II" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031209125/G - AIC {base 32): OXSFP5 
"ll" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031209137/G - AIC (base 32): OXSFPK 
"II" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031209149/G - AIC (base 32): OXSFPX 
"11° 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031209152/G - AIC (base 32): OXSFQO 
"HI" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031209164/G - AIC (base 32): OXSFQD 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"I" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031211016/G - AIC {base 32): OXSHJ8 
"1" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031211028/G - AIC (base 32): OXSHJN 
"1" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031211030/G - AIC (base 32): OXSHJQ 
"I" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031211042/G - AIC (base 32): OXSHK2 
"I" SACCA 1000 ML 

AIC (baso 10): 031211055/G - AIC (base 32): OXSHKH 
"1" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031211067/G - AIC (base 32); OXSHKV 
"I" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031211079/G - AIC (base 32): OXSHL7 
"1" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031211081/G - AIC (base 32): OXSHL9 
"11" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031211093/G - AIC (base 32): OXSHLP 
"II" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031211105/G - AIC (base 32): OXSHM1 
"Il" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031211117/G - AIC (base 32); OXSHMF 
"Il" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031211129/G - AIC (base 32): OXSHMT 
"Il" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031211131/G - AIC (base 32): OXKSHMV 
"Il" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031211143/G - AIC (base 32): OXSHN7 
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"1" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031211156/G - AIC (base 32): OXSHNN 
"11" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031211168/G - AIC (base 32): OXSHPO 
"Ill" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031211170/G - AIC (base 32): OXSHP2 
"Il" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031211182/G - AIC (base 32): OXSHPG 
"Il" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031211194/G - AIC (base 32): OXSHPU 
"III" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031211208/G - AIC (base 32): 0XSHQ6 
"III" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031211218/G - AIC (base 32): OXSHQL 
"ii" 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031211220/G - AIC (base 32): OXSHQN 
"III" 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031211232/G - AIC (base 32): OXSHRO 
"III" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031211244/G - AIC (base 32): OXSHRD 


MANNITOLO 


5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031203019/G - AIC (base 32): 0OXS7QC 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031203021/G - AIC (base 32): 0XS7QF 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031203033/G - A!IC (base 32): OXS7QT 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031203045/G - AIC (base 32): 0XS7R5 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031203058/G - AIC (base 32): 0XS7RL 
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031203060/G - AIC (base 32): OXS7RN 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031203072/G - AIC (base 32): 0XS7S0 
5% 250 ML IN SACCA 500 ML. 

AIC (base 10): 031203084/G - AIC (base 32): 0XS7SD 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031203096/G - AIC (base 32): 0XS7SS 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031203108/G - AIC (base 32): 0XS7T4 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031203110/G - AIC (base 32): 0XS7T6 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031203122/G - AIC (base 32): OXS7TL 
10% SACCA 1000 ML ° 

AIC (base 10): 031203134/G - AIC (base 32): OXS7TY 
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031203146/G - AIC (base 32): 0XS7UB 
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031203159/G - AiC (base 32): 0OXS7UR 
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031203161/G - AIC (base 32): OXS7UT 
18% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031203173/G - AIC (base 32): 0XS7V5 
18% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031203185/G - AIC (base 32): OXS7VK 
18% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031203197/G - AIC (base 32): OXS7VX 
18% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031203209/G - AIC (base 32): 0XS7W9 
18% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031203211/G - AIC (base 32): OXS7WC 
18% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031203223/G - AIC (base 32): 0XS7WR 
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18% 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031203235/G - AIC {base 32): 0XS7X3 
18% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031203247/G - AIC (base 32): 0XS7XH 
MANNITOLO E SODIO CLORURO 
5% " 0,45% SACCA 50 ML 
AIC (base 10}: 031204011/G - AIC (base 32): 0XSBPC 
5% ” 0,45% SACCA 100 ML. 
AIC (base 10): 031204023/G - AIC {base 32): OXSBPR 
5% " 0,45% SACCA 250 ML x 
AIC (base 10): 031204035/G - AIC (base 32): 0XS8Q3 
5% ” 0,45% SACCA 500 ML 
AIC (base 10}: 031204047/G - AIC (base 32): 0XS8QH 
5% ” 0,45% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031204050/G - AIC (base 32): 0XS8QL 
5% " 0,45% 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031204082/G - AIC (base 32): 0XSBOY 
5% " 0,45% 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC {base 10): 031204074/G - AIC (base 32): 0XSBRB 
5% " 0,45% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031204086/G - AIC {base 32): 0XSBRQ 
MANNITOLO È SORBITOLO 
0,54%"2,7% FLACONE1000 ML 
AIC (base 10): 031189018/G - AIC (base 32}; OXRUOU 
0,54%"2,7% FLACONE2000 ML 
AIC (base 10): 031189020/G - AIC (base 32): OXRUOW 
0.54%”"2,7% FLACONE3000 ML 
AIC (base 10): 031189032/G - AIC (base 32): OXRU18 
0,54%"Z,7% FLACONE 5000 ML 
AIC (basa 10): 031189044/G - AIC (base 32): OXRUIN 
RINGER 
FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 031197015/G - AIC (base 32): 0XS1UR 
FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031197027/G - AIC (base 32): 0XS1V3 
FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031197039/G - AIC (base 32): 0XS1VH 
FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031197041/G - AIC (base 32): OXS1VK 
FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031197054/G - AIC (base 32): OXS1VY 
50 ML IN SACCA DA 100 ML 
AIC (basa 10): 031197066/G - AIC (base 32): 0XS1WB 
100 ML IN SACCA DA 250 ML 
AIC (base 10): 031197078/G - AIC (base 32): 0XS1WOQ 
250 ML IN SACCA DA 500 ML 
AIC (base 10): 031197080/G - AIC (base 32): 0XS1WS 
RINGER ACETATO 
SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031205014/G - AIC (base 32): OXSONQO 
SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031205026/G - AIC (base 32): 0OXS9P2 
SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031205038/G - AIC (base 32): OXS9PG 
SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031205040/G - AIC (base 32): OXS9PJ 
SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031205053/G - AIC (base 32): OXSIPX 
50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031205065/G - AIC (base 32): 0XS9Q9 
100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10}: 031205077/G - AIC (base 32): OXS9QP 
250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031205089/G - AIC (base 32): OXSQR1 


RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 


SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 031401019/G - AIC (base 32): OXY91V 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031401021/G - AIC (base 32): OXY91X 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031401033/G - AIC (base 32): OXY929 
SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031401045/G - AIC (base 32): OXY92P 
SACCA 1000 ML i 

AIC (base 10): 031401058/G - AIC (base 32): OXY932 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031401060/G - AIC (base 32): OXY934 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031401072/G - AIC (base 32): OXY93J 
250 ML. IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031401084/G - AIC (base 32): OXY93W 


RINGER CON ALUCOSIO 


SACCA 56 ML ' 

AIC (base 10): 031208016/G - AIC (base 32): OXSBNO 
SACCA 100 ML . 

AIC (base 10): 031205028/G - AIC (base 32): OXSBND 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031208030/G - AIC (base 32): OXSBNG 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031206042/G - AIC (base 32): CXSBNU 
SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 031206055/G - AIC (base 32): 0XSBP7 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031208067/G - AIC (base 32): OXSBPM 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031206079/G - AIC (base 32): OXSBPZ 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10): 031205081/G - AIC (base 32): 0XSBQ1 


RINGER LATTATO 


FLACONE 50 ML 

AIC (bass 10): 031399013/G - AIC (base 32): 0XY735 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031399025/G - AIC (base 32): OXY73K 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031399037/G - AIC (base 32): OXY73X 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031399049/G - AIC (base 32): 0XY749 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031399052/G - AIC (base 32): OXY74D 
50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10) 031398084/G - AIC {base 32): OXY74S 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031393076/G - AIC (base 32): 0XY754 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC {base 10); 031399088/G - AiC (base 32): OXY75J 


RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031195011/G - AIC {base 32): OXRZW3 
FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031195023/G - AiC (base 32): OXRZWH 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031195035/G - AIC (base 32): OXRZWV 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031195047/G - AIC (base 32): OKXRZX7 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031195050/G - AIC (base 32): OXRZXB 
50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (Dase 10): 031195062/G - AIC {base 32): OXRZXQ 
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100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031195074/G - AIC (base 32): OXRZY2 
250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031195086/G - AIC (base 32): OXRZYG 


SODIO BICARBONATO 

1,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10}: 031198017/G - AIC {basc 32): 0XS2U1 
1,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031198029/G - AIC (base 32): 0XS2UF 
1,4% 2FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031198031/G - AIC (base 32): 0OXS2UH 
1,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031198043/G - AiC (base 32): OXS2UV 
1,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031198056/G - AIC (base 32): OXS2V8 
1,4% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031198068/G - AIC (base 32): OXS2VN 
1,4% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031198070/G - AIC (base 32): 0XS2VQ 
1,4% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031198082/G - AIC (base 32): OXS2W2 
8,4% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031198094/G - AIC {base 32): 0XS2WG 
8,4% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031198106/G - AIC (base 32): OXS2WU 
8,4% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031198118/G - AIC (base 32): 0XS2X6 
8,4% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031198120/G - AIC (base 32): 0XS2X8 
8,4% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031198132/G - AIC (base 32): OXS2XN 
8,4% 50 ML IN SACCA DA 100 ML. 

AIC (base 10): 031198144/G - AIC (base 32): OXS2YO 
8,4% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031198157/G - AIC (base 32): OXS2YF 
8,4% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031198169/G - AIC (base 32): OXS2YT 

SODIO CLORURO 

5% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031187014/G - AIC (base 32): OXRS26 
5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031187026/G - AIC (base 32): OXRS2L 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031187038/G - AIC (base 32): OXRS2Y 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031187040/G - AIC (base 32): OXRS30 
5% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031187053/G - AIC (base 32): OXRS3F 
5% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031187065/G - AIC (base 32): OXRS3T 
5% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031187077/G - AIC (base 32): 0XRS45 
5% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031187089/G - AIC (base 32): OXRS4K 
0,45% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031187091/G - AIC (base 32): 0OXRS4M 
0,45% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031187103/G - AIC (base 32): OXRS4Z 
0,45% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031187115/G - AIC (base 32): 0OXRSSC 
0,45% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031187127/G - AIC (base 32): OXRSSR 
0,45% FLACONE 1090 ML 

AIC (base 10): 031187139/G - AIC (base 32): OXRS63 


0,45% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 031187141/G - AIC (base 32): OXRS65 
0,45% FLACONE 3000 ML 

AIC (base 10): 031187154/G - AIC (base 32): OXRS6L 
0,45% FLACONE 5000 ML 

AIC (base 10): 031187166/G - AIC (base 32): OXRS6Y 
0,45% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (bass 10): 031187178/G - AIC {base 32): 0XRS7B 
0,45% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031187180/G - AIC (base 32): OXRS7D 
0,45% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031187192/G - AIC (base 32): 0XRS7S 
0,9% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031187204/G - AIC (base 32): OXRS84 
0,9% FLACONE 100 ML 

AIC {base 10): 031187216/G - AIC (base 32): OXRS84 
0,9% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031187228/G - AIC (baso 32): OXKAS8W 
0,9% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031187230/G - AIC (base 32): OXRS8Y 
0,9% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031187242/G - AIC (base 32): 0OXRS9B 
0,9% FLACONE 2000 ML 

AIC (base 10): 031187255/G - AIC (base 32): OXRS9R 
0,9% FLACONE 3000 ML 

AIC (base 10): 031187267/G - AIC (base 32): OXRSB3 
0,9% FLACONE4000 ML 

AIC (base 10): 031187279/G - AIC (base 32): OXRSBH 
0,9% FLACONE 5000 ML 

AIC (base 10): 031187281/G - AIC (base 32): OXRSBK 
0,9% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031187293/G - AIC (base 32): OXRSBX 
0,9% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031187305/G - AIC (base 32): OXRSC9 
0,9% 250 ML SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031187317/G - AIC (base 32): OXRSCP 
0,9% FLACONE 1000 ML 

AIC {base 10): 031187329/G - AIC (base 32): OXRSDI1 
0,45% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 03118/331/G - AIC (base 32): 0XRSD3 
3% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031187343/G - AIC (base 32): OXRSDH 
3% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031187356/G - AIC (base 32): OXRSDW 
3% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031187368/G - AIC (base 32): OXRSF8 
3% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031187370/G - AIC (base 32): OXRSFB 
3% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031187382/G - AIC (base 32): OXRSFQ 
3% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031187394/G - AIC (base 32): OXRSG2 
3% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 031187408/G - AIC (base 32): OXRSGG 
3% 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 031187418/G - AIC (base 32): OXRSGU 


SODIO LATTATO 
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1,87% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031200013/G - AIC (base 32): OXS4SF 
1,87% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031200025/G - AIC (base 32): OXS4ST 
1,87% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031200037/G - AIC (base 32): OXS4T5 
1,87% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031200049/G - AIC (base 32): OXS4TK 
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1,87% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031200052/G - AIC (base 32): OXS4TN 
1,87% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 031200084/G - AIC (base 32): OXS4UO 
1,87% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031200076/G - AIC (base 32): OXS4UD 
1,87% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031200088/G - AIC (base 32): OXS4US 
11,2% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031200090/G - AIC (bas® 32): OXS4UU 
11,2% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031200102/G - AIC (base 32): OXS4V6 
11,2% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031200114/G - AIC (base 32): OXS4VL 
11,2% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031200126/G - AIC (base 32): OXS4VY 
11,2% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 031200138/G - AIC (base 32): OXS4WB 
11,2% 50 ML IN SACCA DA 100 ML 

AIC (base 10): 031200140/G - AIC (base 32): OXS4WD 
11,2% 100 ML IN SACCA DA 250 ML 

AIC (base 10): 031200153/G - AIC (base 32): OXS4WT 
11,2% 250 ML IN SACCA DA 500 ML 

AIC (base 10): 031200165/G - AIC (base 32): OXS4X5 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 
SACCA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031442015/G - AIC (base 32): OXZK22Z 
SACCA RIGIDA 5000 ML 

AIC {base 10): 031442027/G - AIC (base 32): OXZK3C 
SACCA RIGIDA 6000 ML 

AIC (base 10): 031442039/G - AIC (base 32): OXZKSR 


SACCA RIGIDA 11000 ML 
AIC (base 10): 031442041/G - AIC (base 32): OXZK3T 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 
SACCA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031448014/G - AIC (base 32): OXZNZY 
SACCA RIGIDA 5000 ML 

AIC (base 10): 031446026/G - AIC (base 32): OXZPOB 
SACCA RIGIDA 6000 ML 

AIC (base 10): 031446038/G - AIC (base 32): OXZPOQ 
SACCA RIGIDA 11000 ML 

AIC (base 10): 031448040/G - AIC (base 32): OXZPOS 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI (RANGE F.U.N.) 
SACCA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031444019/G - AIC (base 32): OXZM1M 
SACCA RIGIDA 5000 ML 

AIC {base 10): 031444021/G - AIC (base 32): OXZM1P 
SACCA RIGIDA 6000 ML 

AIC (base 10): 031444033/G - AIC (base 32): OXZM21 
SACCA RIGIDA 11000 ML 

AIC (base 10): 031444045/G - AIC (base 32): OXZM2F 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE 


F.U.N.) 
SACCA RIGIDA 3000 ML 

AIC (base 10): 031445012/G - AIC (base 32): OXZNON 
SACCA RIGIDA 5000 ML 

AIC (base 10): 031445024/G - AIC (base 32): OXZN10 
SACCA RIGIDA 6000 ML 

AIC (base 10): 031445036/G - AIC (base 32): OXZN1D 
SACCA RIGIDA 11000 ML 

AIC (base 10): 031445048/G - AIC (base 32): OXZN1S 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 


SACCA RIGIDA 3000 ML 
AIC (base 10): 031447016/G - AIC (base 32): OXZPZ8 


SACCA RIGIDA 5000 Mi 
AIC (base 10): 031447028/G - AIC (base 32): OXZPZN 


SACCA RIGIDA 6000 ML 
AIC (base 10): 031447030/G - AIC (base 32): OXZPZQ 


SACCA RIGIDA 11000 ML 
AIC (base 10): 031447042/G - AIC (base 32): OXZQ02 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI 


(RANGE F.U.N.) 


SACCA RIGIDA 3000 ML 
AIC (base 10): 031448018/G - AIC (base 32): OXZQYL 


SACCA RIGIDA 5000 ML 
AIC (base 10): 031448020/G - AIC (base 32): OXZQYN 


SACCA RIGIDA 6000 ML 
AIC (base 10): 031448032/G - AIC (base 32): OXZQZ0 


SACCA RIGIDA 11000 ML 
AIC (base 10): 031448044/G - AIC (base 32): OXZQZD 


TRUFFINI & REGGÈ FARMACEUTICI S.R.L. 
Codice fiscale: 01384430151 
VIA OSLAVIA, 18 - 20134 MILANO 
ACIDO ASCORBICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 029970011/G - AIC (base 32): OWLMLV 
LASSATIVI VEGETALI 
20 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 029971013/G - AIC (base 32): OWLNLS 
SODIO FLUORURO 


0,25 MG 100 COMPRESSE 

AIC (base 10): 029972015/G - AIC (base 32): OWLPKH 
0,25 MG 200 COMPRESSE 

AIC (base 10): 029972027/G - AIC (base 32): OWLPKV 


0,25 MG 400 COMPRESSE 
AIC (base 10): 029972039/G - AIC (base 32): OWLPL7 


0,25 MG 2000 COMPRESSE 

AIC (base 10): 029972041/G - AIC (base 32): OWLPL9 
1 MG 100 COMPRESSE 

AIC (base 10): 029972054/G - AIC (base 32): OWLPLQ 
1 MG 200 COMPRESSE 

AIC (base 10): 029972066/G - AIC (base 32): OWLPM2 


1 MG 400 COMPRESSE 
AIC (base 10): 029972078/G - AIC (base 32): OWLPMG 


1 MG 2000 COMPRESSE 
AIC (base 10): 029972080/G - AIC (base 32): OWLPMJ 


ZAMBON ITALIA S.R.L. 
Codice fiscale: 03804220154 
VIA DELLA CHIMICA, 9 - 36100 VICENZA 


METADONE CLORIDRATO 


SCIROPPO 0,1%FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 029968017/G - AIC (base 32): ONLKNK 


SCIROPPO 0,1% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029968029/G - AIC (base 32): OWLKNX 


SCIROPPO 0,1% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 029968031/G - AIC (base 32): OWLKNZ 
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ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
Codice fiscale: 00330790247 
VIA MENTANA, 38 - 36100 ‘VICENZA 


ACIDO SALICILICO 


FLACONE 20 ML SOLUZIONE IDROALCOLICA 1% 
AIC (base 10): 031294010/G - AIC (base 32): OXVOKU 


FLACONE 20 ML SOLUZIONE IDROALCOLICA 2% 
AIC (base 10): 031294022/G - AIC (base 32): OXVOL6 
ACIDO TRICLOROACETICO 
FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031296015/G - AIC (base 32): 0XV24H 
ACQUA BORICA 
3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031299011/G - AIC (base 32): 0XV5G3 
AMIDO GLICEROLATO 
TUBO 30 GR 
AIC (base 10): 031301017/G - AIC (base 32); OXV7DT 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031304013/G - AIC (base 32); OXVEBF 


1% FLACONCINO GOCCE 10 ML 
AIC (base 10): 031304025/G - AIC (base 32): OXVBBT 
BLU DI METILENE 
1% FLACONI 20 ML 
AIC (base 10): 031308018/G - AIC (base 32): OXVD92 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031309014/G - AIC (base 32): OXVH6Q 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1.000 ML 
AIC (base 10): 031308026/G - AIC (base 32): 0XVH72 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031309038/G - AIC (base 32): 0XVH7G 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1.000 ML 
AIC (base 10): 031309040/G - AIC (base 32): OXVH7J 
CARBONE COMPOSTO 
20 COMPRESSE 
AIC (base 10): 031311018/G - AIC (base 32): OXVK5B 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 031313012/G - AIC (base 32): OXVMIN 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 
4 COMPRESSE 
AIC (base 10): 031337013/G - AIC (base 32): OXWBKP 
CRISTAL VIOLETTO 
1% SOLUZIONE FLACONE 30 ML 
AIC {base 10): 031315017/G - AIC (base 32). OXVP29 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 
FLACONE 20 ML GOCCE 1,5% 
AIC (bass 10): 031317011/G - AIC (base 32): OXVROM 
SCIROPPO 0,3% FLACONI 150 ML 
AIC (base 10): 031317023/G - AIC (base 32): OXVROZ 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10); 031322011/G - AIC (base 32): OXVVWV 


SCIROPPO 0,25% FLACONI 150 ML 
AIC (base 10): 031322023/G - AIC (base 32): OXVVX7 
EFEDRINA CLORIDRATO 


SCIROPPO 0,1% FLACONI 150 ML 
AIC (base 10): 031323013/G - AIC (base 32): OXVWWS5 


FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 031324015/G - AIC (base 32): OXVXVH 
FUCSINA FENICA 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML 
AIC {base 10): 031326010/G - AIC (base 32): OXVZTU 
GLICERINA FENICA 
GOCCE FLACONI 20 ML 
AIC (base 10): 031327012/G - AIC (base 32): OXWOT4 
GLICEROLO 
6 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 031330018/G - AIC (base 32): OXWSR2 
6 SUPPOSTE 1.000 MG 
AIC (base 10): 031330020/G - AIC (base 32): OXWSR4 
6 SUPPOSTE 1.500 MG 
AIC (base 10): 031330032/G - AIC (base 32): OXWSRJ 
6 SUPPOSTE 2.500 MG 
AIC (base 10): 031330044/G - AIC (base 32): OXW3RW 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 GR 
AIC (base 10): 031329016/G - AIC (base 32): OXW2RS 


68 MICROCLISMI 6 GR 
AIC (base 10): 031325028/G - AIC (base 32): 0OXW2S4 
6 MICROCLISMI 9 GR 
AIC (base 10): 031322030/G - AIC (base 32): OXW2S6 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 031331010/G - AIC (base 32): 0XW4Q2 
SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 30 ML 

AIC (base 10): 031331022/G - AIC (base 32): OXW4QG 


SOLUZIONE ALCOOLICA"1” FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031331034/G - AIC (base 32): OXW4QU 


SOLUZIONE ALCCOLICA "I" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 031331046/G - AIC (base 32): 0OXW4R6 
SOLUZIONE ALCOOLICA "1!" FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031331059/G - AIC (base 32): OXW4RM 
ITTIOLO 


10% UNGUENTO 30 GR 
AIC (base 10): 031332012/G - AIC (base 32): OXWS5PD 


10% UNGUENTO VASO 1 KG 
AIC (base 10): 031332024/G - AIC (base 32): OXWSPS 
LASSATIVI VEGETALI 
20 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 031333014/G - AIC (base 32): OXW6NQ 
LIDOCA!NA CLORIDRATO 
UNGUENTO TUBO 30 GR 
AIC (base 10): 031335019/G - AIC (base 32): OXWBMC 
LIDOCAINA GLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
1,5%"1% TUBO CREMA 30 GR 
AIC (base 10): 031334016/G - AIC (base 32): OXW7NO 
LIEVITO DI BIRRA 
90 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 031336011/G - AIC (base 32): OXWILC 
LITIO CARBONATO 
50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 031339017/G - AIC (base 32): OXWDJ9 
MERBROMINA 
2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 031341011/G - AIC (base 32): OXWGGM 
MIELE ROSATO 


FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 031343015/G - AIC (base 32): OXWJF7 
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OLIO DI RICINO 
20 CAPSULE 1 GR 
AIC (base 10): 031345010/G - AIC (base 32): OXWLCL 
OLIO DI VASELINA 
EMULSIONE SEMPLICE FLACONE 200 GR 
AIC (base 10): 031346012/G - AIC (base 32): OXWMBW 
OLIO GOMENOLATO 
1% GOCCE FLACONI 20 ML 
AIC (base 10): 031347014/G - AIC (base 32): OXWNB6 
2% GOCCE FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 031347026/G - AIC (base 32): OXWNBL 
PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031349018/G - AIC (base 32): OXWQB8U 
PASTA DI LASSAR 
TUBO 30 GR 
AIC (base 10): 031350010/G - AIC (base 32): OXWR7U 
VASO 1 KG 
AIC (base 10): 031350022/G - AIC (base 32): OXWR86 
POLIGALA E NARCEINA 
SCIROPPO FLACONI 150 ML 
AIC (base 10): 031352014/G - AIC (base 32): OXWT6G 
POTASSIO PERMANGANATO 
10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 031353016/G - AIC (base 32): OXWUSS 


10 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 031353028/G - AIC (base 32): OXWU84 


DOMENICO CORTESANI, direttore 


PROMETAZINA 
2% CREMA 30 GR 
AIC (base 10): 031355011/G - AIC (base 32): OXWW43 
PROPIFENAZONE 


10 SUPPOSTE 150 MG 
AIC (base 10): 031356013/G - AIC (base 32): OXWX3F 


10 SUPPOSTE 350 MG 
AIC (base 10): 031356025/G - AIC (base 32): OXWXST 
SODIO BICARBONATO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031358017/G - AIC (base 32): OXWZ21 
SOLFO SALICILICO 
UNGUENTO 30 GR 
AIC (base 10): 031359019/G - AIC (base 32): OXX01C 
TALCO MENTOLATO 
POLVERE 1% 100 GR 
AIC (base 10): 031360011/G - AIC (base 32): OXX10C- 
VASELINA BORICA 
UNGUENTO 3% TUBO 30 GR 
AIC (base 10): 031361013/G - AIC (base 32): OXX1ZP 
ZINCO OSSIDO 


TUBO 30 GR 
AIC (base 10): 031362015/G - AIC (base 32): OXX2YZ 
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